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ব্রহ্মমন্দিরের উপানকগণ ! যখন তোমরা গত রবিবার, প্রণয়ের 
সঠিত প্রেমের সহিত অনুরোধ করিলে, এই পবিত্র ধেদোর আসন 
পুনরায় গ্রহণ করিতে হইবে, তখন আমি বলিয়াছিলাম, আগামী 
রবিবার কয়েকটা কথ! বলিবার ইচ্ছা করি, সেই কথা আজ শুনিতে 
হইবে । ক্রমে ক্রমে জীবনের ছু পাঁচটী কথা বলিতে পারি) জীবনে 
সময়ে সময়ে যাহা কিছু অনুভব করিয়াছি, গুঢ় ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছে, 
তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিতে পারি । আজ একটী বিশেষ কথা 
বলিতেছি শ্রবণ কর । 

যখন অল্প বয়সে ঈশ্বর আমাকে ডাকিলেন এবং এই ব্রাহ্মদন্ধ্ম 
গ্রহণ করিতে বলিলেন, আমি তাহার সেই কথ' শুনিলাম। সেই 
সময় হইতে তাহার সঙ্কে আমার জীবন্ত সম্বন্ধ রক্ষা! করা প্রয়োজন 
হইল। যখন পাকার দেবতা পরিত্যাগ করা হইল, তখন ইচ্ছ 
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হইল যে, পাপে তাপে অধীর হইয়া সংসার-অরণ্য মধ্যে ধাহাকে 
ডাকিব তিন ঝোথায়, তিনি কেমন ভালবাসেন, সজীব ভাবে 
অবধারণ করিতে হইবে । আমার জীবন্ত পরমেশ্বর চাই। আমি 
এমন একজনকে ধরিব, থাহাকে ধরিলে আমার জীর্ণ তরী ডুবিবে 
না। আনার দীক্ষাগুর প্রার্থনা, মন্তষ্য নয় । তোমরা আমার এ 
কথা বিশ্বাম কর অনুরোধ করিতেছি । আনার দীক্ষা গুরু প্রার্থনা, 
এই প্রার্থনাকে অবলশ্গন না করিলে আমি জাবন্ত ঈশ্বরকে চিনিতে 
পারিতাম না। ক্রমে ক্রমে ঈথ্রের পুজা সাধন ভজন করিতে 
আরস্ত করিলাম। সময়ে সময়ে ঈশ্বরকে জিজ্ঞাস] করিয়। অনুষ্ঠান 
শোধন করিতে হইবে, এই বলিয়া তাহাকে ডাকিতান, জিজ্ঞাস! 
কৰিতান, জিজ্ঞাসা করিয়া শান্ত হইতাম । ইহাতে কি শিখিলাম ? 
কথনও ঘরে কখনও ছাদের উপরে বসিয়া সরল ভাবে মানুষকে 
যেমন নানুষে জিজ্ঞাসা করে, ঠিক. সেইরূপ ঈশ্বরের কাছে বপিয়া 
জীবনের কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম। 

অনেক সময়ে মানবের প্রার্থনা কল্পনার ব্যাপার হয়; এজন্ 
আশানুরূপ প্রার্থনার ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রার্থনায় কল্পন! 
থাকিলে ঘোর খিপদ, স্থতরাং প্রার্থনা বিষয়ে সাবধান হইতে 
হহবে, এহ বিশ্বানে পদে পদে গুরুকে লিজ্ঞাসা কর! প্রয়োজন । 
হুইল । ঠিক প্রার্থনা হইতেছে কি না, সংসারের যে সকল বন্দোবস্ত 
করা যাইতেছে, তাহা ঠিক ধর্মের অনুমোদিত হইল কি নাঃ যে 
সকল সাধনের উপায় গ্রহণ করা যাইতেছে সেগুলি প্রকৃত কি না 
জানি না। উপধন্ধবাদিগণ গুক্ু ও ধন্মপুস্তক হইতে জীবনের নীতি 
শিখি থাকেন, মানুষের উপদেশ শুনেন। 
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যে দিন হইতে ব্রাহ্মধন্ম গ্রহণ করিলাম সেই দিন হইতে সে পথ 
বন্ধ হইল। .্থতরাং প্রতিবার ঈশ্বরের কাছে যাইতে হইল । 
সারের সুশৃঙ্খল করিতে হইবে, গুরুজনের নিকটে লোকে শিক্ষা 
করে; কোন বিষয়ে সতপরামর্শ প্রয়োজন হইলে বন্ধুর নিকট 
সৎপরামর্শ গ্রহণ করে; কোন্‌ পুস্তক পড়িতে হইবে তাহা জ্ঞানীর 
নিকটে জিজ্ঞাসা করে। ইহাতে স্ুশৃঙ্খলা না হইয়া অনেক সময়ে 
বিশৃঙ্খল হয়; সতপরাদর্শে অসৎ ফল উৎপন্ন হয়, পুস্তক পতে 
গিয়া লে।কে নাস্তিকতার বিষ পান করে। এ সকল ঠিক হইতেছে 
কি মনা হইতেছে কে বলিবে? এই সকল ভাবিয়। বন্দর গাদপদ্ধ 
ধরিলান, তাহাকে প্রাণের ঠাকুর করিয়া হৃদর মপো রাখিতে চেষ্টা 
করিলাম । পথে চলিতেও মাবপ্তক হইলে তীঙ্ার নিকটে জিজ্ঞাসা 
করিতাম। তীহাকে সঙ্গের সঙ্গী করিয়া লইলাম। বারবার তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিতে ও কুণ্টিত হইতাম না। মাচুষকে বারবার জিজ্ঞাসা 
করিলে সে বিরক্ত হয়, এত বড় মহান্‌ ঈশ্বরকে বারবার কি প্রকারে 
জিজ্ঞাসা! করিব, এ ভাবিয়া সঞ্চচিত হই নাই। কেন না এমন ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছি যাহাতে বারবার তাহাকে দিজ্ঞানা ন! করিলে 
সকলই বুখা হইয়! যায়। যদ্দি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া না লওয়! 
যার, তবে একজন ক্রমাগত পাঁচ বৎসর বিপরীত পথে চলিতে পারে 
এবং কল্পনার কাজ করিয়া পরিশেষে মহা] বিপদে পড়িতে পারে। 
স্থুতরাং আমার পক্ষে জীবন্ত ঈশ্বরের প্রয়োজন হইল । এই সময় 
পথে, ছাদের উপরে, ঘরে, বিপদের সময়, সম্পবের সময়, সংসারের 
কার্ধ্য করিবার সময়, মধ্যে মধ্যে তাহার কাছে বাইতাম এবং তাহার 
কথ। শুনিতে চেষ্টা করিতাম। তাহার উত্তর শুনিবার অভি প্রায়ে 
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তাহাকে ডাকিতে লাগিলাম, উত্তর না পাই! ডাঁকিলে কেহ ক্কি 
কখনও সুখী হয়? কাণাও যদ্দি ডাকিয়া উত্তর পায়, তবে কি 
সেস্থবীহয় না? ফলতঃ জবাব চাই, জিনিস চাই। যতক্ষণ না 
তাহার উত্তর পাইতাঁষ বসিয়া থাঁকিতাম । র 

প্রথমে ব্রহ্ষের স্পট উত্তর পাইলাম না বটে, কিন্তু বুঝিলাম ব্রহ্ 
হাসিলেন। ক্রমে অল্পে অন্নে অন্ন অল্প তাহার উত্তর শ্রবণ করিতে 
লাগিলাম। এক এক সময় এমন হইয়াছে, কোন স্থানে যাইতে 
হইলে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অমুক স্থানে ধাও বলিলে তবে গিয়াছি। 
অমুক লোকের বাড়ীতে যাও বলিলেন, সেখানে গিয়া অমূল্য সত্য 
লাভ করিয়! ঈশুরকে ধন্ঠবাদ দিরাছি। 

ক্রমে জীবনের ইতিবৃত্তে দেখা গেল ছোট ছোট বিষয়েও ঈশ্বরকে 
ডাক ভাল। এ জীবনের ভিতরে আনন্দের নৃতন নৃতন পথ দেখিতে 
প।ইলাম। অনস্তর একটী ভারী ভার আমার উপরে পড়িবে 
বুবিলাম । সময়ক্রমে ব্রাহ্গসমাজের উপদেষ্টার পদ আচাধ্যের পদ 
পাইলাম । ত্রাহ্মদিগের কাছে এই পদ পাইলাম, এটী উপলক্ষের 
কথা, লোক ভূলাইবার কথা, মিথ্যা মিশ্রিত কথা । কোন মানুষ 
আপনাকে উপদেষ্টা বলিতে পারে না। নিয়োগ পত্র দেখিয়াছি 
তাহাতে কোন মানুষের স্বাক্ষর দেখিতে পাই নাই। দেখিলাম 
তাহাতে ত্াহারই স্বাক্ষর, যিনি ছাদের উপরে ঘরে আমার কথা 
শুনিয়। উত্তর দিয়াছেন । ঈশ্বরের কথ! শুনিয়া কাধ্য করা একটা 
লোভের ব্যাপার । মনে করিও না, ইহার জন্তঠ ছুই পাঁচ ঘণ্টা 
প্রতীক্ষা করিতে হয়। অত্যন্ত দরকার হুইল, জিজ্ঞামা করিলে, 
অমুক অমুক বিষয় উপস্থিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে এই এই উত্তর 
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দেওয়া যায় কি দেওয়া যায় না? অমুক পুস্তক পড়িব কি পড়িক 
না? অমুক কর্ম করিব কি করিব না? প্রথমতঃ ই কিনা 
এইটী শুনিবার বিষয়। ক্রমে জীবনে শ্রবণের ব্যাপার আরও 
প্রস্ফুটিত হইতে থাকে । অনেকে এইরূপে সাধন আরস্ত করিলে 
ক্রমে আদেশ শুনিতে পায়। সে যাহ! হউক যখন এই ভার পাইলাম, 
এই স্থানে বসিলাম জানিলাম আর উঠিতে হইবে না। ঈশ্বর বখন 
বসাইলেন তখন মনুষ্য আর উঠাইতে পারে না । ক্রমে ঈথর সেই 
সকল গুণ দিতে লাগিলেন, যাহাতে এ কাঁর্যের উপবুক্ত হওয়! 
যাইতে পারে । আমাতে উপযুক্ততা নাই, এই বলিয়া কি ঈশ্বরের 
কথা শুনিব না? যদি তিনি আমায় আচাধ্যের কার্ধয দিলেন, তখন 
আমার সংস্কার যে প্রকার হউক না কেন, আমি কেন সম্বৃচিত 
হইব? পথে ঘরে ছাদে ধাহার সঙ্গে কথা কহিয়াছি, তিনি যখন 
আমায় এ ভার দিলেন, তখন আমার নিকট ইহা ঘরের কথা 
বলিয়া মনে হইল। যিনি আমায় প্রতিদিন অন্ন বাঞ্জন দেন, তিনিই 
আমায় বেদীতে বসিতে বলিলেন, সুতরাং আমি ইহাকে ঘরের কথ 
মনে না করিয়া আর কি মনে করিব? উপাপনার সময়ে তাহার 
সঙ্গে যেরূপ বারবার কথা বলিয়াছি, সেই কথাই সকলকে বলিব । 
সুতরাং ঘরের কথা বলিতে আর সক্ষোচ কি? আমি সাধারণও 
বুঝি না, গোপনও বুঝি না, যাহা বলিবার তাহা বলিব। আজ 
এই কথা বলিলাম ইহাতে ব্রাহ্মলমাজ যদি চূর্ণ হয়, চারিদিকে গ্লানি 
নিন্দা হয় হউক, আমি সুখ্যাতি অখ্যা তির মুখাপেক্ষা করিতে পারি 
না। আর সত্যকে গোপন করিলে চলে ন!। 

আমি যদি ব্রন্গের ভৃত্য হই, তাহার দ্বারা নিযুক্ত হই, তাহার 


৬ আচাধ্যের উপদেশ । 


অন্ন পান দ্বারা যদি আমায় শরীর রক্ষিত হয়, তবে তাহার অভিপ্রায় 
সম্পাদন করিতেই হইবে । তিনিই আমাকে ব্রান্ধ করিলেন, তিনিই 
আমাকে ব্রান্ধধন্ম জানাহলেন। অমুক স্থানে যা, ত্রাহ্মধন্ম গ্রহণ 
কর, পৌত্তলিকত। পরিত্াণাগ কর, তিনিই আজ্ঞা করিলেন। সে 
কালে আমি তোমার কথা শুনিব না, এ বলিয়া তাহার সে আদেশ 
লজ্ঘন করি নাই, এ আদেশটা9 লঙ্ঘন করিতে পারি না। যদ্দি 
একটা আজ্ঞ! প্রতিপালন করিলাম, আর একটা আজ্ঞা ছাড়িৰ 
কি প্রকারে যান ধন ধাগ্চ দিলেন, শরীরকে পরিপুষ্ট করিলেন, 
বয়স বৃদ্ধি হইল, তিনি সেবা করিতে বলিলেন, কেন সেবা করিব 
না? এইজন্ খাঁওয়াইয়। পরাইয়া তিনি কি মান্য করিলেন? 
মানুষের কথা শুনিয়া কি তাহার কথা লঙ্ঘন করিব? আমার 
মানুষের কথায় প্রয়োজন নাই । মানুষের কথা শুনিলে মরিতে 
হুইবে। আমি কোন দ্বিকে তাঁকাইব না। যখন তিনি আমায় 
আদেশ করিলেন, তখন এই বুঝিলাম, এ আনার মরণ বাঁচনের 
কথা । যদি এই কাজ গ্রহণ করি বাচিব, যদি না করি মৃত্যু হইবে। 
আমি মরিব না বাঁচিব এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল । মরিব না, বাঁচিক 
এই স্থির করিয়া বলিলাম, “যে আজ্ঞা প্রভু, আমি তোমার আদেশ 
পালন করিব” বাঁচিবার জন্ত $জীবিকার জন্ত আমার এ কর্ম 
করিতে হইবে । নিয়োগ পত্রে যে ভার আছে তাহা উপহাসের 
বিষয় নয়, আমায় প্রতারণা! করিবার বিষয় নয় । তত বড় প্রকাণ্ড 
ভার ক্রি প্রকারে সম্পাদন করা হইবে? ঘটা হইতে জল ঢালিয় 
ভূষণ দূর করা যেমন সহজ, ইহাও তেমনই সহজ । এত বড় ভাব 
একটা ছোট ভাগ হস্তে ধারণ করার মত। অহঙ্কার হুইল, বুঝি 
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ভারি ভার বহন কর! হইল। অহঙ্কারের বিষয় কিছুই নহে। 
যখন ঈশ্বরকে বুকে ধারণ কর! গেল, পৃথিবীকে বুকে লওয়া গেল। 
ঈশ্বরকে বুকে ধারণ করিলে ইহকাল পরকাল, সমুদয় ব্রন্মাও সঙ্গে 
আসিল ভাবনা কি? কাজ অত্যন্ত ভারি হইল, এ কথা শুনিরা 
দয়াময় হাসিলেন এবং বলিলেন, “আমি ভারের কাজ করিব ।” 
ষদি তিনি ন। করেন, মৃত্যু । মনে হয় এটী একটা প্রকাণ্ড ভার। 
এত বড় একটী সমাজ সংস্কারের কাধো অনেক জ্ঞান চাই, বিদ্তা 
চাই, ধন্ম চাই। 'এ সকল কথা কিছুই নয়। আমি পুনরায় বলিতেছি 
জল খায়! যেমন সহজ, বেদীতে বসা তেমনই সহজ । 

ফলতঃ প্রচার করিব, না হয় মরিব, এই মূল কথা! । এই প্রচার 
ত্রসাধ্য নহে; সহজসাধ্য। যদি কেহ বলে তুমি ত ইহার উপযুক্ত 
নও, তোমার তেমন সাধন ভজন কোথায় গ বিশ্বাস ভক্তি কোথায়? 
দেখিতেছি তোমার কুসংস্কার অনেক । উপর হইতে অমনই ইঙ্গিত 
হইল “এ কথ! ফীকি দিবার কথা, রুটি বন্ধ করিবার কথা, এ 
কথায় কর্ণপাত করিও না1৮ এই কথা বলিয়া কেবল ভীত করিতে 
চায়, বিদাকস করিয়া দিতে চায়। মানুষের কথায় আমি উপযুক্ত 
কি অনুপযুক্ত বুঝিতে চাই না। যদ্দি অগ্পধুক্ত হই) তবে আমার 
কি, নিপোগকর্তীর দৌষ। বেদী হইতে আমি যাহা বলিব তাহাতে 
পৃথিবীর লোক সুখ্যাতি কি অথ্যাতি করিবে আমি তাহা! চাই না। 
আমি উপাসনার বীজ রোপণ করিব, কে জানে তাহার ফলাফল। 
পাপীর যাহাতে পরিত্রাণ হয়, আমি সেই উপাসনা বিতরণ করিতে 
চাই। এ সকল কথার প্রয়োজন কি, এ প্রশ্ের উত্তর আছে । 
ইহার উত্তর ভবিষ্যতে লোকে বুঝিবে। 
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যোগাতার কথা যখন রর তখন বলিতে পারি একটা যোগ্যতা 
আছে, এবং সেই যোগাতাতেই মনের আনন্দ । কি বিষয়ে? না, 
আমি ভালবাসি । যে ভালবাসে সেই চাকর হয়। ভৃত্য হইলেই 
ভালবাসিতে হয়। লোকে ভূতাকে ভালবাসে ভূত্যও গ্রীভূকে 
ভালবাসিয়া থাকে । সময়ে সময়ে ভাবি আর মনকে বলি, মন, তুমি 
ঠিক কত্রিয়া বল দেখি, তুমি কি ভালবাসিয়৷ মরিতে পার? ভালবাসিস্বা 
মরিতে পারি এ জ্ঞানটুকু কিন্ত বিলক্ষণ উজ্জল আছে । শক্র আক্রমণ 
করিলে, কোটা কোটা লোক আক্রমণ করিলে, খড়গাঘাতে মৃত্যু 
উপস্থিত হইলেও প্রগাড় প্রাণের ভালবাস! যায় না ; প্রগাঢ় ভালবাসার 
মধুরতা কি, সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। আজ একটা ভিতরের 
কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, আমার স্ত্রী বলিয়াছেন, আমি তাহার 
অপেক্ষা অগ্থক লোককে ভালবামি। আমার পুর্ববিশ্বাসের সঙ্গে 
এ কথার মিল হইল । আমি ভালবামার সময়ে আপনাকে পধ্যস্ত 
ভুলিয়া যাঈট, আমার আত্মবিস্থৃতি উপস্থিত হয়। পরকে ভালবাসিতে 
গিয়া আমার হৃদয় সর্বদ। ভালবাসার দ্বারা উতৎ্পীড়িত। আমার এ 
ভালবাসাকে গুণ বল আর শ্বভাৰ বল যাহ ইচ্ছা! বলিতে পার; 
কিন্তু এ ভালবাসাকে আমি চেষ্টা করিয়া! অর্জন করি নাই। আমি 
এ ভালবাস! মনের মধ্যে হঠাৎ দেখিতে পাইয়াছি । ভালবামিয়! 
পরের ভূতা ভইলাম, অপরকে ভাই ভাবিলাম, এখন আর ছাড়িতে 
পারি না; এখন আর উপায় নাই। কাট আর মার যাই কর, 
কার্যে থাকিতেই হইবে । যদি তোমরা অঙ্গুলি দ্বারা নির্দেশ করিয়া 
বলিতে পার, এ অমুক বাক্তি কাণ্যভার গ্রহণ করিতে আদি 
হহয়াছেন, আমি সকলের আগে গলাগ্স বস্ত্র দিয়! তাহার পুজা! 


আমার আচাধাপদে নিয়োগ ঈশ্বর প্রদত্ত | ৯ 


করিব। তীনাকে ঈশ্বরের চিহ্নিত জানিক়া তাহাকে আপনি বেদীতে 
বসাইব। কিন্তু ভাই ভোমরা একটী কাজ করিও আর একজন 
ঘে প্রাণের সহ্কিত ভালবাসে, তোমাদের জন্ত প্রাণ দিতে পারে, 
তাহাকে আনিও। আমি সরল মনে বলিতে পারি, আর কেহ নাই 
যে আমার মত তোমাদিগকে ভালবাসে । যতদ্দিন তেমন লোক 
দেখিতে না পাইব, শরীরে ধতদিন রক্ত আছে, ততদিন দস্ুর হাতে 
রাক্ষসের হাতে প্রিষ্ন ভাই ভগিনীগণকে সমর্পণ করেব না । আমা 
অপেক্ষা বা আমার সমান একজন লোক ভালবাসে বলিয়। দাও, 
দেখ আমি তাহাকে সমুদর ভার দিই কি না? আমি তোমাদিগের 
নিকট খধষি বা মকষি চাই না, তোমাদিগের হুঃখ দেখিয়া কাদিবে, 
প্রচারকগণ এবং তাহাদিগের পরিবারের মুখে বদি অন্তর না যোটে 
তবে কার্দিবে এমন একজন চাই। ঘর্দি বক্ষ বিদারণ করিরা দেখিতে 
চাও দেখিতে পাইবে, আমার অস্থির মধ্যে শোকের চিহ্ন আছে কি 
না? প্রাণের বদি বলেন অমুককে তোমার স্থানে প্রেরণ করিলাম, 
অমনই আমার জীবন শেষ হইবে, প্রাণতাগ করিব, আমার কম্ম 
কাজ তখনই ফুরাইবে। আর একজন আমার ভাই ভম্মীদের জন্য 
কাদ্দিবে ইহ! বুঝিলেই আমার সমুদয় কার্য শেষ হইল । 

দেখ আমার এ পৃথিবীতে জমীদারী নাই, আমি বিষয় কার্ধ্য 
করিতে কাধ্যালয়েও যাই না। আমি যখন বসিক্া থাকি, আমি 
বখন রন্ধন করি, রাত্রিতে শয়ন করিতে যাই, আমার প্রাণের ভাই 
ভন্মী কে কোথায় রহিলেন, কাহার কি অবস্থা হইল, কেবল এই 
ভাবি। আমার ভাবিবার বিষয় আর কি আছে? ব্মমার আব 
কোন বিষয়ও নাই, সম্বলও নাই। বল আমি চাবধশ ঘণ্টা বিয়া 
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কি করি? কেবল আমার হৃদয়ের পুভুলগুলিকে সাজাই, কাপড় 
পরাই, প্রাণের ভিতরে লইয়া তাহাদিগের সেবা করি। আমার 
রত্ন আমার মাণিক বদ্ধুগণ। রাত্রি ছুহ প্রহরু হইল, একটা বাজিন্া 
গেল, বন্ধগণকে তধু যাইতে দিতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয় একাকী 
কি প্রকারে থাকিব? ঈশ্বর আমাকে বন্ধু দিয়াছেন, আমি যখন 
তাহাদিগকে ভাবি, আমার মনে কত আনন্দ হয় আমি কাহাকেও 
বলিনা। ভাইয়েরা ছুঃখ দিয়া থাকেন জানি, কিন্তু তাহাদিগের 
ভাবন। ভাবিয়া কত আনন্দ হয়, কত সুখ পাই। অন্ত লোকের 
কষ্টে কষ্ট, অন্ত লোকের সুখে স্থখ, এই আমার সুখ এই আমার 
কাধ্য। এইজন্য এখনও আছি, এইজন্ত এখনও থাকিব । সকলে 
বলুন আর না বলুন সেবা করিব এই উপরের আজ্ঞা । বিবাদ 
করিতে চাও কর, আমি মনকে কখনও ঠকিতে দিবনা। কেন 
ন। আমার এ ঘরের কথা । আনার এ কথাতে তর্ক বিতর্ক আসিতে 
পারে না। কি সম্পর্কে আমি কাধ্য করিব-_একজন ভালবাসে 
এই সম্পর্কে । কেহ অহঙ্কারা বলিতে চাও বল, তবু এ কথা 
বলিতে ছাড়িব না। আমার ঘরের কথা, আমার ঈশ্বরের সঙ্গের 
কথা, তাই এ কথা বলিলাম। _ 





চোরের ব্যবসায় । 
রবিবার, ৩০শে বৈশাখ, ১৮০০ শক ) ১২ই মে, ১৮৭৮ খুষ্টাব্ব । 


স্থল বিশেষে মনের কথা খুলিয়া বলাতে দোষ নাই। বখন 
পৃথিবীতে জন্ম হইল, তখন চোরের সংখ্যা যত ছিল, তাহায় একজন 
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বাড়িল ; যত প্রতারক বাদ করিতেছিল, তাহার একজন বৃদ্ধি হইল । 
ইহ। পৃথিবীর সম্বন্ধে ভাল হইল কি মন্দ হইল, সে বিষয়ে মততে? 
হইতে পারে, ইহার ফল যাহ! হইবার তাহা ভবিষ্যতে হইবে, তবে 
তৎসন্বন্ধে আলোচন! চলিতে পারে। কিন্তু একজন চুরি করিবার 
জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই । সন্দেহ নাই 
বলের সহিত বলিতেছি, কেহ ইহার প্রতিবাদ করিতে পারে না) 
নিশ্চিত গ্রতিবাদ করিতে পারে না। ইহার সাক্ষী শক্রগণ এবং 
মিত্রগণ। শক্রদলও বলেন মিত্রদলও বলেন এ কথ! সত্য । একজন 
ভারি প্রবঞ্চক যশোমান লাভের প্রত্যাশায়, সাংসারিক শ্রীবুদ্ধি নাধন 
করিবার ইচ্ছায়, আপনার এ্রহিক অভাব মোচন করিবার জঙ্া, নানা 
প্রকার কৌশল এবং কপটতার জাল বিস্তার করিতেছে, পৃথিবীতে 
ধর্মের নামে ঈশ্বরের নামে অপহরণ করিতেছে । একজন লোক 
নানা প্রকার নিগুড় কৌশলে গৃঢ় ভাবে নন্ুয্যসমাজে প্রবেশ 
করিতেছে, নগরে গিয়া কখন নিজ নামে কথন বিনাদী কবিয়া 
লোকের হৃদয় চুরি করিতেছে । শক্র মিত্র দুদের কথা তিন গ্রকার 
কিন্ত মূলে এক। শকত্ররা একজন চোরের পরিচয় প্রদান করিতেছে, 
যে ব্যক্তি কপট ধূর্ত বিষরী, যাহার ভিতরে এক, বাহিরে এক, সংসার 
অন্তরে, বাহিরে সাঁধুতা, অন্তরে বেশ ভূষার বাসনা, বাহ্িক শোভাতে 
যোগী এবং ধার্সিক, মুথে তপস্তা, চক্ষে ভক্তি, হস্তে সেবা, মস্তক 
অবনত, স্থতরাং শরীরের বাহিক লক্ষণে ভক্ত এবং যোগী বলিয়া 
গণ্য ) ভিতরে বিষয়ের গরল, বাহিরে নিম্পৃহের ভাব। ঈশ্বর ইহার 
উপলক্ষ, সংসার লক্ষ্য । এ ব্যক্তি নিশ্চয় কপট চোর । আমিও বলি 
এ ব্যক্তি চোর, কিন্তু অন্ত ভাবে, অন্ত লক্ষণে, এ ভাবে এ লক্ষণে নয়। 
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আমি আমাকে চোর বলিতেছি, বিরোধীদল ষে চোর বলিতেছে 
তাহাদের কথ! থণ্ডন করিতেছি না। কারণ এ ব্যক্তি যথার্থ কোন্‌ 
প্রকারের চোর তাহার বিচার ভবিষ্যতে হইবে! এই বেদী হইতে 
সাব্যস্ত করা যাইতেছে, একজন চোরের জন্ম হইয়াছে । শক্র মিত্র, এই 
ছুই দলের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে যোগ দিতে পারি; আমার দ্বারা চোরের 
সংখা! বুদ্ধি হইয়াছে ইহাও বলিতে পারি। কিরপে কি কৌশলে 
চুরি করিব চিত্ত ভাবিতে লাগিল। চোরের বাবসার চোরের কৌশল 
লইয়া কোন্‌ স্থলে কিরূপে কাধা করিলে ব্যবসায় চলিবে চিন্তা হইল । 
একটী অভাস ছিল, সেটা এই; ব্রহ্ম বলিয়া একজন আছেন, তাহার 
মুখ দরশন করিতাম। পুর্বে বলির়াছি, ঈশ্বরকে প্রশ্ন করিতাম, 
ঈীশখববের নিকট উত্তর গুনিতাম। আজ বলিতেছি। তাকাইভাম 
আর এখানে ওখানে উপরের দিকে সমক্ষে পশ্চাতে সুন্নর মুখ 
দেখিতাম । ঈশ্বরের মুখ চিরমুন্দর । কলিকাতা সমাজে বিষু, গান 
করিত “ভুলো! না চিরম্হদে |” চিরম্থহাদ কে? আমরা কি তাহাকে 
দেখিতে পাই না? মানুষ নন, নিরাকার, ইহাতে আর ভুল নাই; 
কিন্ত “ভুলো না চিরমুহ্ৃদে” যাহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে, দেখি তিনি 
কাছে কি না? চক্ষু তুলিলাম, একজনার মুখ দেখিলাম, সে মুখ আর 
ভুলিবার নহে । মুখ দেখিলাম ইহাতে আর ভূল নাই আর ভ্রাস্তি 
নাই । আমি আছি ইহ1 যেমন সতা বলিয়! মানি, এ মুখ দেখা যার 
আমি তেমনই সত্য বলিয়া মানি। এই সেই মনোহর রূপ ঘরের 
মধ্যে, ঘরের কোণে, সমক্ষে নিকটে | দেই এই মুখ জীবনের বস্ত, 
লেই এই শীতল স্থকোমল পদ জীবনের সার ধন। এই মনোহর 
বিনিস আম নিশ্চর দেখিরাছি ; দেখিয়া বুকের ভিতরে রাখিয়াছি। 
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ঈশ্বর দয়া করিয়া দর্শন দিলেন। ছেলে মানুষের মধ্যে প্রথা 
আছে একজন আহ্লাদিত হইলেচদিশ জন আহ্লাদিত হয় । একজন 
যদি ই! করে,আর দশ জন দর্শক অজ্ঞাতসারে হা করে। একজনের 
মুখ ম্লান হইলে তার সঙ্গে সঙ্গে দশ জনের মুখ ন্লান হয় । তেমনই 
যদি একজনকে হাসিতে দেখা যায়, নিজের মুখও ভাসি হাসি ভাব 
ধারণ করে। যখন দেখিলাম সেই মুখ কখন কখন ঈষৎ ভান্তযুক্ত 
হয়, তথন আমারও মুখ মনোবিজ্ঞানের নিয়মে ঈষৎ হাস্তের ভাব 
ধারণ করিল। তাহার মুখ হাসিতেছে, সুতরাং আমার মুখও হাসিল । 
সার কেবল এই হাসিমুখ । এই মুখ দর্শনেই চুরির কৌশল শিখিলাম । 
মুখ দেখিলাম দেখিয়! সখী হইলাম । এই মুখ দেখিবার জন্য চুরি 
করিতে হুম্ন, চৌর্ধা বাবসায় অবলম্বন করিতে হয়। পৃথিবীর ইহাতে 
সায় নাই। কেবল বিপদকালে নিকটে বসিয়! বলিলাম, “মুখ 
দেখাও” “আর একটীবার দেখাও ।” ছুঃখ বিপদে সন্তপ্ত প্রাণে 
তোমার কাজ ভাল লাগে না তোমাকে দেখিতে চাই । যাই আনন্দ- 
মুখ দেখিলাম, চক্ষু হইতে জলধারা পড়িল, প্রাণ শীতল হইল, অত 
বিপদ ছুঃখ ভুলিয়া গেলাম । যাহাতে দর্শন ঘনীভূত হয় তাহার উপাক্স 
ধ্যান তপন্তা যোগ ৷ কিন্তু এ সংক্রান্ত একটা কথা আছে। আমার 
অনেকক্ষণ দর্শন হয় নাই, দীর্ঘকাল তাহার দিকে তাকাইতে পারি 
নাই, নৈমেষিক দর্শন হুইয়াছে। একবারে একটা নিমেষ, পল বা 
অধ্ধ মিনিট দর্শন হইল আর হইল না। ইহাতে বোধ হয় দর্শন 
পলকের জগ্ত হয়, ছুই ঘণ্ট! পাঁচ মিনিট দই মিনিটের জন্য হয় না। 
কিন্তু এ ধে পলকের মত দর্শন, এ বিন্দুই সিন্ধুপ্রায় হয়। পলকের 
দর্শন ভিন্ন মন্ুষ্নের হয় না, পাপী জীবনের পক্ষে ইহাই পরম পদীর্থ, 


১৪ আচাধ্যের উপদেশ । 


ইহাই বহুমূল্য রত্ব। একটাবার দর্শন করিলে পৃথিবীর সমুদয় দুঃখ 
ভুলিয়া যাওয়া যায় । এইন্ধপ একবার ছইবার দর্শন হইতে হইতে 
জীবনের অন্ধকারের মধ্যে আলোকের সঞ্চার হন্স ; জীবন কৃতার্থ 
হইয়া যায়। এই. স্থথ সকলেরই অর্জন করা আবগ্তক। তাহার 
কথ শুনাও উচিত, তাহাকে দেখাও উচিত। দেখা গুনা, শুনা 
দেখা, একবার দেখা, একবার শুন, একবার রূপ দর্শন করিলাম 
একবার তাহার মুখের কথা শুনিলাম, এই ছুটী ব্যাপার দ্বারা জীবন 
পবিত্র হয়। দর্শনের কথা বলিতেছি, কিন্তু ইহ! কি হুর্লনভ? এই 
যে তিনি আছেন ইহ যদি বলিতে না পারিলে তবে দর্শন বনু দূরে। 
বিনা চেষ্টায় এখনই যদি বলিতে পার এই তিনি আছেন, তবে হুইল, 
নতুবা! বুদ্ধি দ্বারা ভাবিতে লাগিলে আর ভিনি চলিয়া! গেলেন। বুদ্ধি 
দ্বারা তাহাকে দেখা যায় না, কিন্তু ভক্তি-চক্ষে এই তুমি এই আম 
সহজ গরিচয় । | 

এই দর্শনের আনন্দে এই দর্শনের সুখে, জগতের লোককে ডাকিয়া! 
আনিয়। মত্ত করিতে হইবে, সখী করিতে হইবে । এই আনন্দ এবং 
মত্ততার মধ্যে সকল কাজ করিরা লওয়৷ যায় । পাঁচ জন ভাইকে 
বলিলাম তোমরা সকলে মিলিয়া শ্বর্গরাজ্য সংস্থাপন কর। স্বার্থপর 
হইয়া, ছুর্বাসন! এবং রিপুর বশীভূত হইয়া কেহ সে কথ গুনিল না, 
সাধন ভজন সকল মিথ্যা হইল। কথ! বলিয়। কিছু হইল না, আস্তে 
আস্তে নিগুঢ় ভাবে ছুই জন পাচ জন দশ জন কুড়ি জনকে অধিকার 
করা গেল। বিনামে অধিকার কর! হইল। ঈশ্বরের দর্শন, শ্রবণ, 
প্রেম, মিষ্ট সম্ভাষণ-_এইরূপ একটা প্রকাণ্ড জাল বিস্তৃত হইল। 
বাহার! সংসারের রাজ্যে পথিক, তাহার! একজন ছুই জন তিন জন 


চোয়ের ব্যবসায় । ১৫ 


করিয়! ক্রমে জালে পড়িলেন। কেহ কেহ জাল কাটিয়া! গেলেন 
বটে, কিন্তু আজও তাহাদের পায়ে জাল লাগ! আছে। এই জালে 
ধাহার। পড়িয়াছেন তাহাদিগের অনেকে দূরে আছেন, এবং তাহার! 
জানিতেছেন না যে, কেহ তাহাদিগের কিছু চুরি করিতেছে। জীবন 
আছে ইহাতে যেমন নিশ্চিত বিশ্বাস, একজনেক্ হস্তে এখনও সকলে 
আছেন, ইন্াও তেমনই নিশ্চিত বিশ্বাস । এটী অভ্রান্ত মত যে কেহু 
ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। একজন লোক চুরি করিতেছে ইহ! 
প্রকাশ হউক বা না হউক, সকলের উপরে চুরি চলিতেছে, এ বিষয়ে 
আমার বিলক্ষণ সুখ আছে। গ্রেম লোকের মন চুরি করিতেছে। 
তাহারা ধর! পড়িয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বর বিষয়ে ভিতরে ভিতরে কত মত 
গ্রহণ করিতেছে, জীবনের ভাব তাহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে । 
ঈশ্বর চোরের কার্য্য দিয়া প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাই 
করিয়। ক্ষান্ত হইলেন তাহ! নহে । তিনি আপনি চোরের সহায়তা 
করিতে লাগিলেন। স্বয়ং ঈশ্বর 6চারের সহায়, এমন সতর্ক প্রহরী 
কেহ নাই যে এচুরি বন্ধ করিতে পারে। চোরের কাধ্য চলিল, ন্বয্পং 
ঈশ্বর চোরের কার্য বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। এত আন্দোলন 
অথচ নিশ্চিন্ত আছি, সুখী আছি। কিসের জন্ত? এইজন্ত যে, 
জানি যে, যে একবার পড়িয়াছে, সে আর কোন প্রকারে ছাড়াইয়! 
যাইতে পান্িবে না। ,কেহ নৃতন দল স্থাপন করিতে চান, দলাদলি 
করিতে আরম্ভ করেন, করিয়া কি করিবেন? প্রত্যেক প্রতারক 
অর্থাৎ প্রচারক---এ কথা নিশ্চয় যে দলাদলি স্থাপন করিতে পারেন 
না। কোন কারণে বিচ্ছেদ ঘটিয়! যদি মনে হয় যে, তাহার! ঘরের 
বাহিরে গেলেন, জানিও যে তাহার ঘরের বাহিরে গেলেন না, 


১৬ আচাঁধোর উপদেশ 


ঘরেতেই রহিলেন। যদ্দি এক সহ্আ ক্রোশও কেহ চলিরা যান বাউন, 
কত্ত পদ বান্ধ। রহিয়াছে । প্রেম দ্বারা ঈশ্বর যাভাদদিগকে ধরিয়াছেন, 
তাহারা . কোনরূপে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। একবার যাহার। 
পরিবারের সুত্রে গ্রাথত হইয়াছে, তাহারা সে সুত্র কি 'গ্রকারে ছেদন 
করিবে। প্রত্যেক বাক্কি যাহারা ঈশ্বরের প্রচারে ব্রতী হইয়াছে 
তাহার প্রেমের নামে ঈশ্বরের নামে এক একজন পাঁচ শত লাত 
শত লোক দশ্বরের কাছে আনয়া দিবেন এবং তাহারা চুরি করিরা। 
সকলকে বদ্ধ করিবেন। যাহারা একধপ কাধ্যে নিযুক্ত তাহার! 
কখনও পলারন করতে পারেন না । বুদ্ধি বিচার যাহ বলুক প্রাপ 
ইঠ1 কখনও স্বীকার করিবে না । অতএব আমি জানি সে লোক 
কখনও শক্র হইতে পারে না। চোরের ভাগ্যে এইজন্ত সর্বদ। 
'আহলাদ । যাহারা আপনাধিগকে শক্র বলবে তান্ারাও মিত্র। 
বক্ষের রক্তের সম্্রে যে মিলিত হইয়া আছে, সে কিন্ধূপে ভিন্ন হইবে ? 
আমার কনিষ্ঠ অঙ্ুলি কি আমার শরীরের সঙ্গে বিবাদ নিবে ? 
আমি আমার কখনও পর হইতে পারি না। যিনি একবার বদ্ধ 
হইয়। হৃদয়ের ভিতরে প্রেমের জালে বছ হইয়াছেন, তিনি বাহিরে 
বিদায় হইয়া গেলেও বক্ষঃম্থলে চিরদিনের জন্চ আবদ্ধ আছেন, 
ইহাতে আর কোন সংশর নাই । চোরের বাবায় মহঘ্যবসায়। 
সকল পৃথিবী চলিয়া গেলে সেই আমার ঘরের ভিতরে ভাই বন্ধুগণ 
সকলেই আছেন। বিনি ছাড়িয়া! পলারন করিলেন, দূরে গেলেন, 
তাহাকে কি ছাড়া যায়, তিনি চিরদিনের জন্ত বক্ষে বন্ধ আছেন। 
চুরির শাস্ত্রে কেহ পর হইতে পারে না। ব্র্গনামের স্থধা জগতের 
লোককে দিল! প্রম্ত করিয়! তাহাদিগের চিত্ত হরণ কর, দেখিবে 


সর্বত্র ঈশ্বরের আবির্ভাব দর্শন । ১৭ 


ইংলগড আমেরিক। প্রভৃতি ব্রাঙ্দের ভালবাসার সঙ্গে জড়িত আছেন 
এবং চিরদিন থাকিবেন। 





সর্ববন্ত্র ঈশ্বরের মাবর্ভাব দর্শন | *% 
রবিবার, ২*শে জোষ্ট, ১৮০০ শক; ২রা ভন, ১৮৭৮ খুষ্টাবব । 


হিন্দুজাতির একটী কলঙ্ক আছে। এটী কলঙ্ক কি গৌরব 
তৌমরা বিচার করিবে । হিন্দুজাতি সকল কায্যের সঙ্গে ধন্ম সংযুক্ত 
করে। অন্থ জাতীয় লোকের৷ হিন্দুগণকে এই বলিয়া উপহাস করে, 
নিন্দা করে এবং দ্বণা করে যে, উহ্ারা সকল কাধ্যের সঙ্গে ধন্মকে 
সংযুক্ত করে। হহাদিগের উঠিতে ধন্ম, বসিতে ধন্ম, খাইতে ধম্ম, 
শুইতে ধনম্ম, সকল কাধ্যেই ইহ্ার্দিগের ধন্ম দেখিতে পাওয়! যায়। 
থান, সময়, অবস্থা, ক্রিয়া, সকলের সঙ্গেই ধম্ম সংযুক্ত আছে। 
ইহ1 কলঙ্ক কি গৌরব সহজে দিদ্ধান্ত করা যায়, কিন্ত তৎসম্বন্ধে 
বিচার করা হইবে না। হিন্দুজাতি সম্বন্ধে এই ধে কথা প্রসিদ্ধ 
আছে উহ1 সত্য কি না তাহাই বিবেচনা করা বাইবে। প্রাতঃকালে 
শখ্যা হইতে উত্থান হইতে রাত্রে পুনরায় শয়ন পযাস্ত সমস্ত কাধ্যে 
হিন্দ্ুগণের ধন্মের সঙ্গে যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলের মালার 
সঙ্গে সুতার যেরূপ যোগ, হৃহাদিগের বধন্মের সঙ্গে সমস্ত সাংসারিক 
কাম্যের তেমনই যোগ । উঠিতে মন্ত্রপাঠ, বাসতে মন্ত্রপাঠ, প্রাতে 
গাত্রোথান করিতে যাইবেন তাহাতে মন্ত্রোচ্চারণ, অবগাহন করিতে 
তাহাতে মপ্রোচ্চারণ। বস্ত্র পরিবস্তন, স্থান পরিবর্তন, গৃহ পরিবন্তন, 
ংসারের সমুদয় অনুষ্ঠান ধন্মের সঙ্গে সংযুক্ত । খণ গ্রহণ করিয়। 


১৮ আচার্ধের উপদে* 


পরিশোধ করিবেন তাহ্থাতেও ঠাকুরদিগকে নৈবেগ্চ দান। বিপদে 
পড়িলে হরিনাম, সম্পদে হরিনাম । সন্তানের মন্তকে আশীর্বাদ 
করিতে দেবতার নাম, সন্তান পীড়িত হইয়া কষ্ট পাইলে ঈশ্বর স্মরণ । 
সুখ, ছুঃখ, সম্পদ, বিপদ, গৃহের অতি সামান্ত কন্মন। কিছুই ধর্ম 
দ্বারা অচিহ্তিত নাই। তন্ত্র মন্্ ছাড়! হিন্দুগণের কিছুই হয় না । 
শরীর মন তাহার সকলই ধন্ম-শৃঙ্খলে ব্ধ। জল বাঘু অগ্নি হিন্দুর 
নিকটে কিছুই ধম্মের সংশ্রব ছাড়া নহে! ছুই বিষয়ে ধন্মরকে উপেক্ষা 
কর, আর পঞ্চাশ বিষয়ে ধরা পড়িবে । নাস্তিকতা রক্ষা করিতে 
ইচ্ছা করিলেও, জীবন আন্তিকতার নিকটে বিক্রয় করিতে হইবে। 
যদি কিন্দু নাম লইলে তবে ধন্ম ছাড়িয়া ভিন্দু ওয়া অসম্ভব । ধন্মের 
বন্ধন কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিবে না । যে দিবে বাইবে, 
যে পথে যাইবে, তোমাকে ধন্মের নিয়ম অবলম্বন করিতেন হইবে । 
ভন্দুগণের ধশ্মের 'এ প্রকার বন্ধনটা ব্রাহ্গগণকে অন্ঠকরণ করিতে 
হইবে । এটী উপশাসের ব্যাপার নহে, গৌরবের ব্যাপার । মানুষ 
যদি আপনাকে এরপে ধন্ধের দ্বারা বন্ধ করিতে পারে, তবে তদপেক্ষা। 
আর উচ্চভাব যহছাব কি হইতে পারে? উঠিবার সময়ে ধন্ম সাধন 
করিব, বসিবার সময়ে ধন্ম সাধন করিব, সংসারের যত কিছু কার্য 
সকলেতে পরম সাধন করিব। বাল্য যৌবন বাদ্ধক্য সকল অবস্থাতে 
সকল সময়ে হিন্দুগণের এই বিশেষ ভাবটা জীবনে গ্রহণ করিব । 
এক সময়ে ছিল 'একবার ঠাকুর ঘরে গিয়া দশটার সময়ে কাধ্যালয়ে 
বাহির হইলাম, পাঁচটার সময়ে কাধ্য হইতে ফিরিলাম, হয় ত 
সন্ধ্যার সময়ে আর একবার টপাসন1 করিলাম, সমুদয় রাত্রি নিদ্রাতে 
গেল । এখন আর একবার হইবার ঠাকুর ঘরে গেলে চলিবে না। 
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যৌবনকালে ধন্ম সাধনের সময়ে ধন্ম ছিল, সংসারের সময়ে সংসার 
ছিল। এখন বুদ্ধকালের পুর্বাভাস 'প্রকাশ পাইতেছে। যখন 
বাদ্ধকোর সময় আদিল তথন ঠাকুর ঘরের সঙ্গে সমস্ত সংসার সংযুক্ত 
করিতে হইবে । প্রত্যেক ব্রাঙ্গ ব্রন্দেতে অবগাহন করিবেন, শয়ন 
ব্রন্মের ক্রোড়ে রঙ্গের পদতলে করিবেন। পুরাতন ব্রাঙ্গধন্মে ছিল 
সার হইতে গিয়া উপাসনা কর, এখন জীবনব্যাপী ব্রাহ্মধন্ম সাধন 
করিতে হইবে । যে ধন্ম ইহলোক পরলোকব্যাপী, সে ধন্মকে 
কখনও প্রতিদিন ছুই ঘণ্টা বা রবিবারে আবদ্ধ রাখা যায় না। 
দিবসের প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কার্য ধন্মের 
অন্কুসাপ্পে করিতে হইবে, কখনও অব্রাহ্গ ভাবে কোন কার্য কর 
হইবে না। 

হিন্দুগণ যেরূপ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় কাধ্য 
মন্ত্র উচ্চাপণ করিয়া সম্পার্দন করেন, আমাদিগকে ও ঠিক সেইরূপ 
সকল কাধ্য ঈশ্বরের আদেশে করিতে হুইবে। গন্তান্নান করিতে 
যাইবে ঈশ্বরের কথাতে, সংসারের প্রত্যেক কার্য করিবে ঈশ্বরের 
কথাতে । ব্রান্ষের নিকটে ব্রহ্মের আবিভাব বিনা কোন ব্যাপার 
সিদ্ধ নহে । হিন্দুগণ গঙ্গাকে দেবতা বলিয়া মানে, কিন্তু তোমাদের 
নিকটে গঙ্গা ব্রন্মের আবিভাবে সাক্ষাৎ পাবশ্র-সদিল। হইবেন ন! 
কেন? জল শরীরের পক্ষে আবণ্তক। জল স্পর্শ করিলে শরীর 
শুদ্ধ হয়, তৃষ্ণা শান্ত হয়, শরীর মন সুশীতল হইয়। সেই জল সেই 
স্ুশীতল বারি যদি ব্রহ্মময় না হইল, তবে সকলই বুথা। যখন 
সেই জল ব্রহ্মময় হইল, তখন সেই জলে ন্নানাবগাহন করিয়া 
ব্রঙ্মসংস্পশে গাত্র শুদ্ধ হইল, শরীর মন সুশীতল হইল, শাস্তি শ্ুখ 





২০ আচাঁধোর উপদেশ । 


লাভ হইল । হিন্দুধন্মে গঙ্গ! সম্বন্ধে যদিও কুসংস্কার সংযুক্ত আছে, 
কিন্ত এ কুসংস্কারে আশ্চর্য্য সত্য নিহিত আছে । গঙ্গ। দেবাদিদেব 
হরিপাদনিংস্ত, তাঁই গঙ্গাজলের এত মহিমা! যে জল হইতে 
শরীর শুদ্ধ, তৃষ্ণা শান্ত, মন প্রসন্ন হয়, সেই জলে সাধক বহন্ষের 
পদসংস্পর্শ অনুভব করিবেন না, তবে তাহার সাধন কি হইল? 
গঙ্গা, তুমি ব্রন্মের আবাসস্থল ; জল, তুমি ব্রন্মের ভিতরে ব্রহ্ম তোমার 
ভিতরে বাঁস করিতেছেন । অগ্সির ভিতরে ঈশ্বর, সুর্যের ভিতবে 
ঈশ্বর, উত্তাপের ভিতরে ঈশ্বর । সেই উত্তাপে উত্তপু হইয়াছি, 
পথমধ্যে বটবৃক্ষ ছায়! দান করিল । সেই ছায়া! মধ্যে ঈশ্বরের নাম 
অঙ্কিত আছে। বটরুক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, বটবৃক্ষৎ এ 
তোমার ছায়া নহে ইহা ব্রন্মের পদচ্ছায়।। প্রচ উত্তাপে উত্তপ্ত 
তইয়া সুশীতল ছায়া! লাভ করিলাম, ইহার ভিতরে কি ঈশ্বরের 
ইচ্ছ! নাই? প্রচণ্ড উত্তাপে ভত্তপ্ণ হইয়া স্থুণীতল ছায়া সম্ভোগ 
করিলাম, ইাতে আমি ব্রহ্ধকে ছাড়িয়া সে স্থুখ সম্ভোগ করিব কি 
প্রকারে ? বায়ু আসিল, বাদু মাসিয়! আমার সেবা করিল। সেই 
বাযুকে বন্ধু বলিব না কি প্রকারে? ঈশ্বরের প্রেরিত মভাজনগণ ! 
তোমাদের ভিতর হইতে যে তীহারই প্রেম তাহারই করুণা 
আলিঙন করিতেছে । 

ভিন্দু কিছুই ছাঁড়িলেন না, সকল বস্তু সকল বিষয়কে ধন্মের 
সঙ্গে যোগ করিয়া একটা ভয়ানক ফাঁদ পাতিলেন। তাহাদিগের 
নিকট অগ্ি দেবতা, স্র্য্য দেবতা, বায়ু দেবতা, বুক্ষ দেবতা । ফল 
ফুল পাতা সকলই বিশুদ্ধ সকলই পবিভ্র। ক্রমে ক্রমে কুসংস্কার 
বৃদ্ধি পাইল, দেব দেবীর সংখ্যা বাড়িল। আমরা ব্রহ্গকে মধ্যস্থলে 
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রাখিয়া হিন্দুত্রাতা'র বক্ষঃস্থল ভইতে তাহার ধর্্মভাব লইয়া তীহাকে 
ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব, চন্ত্র, স্র্সা, অগ্নি, জল, বায়ু, বুক্ষ পত্র 
ফুল ফল সমুদয় কেবল ব্রহ্ম দ্বার! পরিব্যাপ্ত দেখিব। কোন বস্ত 
স্পর্ণ ভইবে না যাহাতে ঈশ্বর নাই। কেবল ঘটনাগুলি ঈশ্বরের 
হস্ত হইতে আইসে তাহ] নহে, সংসারের প্রতোক কার্প পররব্রহ্ম 
স্বয়ং করিতেছেন দেখিতে পাঁইব। যাহা কিছু ভাতের ভিতরে, ধর্ম 
তাভারই মধ্যে, ধর্ম কিছু দূরেব বস্ত নভে । বেদ পুরাণ আব কি? 
ইন্ভাই বেদ পুরাণ। যাগ যজ্ঞ আর কি? এই সকল নিত কর্ম্মই 
যাঁগ ষজ্ঞ। মতে নয় কিন্ঠ ভাবে এইবপ দেখিতে 5ইবে। চারিদিক 
ব্রক্মজ্যোতিতে পুর্ণ, জল অগ্নি বুক্ষ-চ্ছাঁয়া সকলের ভিতরেই ব্রঙ্গদর্শন 
হইবে, সমীপস্থ যাহা কিছু সকলেতেই জীবন্ত পরমেশ্বর প্রাণরূপে 
প্রবাহিত অনুভূত হইবে । গঙ্গাজল স্পর্শ ব্রঙ্গম্পর্শ এরূপ বিশ্বাস 
বুদ্ধ ব্রাঙ্গের পক্ষে ক্ষতি নহে, অনেক লাভের বিসয়। এখানে 
সার ধর্ম এক হইল। আহার করিতে বসিলাম, অন্নময় ব্রহ্ম 
দেখিব, নতুবা! খাইব না । এরূপ করিলে ধম্মেব দ্বার শরীর পুষ্ট 
হইবে, অধর্ম দ্বারা কখনও শরীর পুষ্ট ভইবে না। অন্ন, তৃমি 
ব্রন্মের বস্ত হও। রব্রন্গের বস্ত ভইয়া' তুমি শরীরস্থ 5ও । “সতাং 
সত্যং সতাং” এইরূপ উচ্চারণ করিতে করিতে অন্ন শুদ্ধ করিয়। 
লইব। অন্নের ভিতরে ব্রন্ষের সভা, হস্তের ভিতরে ব্রহ্বের 
সত্তা। সেই অন্ন শরীরস্থ ভইয়া স্বর্গের হেতু হইল, পুণোর 
হেতু হইল, সমুদয় শরীর বিশুদ্ধ হইল। জলপাত্র হস্তে লইলাম 
বলিলাম, জল, তুমি ব্রন্মের জল হও, নতুবা! আমি তোমাকে পান 
করিৰ না। তুমি যদি দেবাদিদেবের পদনিঃস্ত না হও তোমাকে 
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স্পর্শ করিব না, তোমাকে শরীরে ঢালিয়া শাস্তি গ্রহণ করিব না। 
শুদ্ধ হও, শুদ্ধ হও, শুদ্ধ হও, বর্গের আবির্ভাবে শুদ্ধ হও, এই 
বলিয়া জলকে শুদ্ধ করিয়া লইব। শয্যাকেও এইরূগ শুদ্ধ ও পবিত্র 
করিয়া ব্রন্দের ক্রোড়ে শরীর সমর্পণ করিব। এরূপ না কৰিলে 
অবিশুদ্ধ শয্যায় শয়ন করিতে পারি না। ব্রহ্ম প্রেরিত শবা। ভিন্ন 
প্রাতে নবজীবন লহয়! শয্যা 5ইতে উত্থান করিব কি প্রকারে, 
শুদ্ধ শরীর, নব উত্সাহ লইয়া ব্রঙ্গের কাধ্যক্ষেত্ে অবতরণ করিব 
কি প্রকারে ? 

নুতন বৎসরে নুতন ফল হস্তগত হহল। নুতন বৎসরের দেবত। 
সেই ফল আনিয়া হস্তে দিলেন। যিনি বলেন আশার বুক্ষের এই 
আমার নৃতন ফল শ্বহস্তে আনিয়া তোমায় অপণ করিতেছি, তাশার 
সেই নাস্তিকতার ফল নাস্তিক মনে কখনও স্পশ করিব না। নান্তিক 
ভাবে ফল ছুঁইলে সকলই বিফল হহল। ব্রঙ্গেগ বাড়ীর বুক্ষে 
ব্রন্দের ফল বর্গ স্বয়ং ভস্তে তুলিয়া দিলে গ্রহণ কর্পিব। এ কথা 
শুনিয়া কেহ হাসিও না, একবার সকলে এটা কাধ্যে করিবার 
জন্ত যত্র কর, সকল বস্তু সকল ঘটনাঙে একবার বন্ধ দশন কর । 
ব্রাহ্গগণ । তোমরা! সকলে ভাবযোগের নিয়ম জান। অগ্ত৩ঃ ভাবযোগেগ 
নিয়মে প্রত্যেক বন্ত প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে বন্ধের বোগ কু । ফল 
ফুলে, জলে অগ্রিতে, সুধ্ো চন্দ্রে, অন্নে পানায়ে, সকল বিষয়ে ধন্মের 
সহিত যোগ সাধন কর। বুদ্ধ বয়সে ছুই ঘণ্টার সুথে কিছু হয় 
না। সমস্ত দিনের সঙ্গে সেই স্ুখকে বদ্ধ করিয়া ফেপিতে হহবে; 
ইহাতে কত আহ্লাদ বুদ্ধি হইবে । ধন্ম এক দিকে, সংপার আর 
এক দিকে) ধশ্মের অঞুঠান এক দিকে, আহার পান অন্ত দিকে; আর 


সর্বত্র ঈশ্বরের আবির্ভাব দর্শন । ২৩ 


এরূপ থাকিবে না। প্রাণ 'ও সংসার এক ধন্মেতে ব্রন্মেতে আবদ্ধ 
থাকিবে, সমুদয় অনুষ্ঠান ও আভার পান ক্কাভাতে নিষ্পন্ন হইবে। 
আশঙ্াব করিবার সঙ্গে পুণা স্ঞ্চয় হইবে, অন উদরুস্থ ভইয়। আরও 
ধান্মিক করিবে । উপাসনার সমর ভক্ত যেমন কাদিবেন, আহারের 
সময়েও তেমনই কীদিবেন। অন্ন পান ইহাতে সুমিষ্ট হইবে, মন 
আনন্দে ভাসিতে থাকিবে । ভ1 ঈশ্বর! থাছ্া সামগ্রীর ভিতরেও 
তুমি, এই বণপয়া ভক্ত অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না । উপাসনা! 
ধান ধারণার সময়ে আমাদের প্রাণ বিগলিত হয়, আমরা ক্রন্দন 
করি, উাতে কি হইল? আমরা নাস্তিক অবিশ্বাসী, যদি প্রতিদিন 
উন্তাপের সময় শীতল জল পান করিতে করিতে ব্রদ্ষের নাম উচ্চারণ 
না করি, গ্রেম পুর্ণ হইয়া আনন্দাশ্র বিলজ্জন না করি, আনন্দে 
পুণ হইয়া যেদিকে তাকাই সেই দিকে তাহার প্রেম মৃদ্তি দর্শন 
না করি। ব্রঙ্গমক্দির, বাড়ী, আহার, নিদ্রা, স্বপ্ন, সর্বত্র বহ্গময় 
দর্শন করিব । উঠিতে হরিনাম, বসিত্ে হরিনাম, চলিতে হরিনাম । 
হরিবিভীন স্থান নাউ. হরিবিহীন ঘটনা নাউ । হরি সংসার, হরি 
আকাশ, হবি গঞ্গা। হরি জলে, হরি স্থলে । হরি বক্ষে, ভরি 
হস্তে, ভরি কপালে, তরি মন্তকে । হরি আহার, হরি পানীয়, হরি 
শাসন, ভরি শযা।। হবি শয়নে, হরি স্বপনে, তরি জাগ্রতে । 
ংসারের চিন্তা ভাবনা সম্পদ বিপদ সকলের মধো হরি, হরির 
মধিষ্ঠানে সমুদয় অন্ুরঞ্জিত, ভরির অধিষ্ঠানে সমুদয় সংসার পবিজ্র! 
এ সময় ভরির সময়, এ সময়ে হরি ছাঁড়া যেন কিছু না থাকে । 

বৃদ্ধ ভ্রাতৃগণ ! আমি বিনীতভাবে আপনাদিগকে বলিতেছি, এই 
নময় সেই সময় যে সময়ে ব্রহ্মময় সকল জগৎ দেখিতে হইবে। এই 
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ব্রহ্মমন্দিরে এক ঘণ্টা কি চাবি ঘণ্টা তাহাকে দেখিলেন, ইহাতে 
আর চলে না। এখন যে সমস্ত দিন তাহারই মধ্যে বসিয়া থাকিতে 
হইবে । এখন যে কোন ছলে ই পরব্রহ্গকে প্রত্যক্ষ করিতে 
হইইবে। আহার পান সংসারের কনম্ম এগুলি ছলনা মাত্র । এ 
সকল কাজ কি জগ্ত, না এ সকলের মধো সেই প্রাণময় ঈশ্বরকে 
দেখিতে পাই । আসুন সকল বিষয়ে হিন্দুভাব ধারণ করি। স্নান 
করিতে পান করিতে হরি, উঠিতে বসিতে হরি, চলিতে সঙ্গে মলে 
হরি। আহার করি কেন? আহার উপলক্ষ, আহার কেবল 
হরিপ্রেমে ভাসিবার জগ্ত। আমি বলি ভাই, তুমি মিথা৷ বলিতেছ 
এ সকল অন্ধ বাঞ্জম। এ সকল অন বাঞ্জন নয়, ইহাতে কেবল 
হরির প্রেমমুখ। তুমি ত আর সংসারে বেড়াহতেছ না হরিতে 
বিচরণ করিতেছ, তোমার পক্ষে আর সংসার নাই জল অন্ন নাই, 
সকলই তোমার হরি। 
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জ্ঞানের তই বেদ আছে । এক সুখের বেদ, আর এক ও52খের 
বেদ। উভয় বেদ বন্ুমূলা, জ্ঞানগর্ভ এবং মুক্তিপ্রদ । স্খের বেদ 
পাঠ করা যেমন আবশ্াক, 9ঃখের বেদ পাঠ করা তেমনই আবশ্তক। 
অনেক ব্রক্গজ্ঞানী ছুঃখকে স্বর্গীয় বলিবেন, কেন না দুঃখ সাধন না 
করিলে সংসার-রজ্ছু ছেদন করা যায় ন!, কিন্তু স্থখ ছুঃখ ছুইই 
পাঠের বিষয়, মনঃসংযোগ করিবার বিষয়। সুথ ছুঃখ এ হয়ের 
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মধ্যে দুঃখের তুই স্ত্রী এবং ছুই ছুই সম্তান! ছুঃখের দুইবার বিবাহ 
হয় এজন্য তাহার ই সংসার । ছুঃখ প্রথমতঃ পৃথিবীকে বিবাহ 
করে, সেই পৃথিবী হইতে তাহার হছুইটা সন্তান হয়,__নিরাশা এবং 
নাগ । ছুঃখী লোক রাগী হয়, দ্রঃথের সঙ্গে সঙ্গে সর্ধদা রাগ রহিয়াছে । 
যে বিষয়ে লোকে কষ্ট পায়, সেই বিবয়ে বিরক্ত হয়। যদি সুখ 
হয় মানুষ রাগ করে না, বিরক্ত হয় না। অভিলধিত বস্ত পাইতে 
যত আশা ভঙ্গ হয়, কষ্ট পাক্প, প্রতিবাসী দ্বারা অপমানিত হয়, বাগ 
ততই ছিগুণ ব্রিগুণ চতুগুপণ বাড়িতে থাকে । মানুষ যত কষ্ট পাইতে 
লাগিল তত রাগিতে লাগিল । পরে অধীর অশান্ত দয় হই! 
আপনার 'প্রতি রাগ করিতে আরম্ভ করিল। নিজ দোষে হঃথ 
পাইল, হইলে হয় কি, ভয়ানক ক্রোধের আগুন জলিল, সুতরাত 
যেমনই রাগ জন্মিল তেমনই নিরাশা জন্মগ্রহণ করিল। নিরাশা 
জন্বিয়! আর যে আমার কখনও ভাল হইবে এ আশা নির্বাণ হইল । 
আমি জন্মহুঃখী, কে আমায় মিষ্ট কথা বলিবে? আমার বন্ধু কোথার 
ফে আমাকে প্রিয় মনে করিবে । সকলেই আমায় ভের জ্ঞান করিয়া 
পর বলিয়া বিদায় করিয়া দিবে । আমি চির-দরিদ্র, আমার আর 
টাক হইবে না, আমি মূর্খ আমার আর জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই, 
আমার শরীর অসুস্থ, এ পীড়ার আর কোন দিন বিরাম নাই । আমি 
ছুঃখী ঘ্বণিত অপমানিত, আমার দিন কেবলই অন্ধকারময়। ইহার 
পশ্চাতে পূর্নিমা আছে, ইহা আমার পক্ষে মিথ্যা। আমার ছুঃখের 
অমানিশীর কোন দ্িন অধসান হইবে না। সখের সুখ ন! দেখিয়া 
£থের ভবিষ্যতে আমার মরিতে হইবে । এইরূপে ঘোর নিরাশার 
প্রাণে গ্রাস করিল। পৃথিবীর সহিত বিবাহ হইয়া এইরূপে ক্রোধ 
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ও নিরাশ জন্মিল। একটা অশান্তি আনিল, আর একটী শাস্তির 
আশা নিবাইল। 

দুঃখের আর এক পক্ষের বিবাহে ছুই সম্তান। দুঃখের স্বর্ণের 
সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ হয়। এ বিবাহ হুইতে বৈরাগ্য এবং বিনয় 
এই ছুই সপ্তান জন্মে। ছুঃখী বিনয়ী এটা স্বর্গীয় ভাব। দুঃখের 
সঙ্গে স্বর্ণের মিলন হইলেই হৃদয়ে বিনয় সঞ্চারিত হয়। ন্ুখীর 
'হক্কারের সম্তাবন! আছে, ইন্দ্রিগণের অত্যাচারের সম্ভাবনা আছে, 
যে ছঃখী তাহার অহঙ্কার কারবার কিছু নাই। হৃদয় বজ্রদ্বারা 
আহত হইয়াছে, সর্বদা হুঃখের অশ্রু পড়িতেছে, এরূপ ব্যক্তি অতাস্ত 
বিনয়ী হয়। আমি ছুঃখী, আমি ধনী নহি, জ্ঞানী নহি, ধার্মিক 
নহি । অপরে বড় বড় স্কান পাইবার উপযুক্ত, আমার স্থান সকলের 
নীচে। যেখানে অন্তের পদধূলি পড়ে আমি সেইখানে বনসিব। 
ফলতঃ ঘে কাদে সেই নীচে বসে। যে তাসিল না, যাহার মুখে 
কখনও হাসি নাই, তাছার বসিবার স্থান নিয়ভূমিতে । 

বিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের বৈরাগা নামে আর একটী সন্তান 
ভ্য়। যথার্থ ছঃখ হইলে বৈরাগা ও দীনতা আসিবেই আসিবে। 
পাথিব সংসারী লোককে ছুঃখ নিরাশ ও ক্রোধী করে, উহাই আবার 
ধান্মিক লোককে দীন বৈরাগী করিয়া থাকে । এক গুণ হুঃখ চাত্রি 
গুণ বৈবাগ্যের কারণ ভয়। ক্রমে অন্তরের হছুঃখ ডুবিয়া গিয়! 
বৈরাগ্যের স্থখ শাস্তি বুদ্ধি পায়; সমুদয় পাধিব হুঃখ ভুলিয়া গিয়া 
মনকে সংসার হইতে ধন্মে নিয়োগ করে । এ জন্ত যে ধার্মিক যত 
£খ পাইর়াছেন, তিনি সংসারকে তত জয় করিয়াছেন। তাহার 
জীবনে যত হ্ঃখ হইয়াছে ভত তিনি বৈরাগ্য সঞ্চয় করিয়াছেন। 
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যতবার তাহার হৃদয় দুঃখ পাইয়াছে, ততবার উহা ঈশ্বরের দিকে 
নিয়োজিত হুইয়াছে। হছুঃখে সংসার হইতে মন বিচ্ছিন্ন হয়, পৃথিবীর 
লালসা! পরিত্যক্ত হয়। কষ্ট ছুঃখ যে পরিমাণে, বৈরাগ্য সেই 
পরিমাণে । অতএব কই আদরণীয়। ছুঃখের এত প্রশংসা কেন ? 
এত আদর কেন? ছুঃখ মানুষের মনকে ঈশ্বরের সম্বন্ধে একটী 
বিশেষ স্থানে আনয়ন করে। পৃথিবীর পিতা মাতারও করুণ! সুখী 
সম্পন্ন পুত্রের প্রতি নহে, যর্দি কোন একটী সন্তান কাঁণ। হয় তবে 
তাহার প্রতি তাহাদিগের বিশেষ করুণা হয়। মাতা অন্ধ সন্তানের 
পক্ষপাতী । ঈশ্বর প্রদত্ত স্বভাবে মাতা অন্ধ পুত্রকে এত ভালবাসেন। 
যখনই তাহাকে ক্রোড়ে করেন, তখনই তাহার চক্ষে জল পড়ে। 
অন্ত সন্তানকে ক্রোড়ে করিলে তাহার এরূপ ভয় না। তিন সর্বদা 
ভাবেন, আহা, আমার এই অন্ধ সন্তানটা নিবাশ্রয়, বিপর্দে পড়িলে 
ইহাকে কে দেখিবে? যতই ভাবেন ততই তিনি ব্যাকুল হইয়! 
আরও কোলে জড়াইয়! ধরেন । দেবদত্ত নাতৃশ্বভাব কেমন স্ুকোমল ! 
সম্তান রুগ্ন হইলে, কষ্টে পড়িলে, পয়সা উপার্জন করিতে না পারিলে 
পিতা মাতার মন অত্যন্ত সন্গেহ হয়। 
ব্রক্ষমন্দিরের উপাসকগণ ! জিজ্ঞাসা করি পিতা মাতার মনে 
এইরূপ ছুর্্বল রুগ্ন অসহায় সন্তানের প্রতি স্নেহ করুণা কে দিলেন? 
যিনি জননীর জননী পিতার পিতা তিনিই স্নেহ করুণা দিলেন । 
তিনি জননী হইয়া! পিতা হইয়া কি করেন? অনেককে কষ্ট দেন। 
£থের পিতা মাতা নাই, দুঃখ অকন্মাৎ আইসে এরূপ মনে করিও 
না। সুখও বাহার হস্ত হইতে আইসে, ছঃখও তাহার হস্ত হইতে 
আইসে। ছুঃখ প্রেরিত বন্ধু, ঈশ্বর আমাদিগের হিতের জন্য উহাকে 
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প্রেরণ করেন। ঈশ্বর প্রেরিত দুঃখে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া! গেলে 
সাধকের চৈতন্ত হইবে, এ জন্ত সাধকের ছুঃথকফে সৌভাগ্য মনে 
করেন। উহা না৷ হইলে স্বর্গীয় জননীর ক্রোড়ে বসিতে পারা যায় 
না। মান সন্্রম সুখ্যাতি প্রশংসা সখ সম্পত্তি শ্রশ্বধোর মধ্যে থাকিয়া 
মাতার ক্রোড়ে গিয়া কেহ তেমন বলিতে পারে না, সে ভাবে তাহার 
দিকে তাকাইতে পারে না । আজ ছুঃখ পাইয়া সন্তান মাতার ক্রোড়ে 
গিয়া লুকাইল, এমন ভাবে তাহার দিকে তাকাইল ষে, তাহার স্তন 
হইতে স্বর্গীয় সুধা, তাহার চক্ষু হইতে স্নেহের অশ্রু পড়িতে লাগিল। 
এটী আর অনুমানের কথ! নহে, বাস্তবিক প্রত্যক্ষ ব্যাপার । 
এরূপ কেন হয়? এরূপ হইবার কি কোন নিয়ম নাই? 
মাতা পিতা যেন পক্ষপাতী হইলে হইতে পারেন, ঈশ্বর পক্ষপাতী 
কি প্রকারে হইবেন? ইভাতে কোন নিয়ম নাই, অথব। ঈশ্বর 
পক্ষপাতী হইলেন, এ কথা বলিও না । যিনি ঈশ্বরের ছুঃঘথী সম্তান, 
£খ তাহাকে ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন দিকে রাখে যে, সেই দিক হুইতে 
তিনি ঈশ্বরের করুণ! সহত্র গুণ দেখিতে পান। ছুঃখের অবস্থায় 
এমন ভাবে তাহার দিকে তাকান যায় যে, তাহার স্েহ ভিন্ন আর 
কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না । তিনি আজ আমায় অন্ন দিয়াছেন, 
আজ সন্ধ্যার সময় ক্ষুধার নিতান্ত কাতর হইয়াছিলাম, একবার 
ককাদিলাম আর ঈশ্বর, অনুগ্রহ করিয়া কিছু খাইতে দিলেন। ছুঃখে 
পড়িয়া কাদিলাম, আর বলিলাম হা! পিতঃ! আমার ন্ায় হঃখী 
আর কেহ নাই। তিনি আমার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিলেন। 
স্মরণ হুইল অমুক সময়ে তিনি আমায় আহার দেন মাই, যাই আমি 
ষ্াহার নিকটে চীৎকার করিলাম, অমনই আমায় তাহার প্রেমমুখ 


হখবেদ, ছুঃখবেদ । ৯ 


দেখাইয়া সকল কষ্ট দূর করিলেন। তাই বলি ঈশ্বর যাহাকে ছঃখ 
দেন তাহাকে বড়' ভালবাসেন । তিনি চক্ষু কাঁণা করিয়! দিলেন কেন? 
খুব ভালবাসিবেন বলিয়া । তিনি খুব ভালবাসেন বাঁলয়াই কষ্ট 
দেন, পয়সা কাড়িয়! লন, সংসারে ছুঃখ যন্ত্রণা বুদ্ধি করেন। এই 
যে সমুদয় ছুঃখ দেখিতেছি ইহ1 কি জননীর নেহের লীলা ? সমুদক্স 
ত্বর্গের ইতিহাস বলিতেছে, ই, সাধকের প্রতি অতুল স্নেহ প্রকাশ 
করিবার জন্ত তিনি এই সকল লীলা করিতেছেন । 
মান অপমান সাংসারিক বিপদ কষ্ট এ সকলকে আর আমরা 
অপ্রিয় বলিব না, ধিক্কার করিব না, কেন না জননী আমাদিগের 
প্রাণকে মধুময় করিবার জঙ্ত ছুঃখ দিতেছেন। ভাগ্যে হুঃখ হইল 
বলিয়া কাতর অগ্তরে ডাকিলাম, তাই তাহার প্রেমমুখ দেখিলাম, 
রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়! দৌড়িলাম, তাই তাহার শ্রীপদচ্ছায়া লাভ 
করিলাম । ভাগ্যে শুফ ক হইল, তাই প্রেম-সাগরের প্রেমামৃত পান 
করিতে সক্ষম হইলাম । ছুঃথ না! হইলে পিতার মধ্যাদা কেহ বুঝিতে 
পারে না। ছুঃখ না হইলে কে তেমন করিয়! তাহার দিকে তাকাইতে 
পারে? ছুই বৎসর চেষ্টা করিয়া তাহার যে মহিমা বুঝিতে পারা 
যায় না, ছুঃখে পড়িলে মুহূর্তের মধ্যে সে মহিমা বুঝিতে পারা যায়। 
ংসারের কষ্টের অবস্থার মধো পিতার মুখের ভাব অন্ত প্রকার, 
তিনি হাসিতেছেন। মানুষ আর্তনাদ করে, বলে এত যন্ত্রণা পাইলাম, 
এত কষ্ট পাইলাম, এত ছঃণ, শরীরে এত বোগ, এত বিপদ । দুঃখ 
তাহ! বুঝিল না, ছুঃখ তাহ] শুনিল না, ছুঃখের চক্ষে এক বিন্দু 
জল পড়িল না। হীশ্বরের মুখের দিকে ভাকাইয়। ত্বাহার নিকট 
বলিতে গেলাম, আমি এত ধন্মপাধন করিলাম, অথচ আমার সমুদগ় 
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টাকা কাড়িয়া লইলে, আমায় ছিন্ন বস্ত্র পরিতে হইল, যাহ! ক্ষিছু 
অবশেষে ছিল চোর চুরি করিয়! লইল। সাধক বলিলে কি তোমার 
এত হছুঃখ! কিন্তু যাই ঈশ্বরের নিকট গিয়া এ সকল দুঃখের কথ! 
বুঝাইয়া৷ বলিতে লাগিলাম এবং কীদিতে লাগিলাম, স্বর্ণ হইতে 
অমনই এক ইঙ্গিত আসিল যে লজ্জায় অবনত হইতে হইল। আমি 
তখন বলিলাম ঠিক কথা, এ হুঃথ ছুঃখ নয়। সুখ হুঃখের ছদ্মবেশে 
আসিয়াছে । নিশ্চয় বলিব, আকাশ ফাটাইয়া বলিব, হাসাইবার 
জন্ত নয় সরল ভাবে বলিব, আমাদিগকে সুখী করিবার জন্ত নিম্মল 
চরিত্র করিবার জন্ত ঈশ্বর এত হুঃখের স্থষ্টি করিয়াছেন। অবিশ্বাসী 
মন বুঝে না, তাই দুঃখ হইতে নিরাশা আইসে, ছুঃখ হইতে গরল 
উৎপন্ন হয়। ছুঃখের ন্বর্গায় সংসারে এমন উপবুক্ত সন্তান আছে 
কেহ জানে না । হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হওয়া! কেবল ভক্তি বুদ্ধির জন্ত। 
ঈশ্বর বলিলেন “ক্রন্দন করিও না, তোমার স্থখের জন্ত টাকা কাড়িয়া 
লইয়াছি, ছিন্ন বস্ত্র পরাইয়াছি, চোর দ্বার যাহা কিছু অবশেষে ছিল 
অপহরণ করিয়াছি । অন্ত কোন অভিপ্রায়ে নয়, তোমাকে আমার 
করিয়া চিরস্থথী করিব এইজন্ত ।৮ এ সকল ইঙ্গিত বুঝিলাম, জননীর 
ন্েহধার! বধিত হইল । ছুঃখী করিয়া এই করিলেন, তাহার এক 
গুণ স্েহ দশ গুণ পাইলাম। সতী হইলে আমি কখনও এত 
করুণা পাইতাম না। আমি কঠোর রোগে রুগ্ন, ছেড়া বন্ত্র পরিধান 
করিতেছি, অন্ন সংস্থান নাই, ইহাতে তাহার ঢের করুণ! পাইলাম । 
বুবিলাম আমি তাহার অত্যন্ত প্রিয় পুত্র । 

সকল মহাত্ব। সাধক আনন্দে নৃত্য করিতে ভিডি ঘোর 
পরীক্ষার আগুনে পড়িয়াছেন। সত্যের সাক্ষী হইবার অন্ত যদি 
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ঈশ্বর আমাদিগকে তেমন পরীক্ষায় ফেলেন, তবে কে তাহা মনোনীত 
করিবে না? ঈশ্বরের অনেক পুত্র, তন্মধ্যে তিনি পাচটী দশটাকে 
বাছিয়া লন। কেন? হছুঃখ দ্বিবেন বলিয়া । আমাদিগকে যদি 
তিনি অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন, কণ্টকে বিদ্ধ করেন, টাকাগুলি 
কাড়িয়া লন, পাচ দ্িন আমাদিগকে ঘোর কষ্ট দেন, তবে তাহ! 
পছন্দ করিব। কেন ন! তিনি ভালবাসেন বলিয়া এবূপ করিলেন। 
যত তিনি আমাদিগকে কষ্ট দিবেন, তত বুকে জড়াইয়া ধরিবেন। 
কত আশার কথ! ! হৃদয় আর এ ভাব ধরিতে পারে না। তিনি 
আমায় বুকে জাড়াইয়া ধরিয়া! পোষণ করিবেন, ইহা অপেক্ষা আর 
আনন্দের বিষয় কি আছে? তিনি আমার নাম ধরির| ডাকয়া 
আমায় প্রহার করিলে, আমি হাসিতে হাসিতে তাহ] সন্ত করিব। 
কেন সহা করিব? পৃথিবীর মঙ্গলের জন্ত । ছুঃখই সুখ তোমর! 
এ বিষয়ে সাক্ষ্য দাও। ঈশ্বর তোমাদিগকে গোপনে প্রিয় সমস্তান 
লিগা গ্রহণ করিবেন। তোমাদের ছিন্ন বসন দেখিলে সকলের 
মন আকু হইবে । তাই বলি তোমার জন্ত দুঃখ আমার জগ্ত ছঃখ 
হউক । ছৃঃখের সাজে সজ্জিত হহলে, অত্যাচারে মাথ! কাট! গেলে, 
সেই কাট? মুণ্ড আশ্চর্ধা প্রভাব ধারণ করিবে । একি কম শোভা, 
এ যে বিনয়ের শোভা বৈরাগ্যের শোভা ! যিনি হঃখের সাজে 
সজ্জিত হইয়াছেন তিনিই ধন্ত ! ্‌ 

স্থখী আর কে, যে ছুঃখী সেই সুখী । ছুঃখকে নিন্দা কর কেন? 
ছঃখকে ছুখ বল কেন? ছুঃখ হইলে এত অস্থির হও কেন? 
নিরাশ হও কেন? আর ভাল হইবে না, আর আমার কিছু হইবে 
না, এক্সপ চিন্তই বা! কেন কর, বিলাপই বা কেন কর? হুঃখকে 
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দেখিতে শ্লান-বদন ছিন্-বসন কিন্তু ছুঃখ রাজার সন্তান । ভ্ঃখকে 
কখনও নিগ্রহ করিও না। যে দ্িন দুঃখের, সেই দিন সৌভাগ্যের । 
একটু হুঃখ হইলে সাধকের হাদয় পবিত্র ভাব ধারণ করে, এবং 
পরম পিতার মুখের দ্রিকে ঠিক ভাবে ভাকাইতে'পারে। এত 
ধর্মভাব সঞ্চয় কোথা হইতে হয়? এক দুঃখ হইতে । সুখ আইসে 
এহণ কর, কিন্ত ছঃখকে আদরের সভিত আলিঙ্গন কর । আমি 
অন্ধ সন্তান, এই বলিয়া অন্ধ সন্তানের পিতা মাতার নিকটে বেশী 
আব্দার চলে । চঃখী ভষ্লে ঈশ্বরের মুখ দর্শনের জন্য অধিক যাজ্জরা 
করিবে | আর কিছু বলিতে চাই না, তোমার মনন বলিয়। দিবে, ছুঃখী 
সন্তানের প্রতি ঈশ্বর কিন্ধপ বাবহার করিয়া থাকেন। 


আধ্যাত্মিকতা । 
রবিবার, ৩রা আষাঢ়, ১৮০০ শক ) ১৬ই জুন, ১৮৭৮ খুষ্টাব্ধ । 


মনুষ্যের শরীর রক্ষা যেমন আবস্তক আধ্যাম্মিক হওয়া তেমনই 
আবশ্তক। মানুষ এক, কিন্ তাহার জীবন দ্বিবিধ। এক শারীরিক 
জীবন, আর 'এক আধ্যাত্মিক জীবন। এট পৃথিবীর পথে পশুভাবে 
ইন্দ্রিয় বারা চালিত হওয়া সেই এক জীবন, আর এক জীবন সমুদয় 
ইন্দ্রিয়কে বশে রাখিয়া 'অতীন্দ্রিয় 'বাপার দেখা শুনা স্পর্শ করা 
এবং তাহাতে বাস করা । জন্ম হইতে অভ্যাস বশতঃ হীন্দ্রপ-প্রধান 
নীচ পশু-জীবন আমাদিগের শীঘ্র লাভ হম়্। পুথিবীর ভূমিতে 
আমাদিগের ইহজীবন আরম্ত হয়, সুতরাং আমাদ্দিগকে এ জীবন 
প্রথম হইতে বহন না করিলে চলে না। এই জীবনে জীবিত থাকির! 
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ক্রমে বাহ্‌ বিষয়ের সঙ্গে আমাদিগের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ হয়, পরিশেষে 
আমাদিগের সমুদয় আশা ভরসা পৃথিবীর সঙ্গে বদ্ধ হইয়া পড়ে। 
এ সকল ছাড়িয়া হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগের মস্তকে 
বজাঘাত হয় । যদি ছুদণ্ড হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করি, তবে পৃথিবীর 
কল্পনা পাথিব চিস্তা আসিয়া বাতিবাস্ত করে। যিনি ব্রহ্মের সাধক, 
ব্রহ্ম তাহার অন্ধকার আত্মার ভিতরে একটা রাজা নিন্মাণ করেন) 
তিনি মেই ঘোর অন্ধকার হইতে একটা বৃহৎ জগৎ প্রকাশিত 
করেন। ঈশ্বর ঘোর অন্ধকার মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া সাধককে শিখান 
প্রকাণ্ড বিশ্ব কিছুই নয়। ঈশ্বর সাধককে বলেন “হে ভক্ত! চক্ষু 
বন্ধ কর দেখিবে পলকের ভিতরে বিশ্ব নাই। তুমি এই অন্ধকারের 
ভিতরে পবিত্র ইচ্ছা লইয়া উপবেশন কর, একটী মুন্তিমান নৃতন 
জগৎ দেখিতে পাইবে ।” সাধক সেই আদেশ পালন করিতে চেষ্টা 
করিলেন। নিজন কানন, পব্বত, গিরিগহ্বরে এই জগৎ স্থষ্টি সুলভ 
হয়। যেখানে গোলের সম্ভাবনা সেখানে বিদ্ব হয়, এজন তিনি 
লোকালয় ছাড়িলেন। অদ্ধ ঘণ্টা বা পাচ মিনিট স্থিরভাবে চক্ষু 
মুদ্রিত করিলেন, আর প্রকাও অন্ধকার সমুদয় বিশ্বকে গ্রাস করিল। 
সাধক এক অসীম অন্ধকারের মধ্যে ডুবিলেন। সেই সময় হইতে 
এক নূতন ধর্মজগণ্ নিশ্মাণ হইতে আরম্ভ হইল। অন্ধকার বস্ত 
হইয়া যতদূর অন্ধকার ততদুর সততায় ঘেরিল। তন্মধ্যে ঈশ্বরের 
সিংহাসনের পার্থ হইতে একটা বৃহৎ পরিবার বাহির হইল। 

আমরা বারম্বার এই কথা গুনিয়াছি। কিন্তু সাধন দ্বারা ইহা 
মকলে প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ কর। নির্জনে অন্ধকারে প্রবেশ 
করিয়া! এই জগতে বাস করিবার অন্ত যত্ব কর! সকলেরই নিতান্ত 
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'কর্তব্য। আধ্যাত্মিক জগতে সময়ে সময়ে বাস না করিলে কিছুই 
থাকিবে না। যাহা কিছু ছল, আছে, থাকিবে, তাহা! উহারই 
মধ্যে । এখন আমরা! কোথায় আছি, জান! চাই । বায়ু আকাশ 
স্বপ্ন অথবা যথার্থ বস্তর উপরে [হতি করিতেছি হহা, না জানিলে 
চলে না। আমাদের স্থান আছে, অবলঘ্ধন আছে, স্থির ভূমি আছে। 
সেই যে স্থান অন্ধকারমগ্ন সেখানে আসন গ্রহণ কর, কুটার নিন্মাণ 
কর, পরিবারবগকে, নিরাকার বন্ধগুঁলকে ডাকয়া লও । আশ্যয্য ! 
সপকণার গ্ভায় আত ক্ষুদ্র স্থান, অথচ সমুদয় পৃথিবী, অতি দুরস্থ্‌ 
বন্ধু বান্ধব সেখানে পারবার বদ্ধ হহম্মা অবহান করিতেছেন, বর্গের 
সিংহাসনের চতুষ্পাশে সাধকগণ আমোদ করিতেছেন, ভক্তবৃন্দ নৃত্য 
কারতেছেন। যাহা বাঁপতেছি কল্পনা নয়। অঞ্কার ভেদ করিয়া 
হদয়-জগতে ইহলোকেই পারলৌকিক মিলন হয়। ব্রাঙ্গ আমোদিত 
হইয়া সেখানে বাগান [নম্মাণ করেন। সেহ অন্ধকার ভূমি খনন 
করিয়া বীজ রোপণ করেন। যে সাধন-বাপ সঞ্চন করাতে ফল 
ফুল বাহির হয় । এ রাজ্যের ফল ফুল নয়, এ সকল ফল ফুল অন্ত 
জাতীয় । প্রাথবীর সামান্ ফুল এখানে নাই । এ সকল ফুলের নাম 
কি? ইহারা কেমন কোমল সুন্দর! হারের সৌরভই বা কেমন 
আশ্চব্য! 

এই ঘোর অন্ধকার মধ্যে পরলোকবাসী মহাত্মাগণকে দর্শন 
করিতে পার। পুস্তকে ঠাহাদিগের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছ, 
ইতিহাসে তাছার্দিগের বিষয় অবগত হহয়াছ, সে সকল মৃত। যে 
সকল মহ্যির সঙ্গে হয় মধো ঈশ্বরের সহবাসে আলাপ কর যায়, 
তাহার! বিশেষরূপে পরিচিত হন, এবং আলাপ করিয়া! শাস্তি লাভ 
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হয়। আঠার শত বর্ষ ব পাচ হাজার বৎসর পুর্বে ধাহার ছিলেন, 
তাহাদিগকে এত দূর হইতে কি প্রকারে ডাকিয়া আনিবে? এত 
দুর যাইতে হইলে যে পথের মধ্যে মরিয়! যাইতে হইবে । ইতিহাস 
পড়িয়া তাহাদিগকে জানিতে হইলে কল্পনায় ভ্রমান্ধ করিবে ১ কুবুদ্ধি 
আসিয়! নানাবিধ সংশয় উপস্থিত করিবে । যে নাম ইতিহাসে পাঠ 
করিতেছি, ইছা যদ্দি যথার্থ না হয়, কোন ধূর্ত যদি প্রবঞ্চনা করিয়া 
মন্ুষ্যের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে, আর কোথাও যাইব 
না, এই অন্ধকারের ভিতরে প্রবেশ করি। অমুক নিকটে আইস, 
তোমার জন্ত এই আসন পাতিলাম, গ্রহণ কর। অনুরোধ করিবা 
মাত্র, আহ্বান করিব! মাত্র, দেশ দেশান্তর হইতে কত যোগী খাঁষ, 
কত বড় বড় দণ্ডী, কেহ পাচ শত কেহ পাঁচ সহস্র বসর সাধন 
করিয়া! সিদ্ধ হইয়াছেন, কাহারও মস্তক শুভ্র, দশ সহ্আ্র বৎসর সাধন 
করিয়া জীবনে ফল লাভ করিয়াছেন_-আসিবেন। কেহ জ্ঞান লইয়! 
কেহ ভক্তি লইয়।। কেহ উৎসাহ লইয়। আনিবেন। কেহ নব- 
জীবনে যৌবন লাভ করিয়াছেন, কেহ নিতান্ত শিশু হইয়াছেন, 
ফেহ বিদ্বান হুইক্পা মুর্খ হইক্সাছেন, প্রথর-বুদ্ধি হইয়া! নির্বোধ 
হইয়াছেন। এক্সপ নান! ভাবের খধষি আসিবেন। অন্ধকারের মধ্যে 
এক আশ্চধ্য জগৎ নিন্মাণ হহবে। 

অন্তরের মধ্যে একটা জগৎ নিম্মাণ করিতে হইলে প্রবলতর 
ইচ্ছ! চাই । ব্যাকুপ ভাবে ইচ্ছা করিলে হচ্ছা মাত্র পরলোকবাসী 
সকলকে ডাকিয়া আনয়! মনের ভিতরে বক্ষের মধ্যে বসান যায়। 
ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে চিরকালের জন্ত হৃদয়ের. মধ্যে রাখিতে 
পারা যাক়। কে কে আসয়াছেন জানিয়া তাহাদিগকে চিরকালের 
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জন্ত আয়ত্ত করা যায়। এসকল যদি কল্পনা, তবে অকল্লিত কিছু 
নাই। এ সকল কল্পনা! নহে। আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিয়া 
ভিতরে ছুই পাঁচ ঘণ্ট। কথা কহিতে না পারিলে সাধনের ফল কি 
হইল? চক্ষু না খুলিলে যদ্দি টাকা না! পাই, ধন না, পাই, শরীর 
মনকে নিগ্ধ করিতে না পারি, সংসারে আসিয়৷ বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে 
আলাপ ন। করিলে যদি না চলে, তবে কি হইল? হাদয়ের ভিতরে 
এত অতুল প্রশ্ব্ধ্য, আমার কিসের ভাবনা ? আমার কেহ নাই, 
কেন বলিব? যিনি আধ্যাত্মিক জীবন পাইয়াছেন, তিনি আর 
এ অসার কথা বলিতে চান না। যিনি ধ্যান করিয়া অন্তর্জগৎ 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার এনপ হুর্বলতা হয় না যে, বাহিরের 
সামগ্রী না হইলে হয় না। ভিতরে এত বন্ধু থাকিতে বাহিরের 
বন্ধুতে তাহার আদর কেন হইবে? বারবার বলিয়াছি, বাহিরের 
লোকের মুখাপেক্ষা করিও নাঁ। যখন তুফান আসবে, মরিতে 
হইবে । ভিতরে একজন 'গ্রাচীন বসিয়া আছেন তিনি আস্তে আস্তে 
অভয় দান করিতেছেন । এই অভয় দানে বিশ্বাসী বাহিরের সমুদয় 
অগ্রাহ করিতেছেন। যিনি '্রাচীনকালের, যিনি বর্তমান কালের, 
যিনি ভবিষ্যতের--সকল মহাজনকে একত্র কর। সকল ছাড়িয়ণ 
আত্মার ভিতরে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর। এক লক্ষ বৎসর ক্রমাগত এরূপ 
চলিলে কিছুই ফুরাইবে না। ভিতরের জীবন অতি মহৎ ইহাতে 
অসারতা কিছু নাই। বাহিরে গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া কি করিবে, হৃদয়ের 
ভিতরে অট্রালিক! নিন্দাণ কর। বাহিরের বন্ধুতা অসার, বাহিরের 
কথা বাহিরের প্রসঙ্গ করিয়া কি হইবে? অমুক খধিকে ডাক, 
অমুক খষিপুত্রকে ডাক, অমুক সাধক তপন্ধী যিনি সাধনে তগন্যাক্ক 
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প্রাণ দিয়াছেন, তাহাকে নিকটে বসাও। দেখিবে জীৰনের ভাবাস্তর 
হুইবে। তাহাদের মহাবাক্যে জীবন আশ্চর্য্য ভাব ধারণ করিবে । 
যদি ছয় জন খাষিকে ও সেই অন্ধকার গৃহে বসাইতে পার, তাহাদের 
এক একজনের দৃষ্টান্তে পৃথিবী সংশোধিত হইয়া যাইবে। যদি 
অনায়াসে তাহাদিগকে লাভ করিতে পারি, কেন উপেক্ষা করিব? 
ছয় জনে বসিলে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইবে । ছুটী খষিকে 
হৃদয়ে সাজাইলে, তাহাদের মহাবাকো তাহাদের আশ্চধ্য সাধু দৃষ্টান্তে 
জীবন গঠন হইবে, হৃদয়কে প্রেমে অভিষিক্ত করিবে । লোকে 
তোমার বাহিরে পরিবর্তন দেখিবে, কিন্ত কারণ কিছু বুঝিবে ন!। 
তোমার ভিতরে খষি আছেন, সতা সত্য সত্য চীৎকার করিয়া 
বলিব, ইহার বিপরীত কখনও বিশ্বাস করিব না। এই অন্ধকারের 
ভিতরে খষি বাস করিতে পারেন এই সার কথ! । 

ভক্ত ব্রাহ্ম! তুমি জান, অন্তরে ফুল ফুটিয়াছে। সারবান্‌ বৃক্ষ 
জন্মিয়াছে, উহ! হইতে প্রচুর ফুল লাভ করিবে । সকলে আমোদিত 
হুও, ফুলের শোভা দেখিয়া কৃতার্থ হও। এক একটী খধষি এক 
একটা ভূষ্ভ নন বা প্রেত নন, সত্য খাষি, তাহারা তোমার রক্তের 
সঙ্গে অস্থির সঙ্গে জ্ঞানে ভক্তিতে শাস্তিতে জড়িত হইয়া রহিয়াছেন। 
ঈশ্বর সময়ে সময়ে তোমার এক একটা জোষ্ঠ ভ্রাতাকে ভাকিয়! 
আনেন। প্রাচীন ঈশ্বর এক বৎসরের ছোট ছোট শিষ্তগণের সঙ্গে 
ক্রীড়া করেন, আমোদ করেন, পথ প্রদর্শন করেন, সহায় হন। ঈশ্বর 
কাছে লইয়া সময়ে সময়ে জোষ্ঠ ভ্রাতাদ্দিগকে নাম ধরিয়া ডাকেন, 
তাহারা আপিয়া হৃদয়ে সভা করিয়া বসেন । এক একবার সেই সভায় 
গমন করিও । আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিয়! প্রিয় মহাত্মাগণ ধাহ1- 
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দিগের বিষয়ে পুস্তক পাঠ করিয়াছ তাহাদিগকে ডাকিয়া আন, ভাল 
করিয়া সমাদর কবর, তাহাদিগের মুখের দিকে তাকাইয়া শুন। কি 
কোমল, কি মিষ্ট, কি মধুময় তাভাদিগের কথা ! তাহাদিগের মুখ 
দেখিলে কথ শুনিলে মন নরম ভয়, হৃদয় পবিত্র হয়, নির্যশ মনে আশা! 
হয়, মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চারিত হয়। বাহিরের কিছুর সঙ্গে ইহার 
তুলনা! হয় না, কিছুর সঙ্গে তুলনা করিও না। সাধন করিবার 
অন্ত আজ এ কথা বলা হইল। উচ্চ বিশ্বাস-পব্ধতের উপরে 
আরোহণ করিয়া মহাজনদিগকে স্মরণ কর । এ দেশ অন্ত দেশের 
প্রাচীন আধুনিক সকলকে একত্র কর। তাহারা সকলে সহায়তা 
করিবেন না কেন? ইহাদিগকে হাদয়ের ভূষণ কর রক্তের রক্ত 
কর, নিঃশ্বাসের নিঃশ্বাস করিয়া ফেল। ব্রাহ্মগণ ! খষি মহাত্মাগণকে 
সমাদর করিয়! হৃদয়ে বসাইলে আমোদ বদ্ধিত হইবে, সৎসঙ্গে অমুত 
পান করিয়া দিন দিন ধন্মে অগ্রসর হহবে। আমরা সব্বদা সৎসঙ্গের 
মধ্যে বসিয়া আছি। যদি খধষিগণকে আসন ন! দিই, তাহাদিগকে 
অতিথি না করি, তাহাদের জলন্ত মহাবাকা শ্রবণ না করি, 
তাহাদ্দিগের সকলকে যদি বুকের ভিতর না রাখি, তবে আমাদিগের 
কিছুই হইল না। আইস আমর! সকলে তাহা(দগের নিকটে মস্তক 
অৰনত করি, ভাহাদ্দিগকে সঙ্গে লইরা1 ভক্কতিধামের দিকে চলিতে 
থাকি । আমরা এইরূপে খধধিবান্‌ জ্ঞানবান্‌ ভক্তিবান্‌ এবং ব্রহ্গবান্‌ 
হইয়া দিন দিন অগ্রসর হইব। 
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খষি ও ভক্ত । 
বুধবার, ৬ই আবাঢ়, ১৮০০ শক ) ১৯শে জুন, ১৮৭৮ খুষ্টাব্দ । 


এই আধাস্থান পুণ্াস্থান, এই ভারতভূমি পুণ্যভূমি। কেন বলি? 
এই ভূমিতে খষির জন্ম, ভক্তের জন্ম হইয়াছে । ভারতভূমি কৃতার্থ 
হইল, কেন না খধি ও ভক্ত উহ্থাতে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহাদের 
জীবন সার্থক, যাহারা খাষি ও ভক্তের জন্মভূমিন্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 
খধি-জীবন এবং ভক্ত-জীবন ভিন্ন ধম্ম আর কিছু নহে। এই ছুই 
জাবন ধন্মের ছুই শাখা, পুণ্যের ছুহন ভাব। দুইটী একত্র করিলে 
সত্য ধন্ম ঈশ্বরের ধন্ম হয়। ধন্ম কাহাকে বলে? এক দিকে 
খাব এক দিকে ভক্ত, এ হুয়ের মিলন প্রকৃত ধন্মের দৃষ্টাত্ত স্থল। 
ঈশ্বর ধম্মের দুইটী ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন “খষি, 
তুমি ভারতে গমন কর। সংসার ছুঃখের স্কান। এখানে ধন মান 
পরিবার হন্দ্রির-স্থথ সকলের মন প্রমুগ্ধ করে, অধন্মের আকর্ষণে 
সকলে ডুবিক়। মরে । তুমি গিয়া সমুদয় 'আসাক্ত পারত্যাগ করিয়া 
বৈরাগী উদাসীন সন্ন্যাপীর ভাব ধারণ কর। কি জানি কিছুতে 
পাছে মুগ্ধ করে এ জন্ত চক্ষু মুদ্রিত কর । হিমালক্স-শিথর, গিরিগহবর, 
গঙ্গা যমুনা শতদ্র নদী, নিবিড় জঙ্গল, যেখানে লোকালয় নাই, টাকা 
নাই, .সেইখানে গিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিমীলিত নয়নে ধ্যানে নিমগ্ন 
হও । যদ্দি স্ত্রী পুত্রগণকে সঙ্গে লইতে চাও, তাহাদিগকে আশ্রমের 
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ভিতরে স্থান দাও। তাহাদিগকে ধ্যানের পথে, উচ্চ ধর্মের পথে 
দৃষ্টান্ত দ্বারা আকর্ষণ কর।” ঈশ্বরের এই আদেশে ভারতে কত 
মুনি খষি জন্মগ্রহণ করিলেন; নির্জনে ধ্যান ধারণা করিয়া দেশের 
কত মঙ্গল করিলেন, এবং সাধন ভজন আত্ম-সমপণ দ্বারা ধন্মের 
উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। ূ 

ঈশ্বর ভক্তকে বলিলেন, “তুমি ভারতভূমিতে যাও। ধর্মের 
অপরাংশ গিয়! সংগঠন কর । পৃথিবী নিতান্ত শুফ.হইয়াছে। কেবল 
কল্মকাণ্ড জ্ঞানকাগ্ডের শাস্ত্র পাঠ করিয়া, প্রকৃত কর্ম কি, প্রকৃত 
যাগ যজ্ঞ কি, প্রকৃত জ্ঞান কি, লোকে বুঝিতে পারিতেছে না। 
পৃথিবীতে হরিভক্তি নাই; হরিনামরসামুতের আসম্বাদ কেহ পার 
নাই। উহা শুক্ষতা সাংসারিকতা, অধম্ম, কুসংস্কার, ধর্হীনতায় 
আচ্ছন্ন হুইয়াছে। যাও এই সকল দেখিয়। ক্রন্দন কর এবং হরিপদ 
স্মরণ করিতে করিতে চক্ষু হইতে তোমার আনন্দধারা নিপতিত 
হউক, গাত্র রোমাঞ্চিত হউক ! তুমি ভাক্ততে উন্মস্ত হইয়া কখনও 
হাসিবে, কখনও কাদিবে, কখনও নৃতা করিবে, কখনও ব্রহ্গামৃত- 
সাগরে ডুবিবে। তুমি আপনি আনন্দনীরে ভাপিবে, এবং তোমাকে 
দর্শন করিয়া তোমার প্রতিবাসীও আনন্দনীরে মগ্ন হইবে। একটা 
দুটা করিয়া! ক্রমে সমুদয় দেশ সেহ মধুময় রসের আস্মাদ জন্ত উপস্থিত 
₹ইবে। হে ভক্ত! তুমি গিয়া ভারতভূমিতে ভক্তির মাহাত্ম্য 
প্রকাশ কর। তোমাকে দেখিয়া তাপত-হৃদয় সাধকগণের শাস্তি 
হইবে। * তুমি আপনি যে নাম করিয়া সুর্থী হইবে, অপরেও সেই 
নাম ধরিয়। সখী হইবে । তোমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া তোমার কথা! 
শুনিয়া ভারতের নগরে নগরে ধর্মের জয়ধ্বনি হইবে। মুদক্ষ 


ও ভতী ৷ ৪ ১ 


ধাজাইয়! নাম কীর্তন কর, গ্রামে গ্রামে মহারোল উঠিবে, প্রেমের 
প্রবল তরঙ্গে দেশ বিদেশ ভালিয় ষাহবে); এক এক করিরা সহজ 
ভক্ত আসিয়া একত্র মিলিত হইবে। ক্রমাগত নাম করিতে থাক, 
পৃথিবীর সকল শোক তাপ বিদ্বরিত হইবে ।৯ 

দুঃখী ভারতের ছুঃখ বিমোচন জন্ত ঈশ্বর এই ছইটাী অঙ্গে ধর 
নিশ্মাণ করিলেন এবং ছইজনকে ছুইটী ভাব প্রচার করিবার জন্য 
প্রেরণ করিলেন। কালক্রমে এই ছুই অঙ্গ মিলিত হইয়া! প্রকৃত 
ধন্্বের উদয় হইল । চারি সহত্র বৎসর পুর্বে প্রকৃত খষি এবং চারি 
শত বর্ষ পূর্বে প্রকৃত ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের 
একজন বেদ একজন শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিলেন। এক দিকে 
জ্ঞানশান্ত্র খষিমত, আর এক দিকে ভক্তিশাস্ত্র প্রেমের মত। এক 
দিকে হিমালয় খধিগণের স্থান, আর এক দিকে নবদীপ ভক্তের 
জন্মভূমি । এক দিকে ধ্যান ধারণার গভীর প্রশান্ত ভাব, আর 
এক দিকে ভক্তি প্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাস । এই ছুয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট 
হও, দ্েখিবে আশ্চধ্য রত্ব লুক্কারিত আছে । আজও পর্বতে গিয়! 
দেখিতে পাইবে, হিমালয়ের এই উচ্চ শিখরে এই স্থানে খষিগণ 
বসিয়া সন্ধ্যাকালে করযোড়ে পরব্রন্দের ধ্যান ধারণা করিতেন। গলা 
যমুনা! প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদীর কুলে যাও দেখিবে অমুক 
আোতম্বতীর কুলে অমুক খধষির আশ্রম ছিল। সেই সেই স্থানে 
বলিয়া তাহারা নিরাকার ব্রহ্ষমের ধ্যান ধারণ! করিয়৷ কত অপুর্ব 
রসান্বাদ লাভ করিতেন। সামান্ত বৈষ্বের গৃহে প্রবেশ কর, আজও 
দেখিতে পাইবে প্রভু চৈতন্ কি করিয়াছিলেন । কুসংস্কার অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন, গুফ জ্ঞানে জর্জরিত এই দেশ উজ্জ্বল হুইল কেন, শীতল 

শু 


৪২ আচাধোর উপদেশ 


হুইল কেন? প্রেমের প্রভাবে । তাহার নামে সমুদয় দেশ প্রেমজলে 
প্লাবিত হইয়াছে, আজও প্লাবিত হইতে পারে । এত যে ধনের 
লালসা এত যে সন্যতার আড়ম্বর, প্রকৃত ভক্ত চৈতন্তের ভক্তিতে 
মুগ্ধ হইলে, মত্ত হইলে সকলই ভুলিয়া যাওয়া যায়। 

ব্রা্মধন্ম কি? এক সুত্রে এই ছুষ্টী ফুলকে একত্র গাথা 
হইয়াছে । ধ্যানফুল ভক্তিকুল বিশাস সুত্রে গাথিয়! গলায় পরিব। 
এই ছুই প্রকার ভাব একটী ঘরে রাখা হুহয়াছে, যাহার নাম 
ব্র্মমন্দির। আজ যে এহ শ্রদ্ধনন্দির প্রতিষ্ঠিত হহতেছে, ইহা নুতন 
নহে, চারি সহস্র বৎসর পুব্বে যাহা হইয়াছিল, তাহার পুনরুদ্ধার 
হইতেছে, চারি শত বর্ষ পৃব্বে যে শুক্তি মাসিক্সাছিল তাহারহই আবার 
আবিভাব হহতেছে। হহা দেোথরা কাঙ্তার চিন্তে না আহ্লাদ হয়? 
এ দুহ অমুলা বত্র থাকিতে কি 2খঠ ভায়। আনন অমূল্য বত 
নিব্বোধ লোকেরা ছ্াণয়া গেল । আখন বলে [কি না, আমাদের 
ধন্ম নাই ; নপাকাপ ভাবিতে পাপ না। ভ্রমান্ধ বলিয়।! আবার 
আপনার দেশকে নিন্দা করে। আপনার দেশের গৌরব ভূল কেন? 
ভাব দেখি, একজন প্রাটীন খাব নদীতটে বলিয়া ভাবিতেছেন, 
তাহার সন্থুখে কোন মুর্তি নাহ ; তিনি পৃথিবীর সমুদয় বিষয় অতিক্রম 
করিয়াছেন; নিমীলিত নয়নে প্রদগাকাশে উঠিয়া ভিতরে ত্রন্গ ব্রহ্ম 
বণিতেছেন; ভিতরে ব্রদ্ধে নিমগ্ন হইয়া তিনি ক্রঙ্ষাগ্রির মধ্যে বাস 
করিতেছেন। সংসার তাহার নিকটে তুচ্ছ হইল। লক্ষ লক্ষ টাকা! 
আনির তাহাকে ভূলাও দেখি, তিনি কিছুতেই ভুলিবেন না। ধর্ম 
ছাড়া বন্তমান ধন মান সভ্যতা সনুদয় তাহার নিকটে তুচ্ছ। আর 
কোন ব্যখসায় বাণিজ্য কণ্দিব না, সেহ খাঁধভাব ধারণ করিব। 


ধাযি ও ভক্ত । ৪৩ 


খষি তুলা হইয়া মাঠে ছাদে বৃক্ষতলে, যেখানে গঙ্গানদী গুণ গুণ 
স্বরে গ্রবাহিত সেখানে, যেখানে পর্ধতরাশি চারিদিকে নিজ মত্ত 
গান্ভীধ্য প্রকাশ করিতেছে সেখানে সেই নিভৃত স্থানে, কিছু নাই, 
কোন মূত্তি নাই কেবল অনস্ত আকাশ, বলিব, তে অনাগ্ন্ত ভূমা 
মহান! আর শরীর মন ব্রহ্ষে নিমগ্র হইবে 7 “একমেবাদ্ধিতীয়মে” 
নিমগ্ন হইয়া থাকিবে । এইরূপে ছুঃখ শোক চলিয়া যায়, হৃদয়ের 
গ্রন্থি ছিন্ন হয়, মায়! মমতা বিনষ্ট হয় । 

রঙ্গে নিমগ্ন হইয়! থাক! ব্রান্দের চেষ্টা, ব্রান্দের প্রাণগত সন্কল্প ৷ 
কিন্তু কেবল খষি হইলে সব ছুঃথ যায় না । সখের প্রয়োজন, প্রেমের 
প্রয়োজন। এক দিকে ঈশ্বরে চুপ করিয়া মগ্ তই থাকিলাম, 
আর এক দিকে তাহাকে স্মরণ মাত্র প্রেমধারা পড়িতে লাগিল; 
এই পুর্ণাবস্থা । ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মৃদঙ্গ বাজাইয়া পথে পথে 
হরিনাম কার্তন, পরিবার মধ্যে প্রেমময়ের নাম উচ্চারণ সকলে 
মিলয়া তাহার নামামুতের রসান্বাদ, ত্রহ্মমন্দিরে তাহার অনুরাগে 
উন্মভ্ততা, ইহাতে নৃতন কিছু আসিল না । বঙ্গভূমিতে যে অনুরাগ-তরু 
একদিন ছিল, সেই অন্থরাগ-তর সতেজ হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য 
দর্শন, কি চমতকার শোভা 1 এদেশে কি ধন্ম বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে? 
আজ কি একটা শুষ্ক ধন্ম গ্রহণ করিব? গুষ্ষ মন্ত্র প্রাতে উচ্চারণ 
করিব? শু অনুষ্ঠানে জীবন কাটাইব? 'এবূপ ঈশ্বরের অভিপ্রেত 
নহে । এদেশে এখনও যে ভক্তি দেখিতেছি। খষিগণের সেই 
নিরাকার শ্রন্মে এখনও সেই ভক্তি অর্পণ করিতে হইবে । প্রাণেশ্বরকে 
হৃদয়ে দেখিব, আর তাহার প্রতি অনুরাগী হইব। হৃদয়ের ভিতরে 
খযষির নিকটে তিনি দর্শন দিবেন, ভক্তের প্রেমে তিনি হৃদয় বিগলিত 


৪৪ আচাধ্যের উপদেশ 


করিবেন মাতাঁইবেন। আমর খাধিভক্ত হইয়া অনস্ত ঈশ্বরকে গলার 
মাল! করিয়া জীবনে ধারণ করিব। আমাদের কি ছুইই হইতে 
পারে? এই কি বিশ্বাস করিব, এই ভারতে আর সেই খাষি এবং 
ভক্তের সমাগম হইতে পারে না? না না কখনই' না, এ ফষে 
ভারতভূমি পুণাভূমি | 

ভ্রাভুগণ ! সময়ে সময়ে তোমাদের মনে নিরাশা উপস্থিত হয়। 
তোমরা মনে কর আমরা বড় মন্দ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । এখানে 
ভাল বীজ রোপণ করিলে, তাহার স্থলে কণ্টকবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া 
থাকে | পুফরিণী খনন করিলে উহা অল্প দিনের মধ্ো শুকাইয়! 
ষায়। এখানে গোলাপের বাগান প্রস্তত করা আর মরুভূমিতে 
পুম্পোগ্তান স্থাপন করা সমান। আমি তোমাদিগকে এই কথা 
জিজ্ঞাসা করি, এই দেশে খধি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না? নর 
নারী বালক বুদ্ধ যুবা এদেশে এক সময়ে ভক্তিরসের আন্বাদ পাইয়াছে 
কিনা? যদি এ কথা সত্য হয় তবে জানিও এ ঘরে লোকে প্রচুর 
পরিমাণে প্রেম ও আনন্দ লাভ করিবে । আজ এই মন্দিরে এই 
প্রথম বক্তৃতা হুইল, তোমরা খষি হইবে ভক্ত হইবে। খাষি ও 
ভক্তের তাবে, “প্রভু কোথায়” বলিয়া আনন্দে তাহার চরণ জড়াইয়া 
ধরিবে। তাহার নিরাকার শ্রীচরণ ভাবিতে ভাবিতে ক্রমাগত আনন্দ 
বাড়িবে, পুণ্য বাড়িবে এবং সে অমুতের আস্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে 
স্কুধ! বাড়িবে। আজ আমরা যে ধর্মের অনুসরণ করিতেছি, এই 
জাতির ইহা আদি ধর্শ, আজ আমর! যে দেবতার পুজা করিতেছি, 
প্রাচীনেরা এই দেবতার পূজা করিতেন । আর' কেন ভাই নিরাকার, 
ঈশ্বরের পুজ। প্রচার করিতে ক্ষান্ত থাক? দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে 


ধষি ও ভক্ত । ৪৫ 


্বতঃ পরতঃ ঈশ্বর-সাধকের দল বৃদ্ধি কর। এই দল বাড়িলে এখন 
গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে যে হুঃথখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার 
বিমোচন হইবে, আহুলাদ আনন্দ বাড়িবে। আজ আমরা কোথা 
হইতে কোথায় আনিয়াছি? যে বন্ধুর নিমন্ত্রণে আসিলাম তিন্সি 
ধন্ত হইলেন এবং আমার পক্ষে এ নিমন্ত্রণ সামান্ত নিমন্ত্রণ নহে। 
এই ক্ষুদ্র গ্রামে দয়াময় পিতা এমন একটা সুন্দর সুগঠিত গৃহ নির্মাণ 
করিলেন। লোক নাই, অথচ ভাবী অভাব জানিয়া তিনি ইহ! 
স্থাপন করিলেন । এখানে তাহার কথামত পান করিয়। যদি ছুইটী 
তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির তৃষ্ণা শাস্ত হয় তবে কত লোক সেই রস আশ্বাদ 
করিবার জন্ত আদিবে ; প্রভূ দয়াময়ের নামে গ্রামের সমুদয় ছুঃখ 
শোক চলিয়া ধাইবে। : 

আজ আমরা এখান হইতে কি শুম্ত হুদয়ে ফিরিয়া! যাইব ? 
মানিলাম গ্রামে হুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, জর রোগের অত্যাচার 
আছে। একবার সকলে মিলিয়! ব্রচ্গ-নামামূত পান কর দেখি 
সকল দুঃখ যায় কি না? সকলের মনের সাধ পূর্ণ হয় কিনা? 
আজ দশ পোনের কুড়ি বংসর হইল আমর! সেই প্রাণের ঈশ্বরকে 
ডাকিতেছি, কত স্থ শাস্তি পাইয়াছি। যদি না পাইতাম, সেই 
সখের কথা বলিতে এতদূর আসিতাম না । একবার প্রেমিক হইয়? 
যোগী হুইয়া হরিনামের রসাম্বাদ গ্রহণ কর, তাহার চরণ বক্ষে ধারণ 
কর, দেখিবে অল্প দিনের মধ্যে কি হয়? এ ধর্ম শুফ কর্মের অনুষ্ঠান 
নহে। বক্ষে হরির শোভ৷ দেখিবে, মহাগ্রভূকে হৃদয়ে রাখিয়া 
তাহার চরণে ভূমিষ্ঠ হুইয়! প্রণাম করিবে, দেখিবে এখনই আনন্দরস 
উথলিয়। উঠিবে। সেই আনন্দে সমুদয় সংসার ভুবিবে সমুদয় পৃথিবী; 
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ডুবিবে। সেই প্রভুর নিকটে গেলে যেরূপ মিষ্ট বচন শুনিতে পাইবে 
এমন আর কোথাও শুন নাহই। তিনিই তোমার্দগকে হাতে ধরিয়া 
সত্যের পথে লইয়া! ধাইবেন। যদি পথহারা হও “গুরো ! পথহারা 
হইয়াছি” এই কথা বলিলে তখনই সদগ,কু ভ্রম হইতে রক্ষা করিবেন। 

সার উত্তাপে উত্তপু হইয়া প্রভো ৷ কোথায় বহিলে বলিয়া ডাকিলে 
অমনই তিনি সমুদয় তাপ নিবারণ করিবেন। ধশ জন ভক্তের 
সঙ্গে মিলিয়া তাহাকে ডাকিতে চাহিলে প্রভু তাহাই করিয়া! দিবেন। 
শান্ত্র গুরু সাধুসঙ্গ বৈরাগ্য যাহা কিছুর প্রয়োজন কিছুরই. অভাৰ 
থাকিবে না। পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে না। 
একাকী ডাকিতে চাও ডাক, ক্রমে স্ত্রীও তোমার সহধর্মিণী হইবেন। 
একাকী ডাকিয়! কষ্ট নিবারণ হুইবে, গৃহের সকলে মিলিয়! প্রতুর 
নিকটে আপিলে তাহার পরম মঙ্গলময় ক্রোড়ে সকলে সুরক্ষিত 
হইয়! শাস্তি পাইবে । সকলের এই ধন্মে দীক্ষিত হওয়া আবগ্তক । 
একজন দশ জন ক্রমে শত শত জন এহ স্থানে ঈশ্বরের কথা 
শুনিবে। এখানে যেমন মন্দির স্থাপিত হইল এইরূপ স্থানে স্থানে 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক। মন্দিরের নিশান আজ সকলকে ঈশ্বরের 
চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতে ভাকিতেছে । সেই ঈশ্বরের চরণে আশ্রিত 
হইলে ইহলোকে কল্যাণ পরলোকে সদগতি হইবে । 


স্বীয় অহঙ্কার ৷ ৪৭ 


ভারতব্্ধীয় ব্রক্মমন্দির 


স্বগায় অহঙ্কার । 
রবিবার, ১০ই আধাঢ়, ১৮০০ শক; ২৩শে জুন, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ | 


দুর্বল কলফ্কষিত বিনয় অপেক্ষা স্বর্গীয় অতম্কার ভাল। এই 
স্বর্গীয় অহঙ্কার ভিন্ন ভাল হইবার উপায়ান্তর নাই । যে অহঙ্কারে 
মন্তব্য স্বর্গীয় ভাব পায়, ঈশ্বর পায়, শ্বগের উপধৃক্ত হয়, তাহাকে 
সামান্ত বলি কিরূপে ? বারবার মানুষ বত বলবে 'আমি অতি 
পাপী, আমি অন্ধ, আমার কিছু হয় নাই, ঠহল না, হইবে না, সে 
তত পাপভাগে ডুবিবে । পাপীর বিনয়ও পাপ। পাপ মনুধটকে এই 
প্রকারে আধকানর করিয়া মে এবং বিনয়ের ভিতরে খিষ ছড়াইয়া 
দেয়। তখন বিনয় সাদা নয় কাল বাহির হহয়া পড়ে । একবার 
বিনয়কে ভাল করিয়া দেখ দেখি, এ িন্য়--বিনয় কি আবনয়? 
এক প্রকারের বিনয় আছে সাধা স্বগীক্প, আর এক প্রকারের বিনয় 
আছে নরক সমান কাল । আমর! যথার্থ বিনয় কি জানি না। 
মাথ! হেট করিয়া কথা আস্তে আস্তে বলিলে, শরীর ময়লা করিয়া! 
ব্লাথিলে, মণিন বস্ত্রপ্পরিলে, আমি অপদার্থ কিছু নই বলিলে আমরা 
তাহাকে বিনয়ী মনে করি। কিন্তু অন্থর্যামী পুরুষ জানেন তাহার 
কিরূপ বিনয়। সে ব্যক্তি বনক্বের বেশ পরিয়া আপনাকে ডুবাইল। 
অপরকে বঞ্চনা করিল । 
_. ধন্মান্থুরাগী মহাআা সকলে এ বিনয় স্থান পায় না। তাহার! 
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সকলে অতন্কারী ছিলেন। তাভারা যেন দেদীপ্ামান অহঙ্কারের 
ছবি। তাহার! পবিভ্র তেঞ্জে সমুদয় দগ্ধ করিয়া ফেলেন । অহঙ্কার 
বলিতেছি কেন? তাহার! সব্ব্দা আত্ম-পরিচয় দিতেন। আমরা 
প্বগীয় তেজে তেজন্বী, আমরা ঈশ্বরের আদেশ জগতের সমক্ষে 
ধারণ করিব, আমাদিগের ভিতরে আশ্চধ্য আলোক দেখ, তাহার! 
এই কথা বলিলেন, ব্রহ্গাণ্ডও তাহাদিগের কথা শুনিয়া কাপিতে 
লাগিল। জগতের নিকটে তাহারা চীৎকার স্বরে বলিতে লাগিলেন, 
দেখ আমাদিগের মধ্য হইতে অপুর্ব আলোক বাহির হইতেছে । 
সকলে শুনিয়া কাপিল, কেহ কিছু বলে এমন স্পদ্ধা কাহার ? 
রাজার মুকুট অবনত হইল, সমত্াটের গৌরব সম্রাটের তেজ মান 
হুহুল, কিন্ত তাহাদিগের তেজ কিছুতেই মলিন হয় ন।। পৃথিবীর 
সমুদয় সম্পত্তি সমুদয় ধন দিয়াও কেহ তাহাদিগের সে তেজস্থিতা 
ক্রয় করিয়া লইতে পারে নাই । তাহার] ভিক্ষুকের সন্তান, হ্ঃখের 
সন্তান, ক যন্ত্রণার ক্রোড়ে লালিত, কষ্ট যন্ত্রণা তাহাদিগের ধাত্রী, 
শ্োোকভারে অবনশ, একটা পয়সার সংস্থান নাই, অথচ এমন ব্যক্তিও 
চীৎকার করিয়া স্বীয় তেজ প্রকাশ করিলেন, নরপতির বাক্যও 
গ্রাহ্ করিলেন না। রে সপ্পতুল্য ছুষ্ট পৃথিবি! একবার এই 
আলোকের দিকে তাক' দেখি বলিলেন এবং বলিবার জন্তই মরিলেন। 
তাহার! একপ বলিলেন কেন? কে জানে ঈশ্বরের লীলা? তাহার 
লীলা কে বুঝিবে? তাহারা বলিয়া মরিলেন, পৃথিবীর ছুই আন! 
লোকে তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিল, আর চৌদ্দ আন! লোক 


আবিশ্বাস করিল। তাহার! তাহাদিগকে খড়গ দ্বারা ছেদন করিল, 
বিষপান করাইস্স। মারিল | 
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এই যে ইহার! অহঙ্জার প্রকাশ করিলেন, এ অহঙ্কারের নিকট 
বিনয় তিলাদ্ধিও নয়। ভাল জান শ্রেন্ত'জ্ঞান এই অহঙ্কার । বিনয়ের 
প্রশংসা আছে বটে, কিন্তু বিনয়ের মূলা যদি এক পয়স1 হয়, তবে 
অহঙ্কারের মুল্য এক টাকা । বিনয় পৃথিবীর সদগ,ণ, অহঙ্কার স্বর্গের 
তেজ। বিনয় লোকের তূবণ, 'অহস্কার ঈতগ্বব্রের বক্ষঃস্থল বিনিঃস্যত 
পদার্প। এ স্থলে বিনয় ছোট, অথব! শুদ্ধ বিনয় নয় কিন্ধু বিনয়াহক্কার 
স্বগীয়। এই হঙ্কারের নিকট বিনয় কিছুই নয়। আমার ভিতরে 
এক নবীনতর মালোক দশন কর ই ঘিনি বলেন তাহাকে অহঙ্কারী 
বল! অত্ুযুক্তি হয় না। এই কগাতেই পরথিবৰা কাপে । যে বণে 
আমি উপাপনা করি, সাধুত। সঞ্চয় কার, দেশের উপকার করি, 
কান্যালয়ে বাই, তাহার দ্বারা পুথবীর কি হইবে? লক্ষ লক্ষ লোক 
এবূপ করিয়া! থাকে । ইহারা সকলেই অচিজিত লোক । হারা 
যত কেন বিনগ় প্রকাশ করুক না, হহারা পুথথবীর লোক, ইহাদিগের 
উচ্চ প্রকৃতি নাই, ইহারা চিভ্তিত নহে । বিশ্বাসী যাহারা তাহারা 
এরূপ নহেন। যদিও পাপ আছে, অন্ধকার আছে, তথাপি তাহার 
জোর করিয়া এমন সকল কথা বলেন, যাহ সাধারণে বলিতে পারে 
না। তাহাদিগের হাত দিয়! অসংখ্য উপকার হয়, তাহাদিগের এক 
এক ফোটা রক্ত মহাসাগরের মতন। এমন সকল লোক জোর 
করিয়া বপিয়। থাকেন, আমরা নিরাকার ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি, 
তাহার নিকটে আছি, তাহার কথা শুনিরাছি ও শুনিতেছি। এই 
আমার হাতের ভিতরে নিরাকার ঈশ্বর বাস করিতেছেন, সর্বাঙ্গে 
তিনি অবস্থিত আছেন । এই বলিয়া তিনি প্রকাণ্ড আস্ফালন করেন, 
তেজ প্রকাশ করেন। বিনি বলেন তিনি গুভ্তিত, যিনি শুনেন 
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তিনিও শ্তম্তিত। কোটী হস্তী সদৃশ তাহার বল, সিংহের গ্ঠাকর 
তাহার তজ্জন গচ্জন। চৌদ্দ শ ভূমিকম্প, চৌদ্দ শ জলন্ফীত 
হইয়া তাহার আস্ফম।ণন যদি একত্র করা বায়, তথাপি এক “ঈশ্বর 
আছেন” তাহার মুখে উচ্চারিত এই সত্যের সঙ্গে তাহাপিগের কিছুরই 
তুলনা হয় না। সত্যঞ্চমানিব, ঈশ্বর মানিখ, কিন্তু তাহা জ্বলন্ত 
মানুবের মত মানিব। নিস্তেজ ভাবে উপাসনা করিব, ভিতরে ভিতরে 
আগন্তে আস্তে কথা বলিব, এ সকল বিশখ্বাসরাজোর কথা খলিয়া 
আমি মানি না। সামাগ্ড নগ্ষ্য [বনি তিনি প্াগবী কাপাইতে 
পারিবেন না। আনাপ বিশ্বাস জলন্ত অগ্নিসস্তৃত হইবে । এক ছুই 
এক শত লোক সেহ [বদ্ধানে প্রদীপ হহয়া কথা বলিবেন, তাহাদের 
চক্ষু হইতে অগ্নি বাহির হইহবে। বিশ্বাসের কথা জ্লগ্ত, হুর্বল 
শক্তিবিহীন নহে । ৃ 

পরমেশ্বর আনার কাছে আছেন । বাললাম বাও, গেলেন না। 
বলিলান স্থানান্তরিত হও, স্থানান্তরিত হহলেন না । পুনরায় বাঁললাম 
যাও এ ঘরে কেন, অন্ত লোকের ঘরে যাও, আমি দ্বার বন্ধ করি । 
আগ্রর সঙ্গে বুদ্ধ করিলাম, অবাক পক্ষ নিকুভর কথা নাই। এরূপ 
কাহার ঘরে কি কোন পিন হয় নাহ ছুই বন্ট। সমক্ষে টৌকীতে 
বসিয়া আছেন, আলগোক [নব্বাণ হহল না। এ কি কল্পনা? 
পরীক্ষণ কারা দেখ সত, বিজ্ঞান বলিয়া দিতেছে শুগ্ঠ নহে, ঈশ্বর । 
এটা দৃঢ় সংস্কার বে ঈপ্বরহ খটেন। তুমি বলিলে, হে ঈশ্বর, তুমি 
অন্ন আ।নও না আমন আনি, তিনি মানিলেন না। ছুঃথে কষ্টে 
ভপবাসে প্রাণত্যাগ করিবে, অঠএব ঈশ্বর নিজ হস্তে অন্ন আনিয়! 
দলেন। সুধ্য কখনও অন্ধকার হয় না, অন্ধকার কখনও সদ্য 
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হয় না, তেমনই তোমার ঈশ্বর কখনও ঈশ্বর না হইয়। থাকিতে 
পারেন না। এ সকলই বিজ্ঞান শাস্ত্রের কথা । তিনি প্রতিদিন 
সংসারে হুট হাজার তিনটা হাজার কাধ্য করিতেছেন । আমার 
বাড়ীতে, তোমার বাড়ীতে, বন্ধু বান্ধব স্বজন জ্ঞাতি কুটুপ্ব সকলের 
ংসারে, তিনি জীবন্ত জাগ্রতভাবে কাণ্য করিতেছেন। যদি চক্ষু 
থাকে তবে বিধাতার কানা দেখ, কাণ থাকে ত তাভার কথা শুন। 
ব্রঙ্গমন্দিরের বেদী এই কথা বলিতেছে, ব্রাহ্মধন্ম এই কথা বলিতেছে। 
এমন ভাল কথা সকলে সাহস করিয়া বলিবে। কল্পিত বিনয়কে 
পুূথিবী হইতে বিদায় করিয়া দাও । সত্যকে সাক্ষী করিয়! বল, 
এই আমি বাঁলতেছি আমার ঈশ্বর জ্বলস্ত আগুনের 2্টায়। তোমরা 
য্দি গলায় চুরী দাও, শরার রক্তশুগ্ঠ কর, তথাপি এই কথা বলিতে 
ছাঁড়িব না, আমার ঈশ্বর জলস্ত আগুনের ন্তায়। 
ব্রাঙ্গ। অন্ন কে দিল? তোমার বাটীর ত্রাঙ্গণ। মিথ্যাবাদী 
নাস্তিক ! ব্রাহ্মধন্মকে কলঙ্কিত করিলে ভ্রমে অন্ধ হইয়া বলিলে, মানুষ 
তোমায় অন্ন দ্িল। পাষণ্ড অবিশ্বাসী নাস্তিক 1! তোমার চক্ষু কোথায় 
ছিল? অন্ন প্রস্তুত হইতেছে, যদি তুমি আড়ালে থাকিয়৷ এক পাশ 
দিয়া বিশ্বাস-নয়নে দেখিতে পাও স্বগের দেবতা ব্রাহ্মণরূপ ধরিয়া! নিজ 
হন্তে অন্ন পাক করিয়াছেন, তবে তুমি ব্রাহ্ম, নতুবা তুমি নাস্তিক 
অবিশ্বাসী । তুমি কেবল মুখে ঈশ্বর মান, প্ররুত ভাবে তুমি ঈশ্বর মান 
না। তুমি বলিলে কি না অন্ন টাক! কাপড় অমুকে আনিয়! দিল ? 
অবিশ্বাসী, আাগুনে তোমার জিহবা! দগ্ধ কর। তুমি সংসারে ঈশ্বরকে 
দেখিলে না। যদি সাহস করিয়া! বলিতে পার স্ত্রীর অঙ্গের অলঙ্কার 
প্রভু স্বয়ং গ্রস্থত করিয়া দিয়াছেন, ক্ষুধার সময়ে সম্তানগণকে তিনি 
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থাওয়াইয়াছেন। রোগের সময়ে তিনি চিকিৎসা করিয়াছেন, তিনি 
গুষধ খাওয়াইয়াছেন, তবে আর কিছুরই অভাব থাকে না। কিন্ত 
এমন কথ! কেহ বলে না। অমুক জ্ঞান দিলেন, অমুক গুরু, অমুক 
আচার্য উপদেশ দিলেন, অমুক দশটা টাকা আনিয়। দিল, অমুক 
অন্ন বস্ত্র দিয়া সংসার রক্ষা করিল, অমুক অভিভাবক হহয়া পরিবার 
রক্ষা করিল, এইরূপ অমুক অনুক বলিয়া সর্বদ1 প্রশংসা হইয়া 
থাকে, ইহাই সর্বনাশ । 

কোথায় সকল বিষয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা! হহবে, না মনুষ্যের 
প্রশংসা? ছুই ঘণ্টা মন্দিরে বসা কি সুখ্যাতি কিনিবার জন্ত ? 
ধিক্‌, ব্রাহ্মধন্মরকে ধিক! এতদিন উপাসনা করিয়া কি এই হইল? 
ঈশ্বর রোজ দুই লক্ষ কাজ করিতেছেন, অথচ তাভার নাম নাই। 
সকলের মস্তকের কেশ পঞ্ক হইতে চলিল, সকলে বৃদ্ধ হইতে 
চলিলেন, অথচ এই ভ্রম ঘুচিল না! সংসার কই? টাকা 
কই? মানুষ কি করে? কাকে প্রশংসা দাও? একজনকে ও 
প্রশংসা করিতে পার এমন বন্ধু নাই। সম্প্দ নাই, শ্রশ্বধ্য নাই, 
সহায় নাই, কেবল ব্রক্ষময় জগৎ। চারিদিকে ঈশ্বর । চারিদিকে 
ঈশ্বরের আঁশ্চধ্য লীলা । ভক্তেরা এই লীল! দশন করিয়' স্বর্গীয় 
তেজের সঠিত ইহা! বলিলেন। যাই বলিলেন, অমনই পৃথিবী 
প্রান্তর নিক্ষেপ করিয়া মারিল, বারম্বার অশ্রিতে ফেলিল, বিষ 
খাওয়াইয়া। প্রাণ বিনাশ করিল একবার হয় নাই, এইরূপ বারশ্বার 
হইয়াছে । তোমরা ঈশ্বরের লীলার কথা বল, তোমাদিগকে 
মাবিবার জগ্কঠ জগৎ আক্রমণ করিবে, বিরোধী দল তোমাদ্দিগকে 
বিনাশ করিতে উত্দাহ প্রকাশ করিবে, কিন্ত নিবৃত্ত হইও না। 
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নিরাশার কথ! অবিশ্বাসের কথা বলিও না। বীরপুরুষের হায় 
বিশ্বাসের সহিত বলিয়া যাও, “এই আমি, এই আমার ঈশ্বর । 
আমার ঈশ্বর আমাকে বেষ্টন করিয়া আছেন, আমার ঈশ্বর আমার 
সঙ্গে আগুনের সায় জলিতেছেন।” আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দাও, এর 
যে আমার সম্মুখে ঈশ্বর । 

এই জ্বলস্ত অগ্রির সাক্ষী কে কে আছ এবার বলিতে হইবে । 
“এই তেজ আমায় ঘেরিয়াছে, আর চলিতে পাবি না, আর কথা! 
কহিতে পারি না,” সাহস করিয়া বল দেখি । নিন্দিত হইবে হও, 
সংবাদ পত্রে দোষ ঘোষণ। হয় হউক, তোমরা ভঙে মিথ্যাবাদী 
থাকিও না। চারিদিক হইতে সকলে নিন্দা করুক, গালি দিক, 
কাল রাত্রিতে ঈশ্বর তোমাম্ম কেমন করুণ! প্রকাশ করিয়াছেন, 
প্রমত্ত হইয়া জোরের সহিত বল। যদি প্রাণ দিতে হয় তাভাতে 
কি? কই তোমার তেমন বুক কই, সাহস কই? একজন লোকও 
কি এরূপ আসিবে না? যদি একজন আইসে, ভ্রমে এই বিশ্বাসের 
উদ্দীপন হইবে । বল দেখি “ছুবেলা একটা লোক আমার ঘরে 
আসেন। প্রবল গ্রীষ্মের সময় জাল] হইতে শীতল জল আনিয়া 
দেন। এ উত্তাপের সময় কে তুমি জল দ্িতেছ? যাই বলিলাম, 
শরীর কম্পিত হইল। তাকাইলাম স্ন্দর পুকষ, হাতে জলের পাত্র, 
করুণাপুর্ণ নয়ন । কিছু বলিলেন না, একবার কক্ণণাদৃষ্টিতে দেখি- 
লেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া চরণে পড়িলাম। বলিলাম জীবন সার্থক 
হইল। আজ আমি তোমায় দেখিলাম, আর জীবনে ভুলিব না 1” 
বেদ পুরাণ তুচ্ছ হইল। ধন্মের সব কথা এই কথার মধ্যে। গ্লাস 
হাতে ঈশ্বর জাগ্রত পুরুষ, শুষ্ক ক শীতল করিবার জন্ত জল আনিয়া 


€৪ আঁচারধ্ধোর উপদেশ 


দিলেন। একবার ছাদের উপরে দীাড়াইয়া চীৎকার করিয়া! জগতের 
লোকের নিকট বল “এই হাতে শীতল জল, দেখ কে দীড়াইয়! 
আছেন ?” এই ঈশ্বর জীবনপ্রদ, এই ঈশ্বরের কথা সকলকে বল। 
যদি বল আমর! ক্ৰাভাকে দেখি নাই, আমি বিশ্বাস করিব না। 
পর্বতে বাগানে নদীর ধারে তোমরা কি তোমাদের ঈশ্বরকে দেখ 
নাই? ঢাকিতেছ কেন? লোকের নিকট বলিতে কি কষ্ট 
হইতেছে ? না এখনও ততটা বিশ্বীস ভয় নাই! আর এ সকল 
কথা ভাল লাগে না। এখন আর কথা চাপিবার সময় নাই। 
কাঁদিয়া হয়, আর ছুই বাহু তুলিয়া নাচিয়! হয়, সকলে আসল কথা 
বল। তুমিকি এত বড় একটী কগা চাপিয্পা রাখিবে? কাণার 
যদি চক্ষু হইয়া থাকে, সেই আলোক যদি পাইয়া থাক দেখাও । 
যাহ দেখিয়াছ বল, বলিয়া মর, তোমার নাম থাকিবে । বর্গ যাহ] 
তোমাকে দেখাইয়াছেন, প্রকাশ কর। ভিতরের কথা বলিয়। যাঁও, 
ঈশ্বর আশীর্বাদ করিবেন, মনুষ্য সন্তান কৃতার্থ হইবে। 


ব্রান্ষের তীর্থ 
রবিবার, ১৭ই আষাঢ়, ১৮০০ শক ; ৩০শে জুন, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ | 


যদি কেন্ত বলে আমর! দিন দিন হিন্দু হইতেছি সে কথা ঠিক, 
সে কথা যথার্থ কথা, কিন্ু কি ভাবে ইহা সত্য? আমরা আন্তরিক 
আধাম্মিক হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী হইতেছি। সে কিরূপ? যথার্থ 
তিন্দুপধন্ম কি না তীর্ঘভ্রমণ। আপাত্মিক হিন্দু তীর্থ চান, তিনি 
তীর্থ-প্রিয়, ভীর্থ ভিন্ন কাহার গতি নাই, তীর্থ ভিন্ন তাহার মুক্তি 


ব্রাঙ্গষের তীর্ঘ। ৫৫ 


নাই। আমরাও তদ্রপ। তবে এই মাত্র যেমন বলিলাম, সমুদর 
অন্তরে । জগন্নাথক্ষেত্র, কাশী, বুন্দাবন তিনটা তীর্থ । তিনেরই মহিমা 
আছে, তিনেরই মাহাত্মা আছে। ইহার তিনটার একটী পরিত্যাগ 
কর! অসম্ভব । তীর্থগুণ গান করিতে তিনেরই গুণ গান করিতে 
হয়। তাহাদের গুণ ব্যাথা! করা যাউক। সব্বপ্রথমে দক্ষিণ হইতে 
স্বর্গাভিমুখে যাঠিগণ যাত্রা করেন। প্রথমে যাত্রিগণ জগন্নাথক্ষেত্রে 
উপাঞ্থত হন। লোকে বলিয়া থাকে, সমুদ্রতটে জগন্নাথক্ষেত্রের 
মন্দির, চারিদিক হইতে উহার মাহমা শ্রবণ করিতে করিতে গমন 
করিতে হয়। মন্দিরে প্রবেশ কপিলে আশ্চধ্য ফল লাভ করিবে। 
জগনাথক্ষেএে বাহার ইচ্ছা হইবে সেহ অন্ন দিবে। ইহার অর্থ কি, 
এখানে শাস্ত্রের গু তাৎপধ্য কি? জগন্নাথ শবটা হুদয়গম করিলেই 
প্রশ্নে মীমাংসা হইবে। বিন সমস্ত জগতের নাথ তাহার ক্ষেএ। 
জাতিভেদ ৩থায় নাই। সকলের পিতা সকলের নাথ জগন্নাথ, 
তাহার নিকটে আবার প্রভেদ কি? এখানে নীচ জাতি উচ্চ 
জাতির মুখে অন্ন ঠ$:লয়া দিলে সে তাহ ভোজন করিবে। জাতিভেদ 
স্বীকার করিয়া সেহ অন্নের নিন্দা বা অপমান করিলে, সমস্ত জগতের 
নাথ যিনি তাহার নিন্দা এবং অপমান হইবে। এখানে সকলে এক 
পরিবারভুক্ত এক ধন্মনিয়মে সকলে শাঁসত। 

এমন মহত স্থান ক্ষুত্র একটা দেশ মধ্যে রাখা যায় না, 
সঙ্কীর্ণভাবে দর্শন কর! যায় না । এখানকার তীর্থ-াপ্রয় ব্যঞ্জিগণের 
অভিপ্রায় কি? অন্তরে অন্তরে যে ধন্মরাজ্য তাহাই তীর্গ, সমস্ত 
জগৎ সেই তীর্থের মন্দির । হৃদয় মধ্যে উচ্চতর জগন্নাথক্ষেত্র 
অবস্থান কারঠেছে। এখানে ধনী দরিদ্র মূর্খ জ্ঞানা ব্রাঙ্গণ 


৫৬  আচার্ধের উপদেশ 


চগ্ডাল এক, সকলে এক জগন্নাথের সন্তান, অগ্তরে প্রবেশ করিলে 
এহ প্রথম তীর্থের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম তীর্থে কাহারও 
প্রবেশ হইয়াছে কি না তাহার নিদশন এই যে, যে ব্যক্তি 
এথানে প্রবেশ করিয়াছে উচ্চ নীচ বাপিম্না তাঠার আর দ্বুণা 
নাই। যাহার আজও উচ্চ নীচ বলিয়া ঘৃণা আছে, সে জগন্নাথক্ষেত্রে 
যায় নাই। এই প্রথম তার্গের ধন্মকে আমগা কিছুতেই অশ্রদ্ধা 
করিতে পারি না। অতএব ছে মন। প্রথম তার্থের প্রতি অন্ধা 
ভক্তি প্রকাশ কর, নাচের প্রাত প্রণা পাপিস্থাাগ কর, ভ্রাতা খলিয়। 
সকলকে আলিঙ্গন কর, জগতের নাথ যি'ন তাহার সন্তান জানয়। 
এক পরিবারে আবদ্ধ ৬৪ । আগ বাভিরের জগন্নাথক্ষেভ্রে যাইবার 
কিছু প্রয়োজন নাহ, জদয়েগ মধ্যে যে জগনাথন্দেএ আছে, তাহাতে 
বপিয়া পধোথখবে মনুষ্ের প্রভেদ নাহ । সেখানে জগতের নাথ 
হদয়নাথকে যশও অন্তরের অন্তরে দেখিব ততহ দেখিতে পাইব, 
সকলে এক হহয়া গিকাছে, কিছুমাত্র ভেদাভেদ নাহ। 

জগন্নাথন্দেত্রে বন দেখিলাম সকলে এক হইল, তখন তথ! হইতে 
কাশাধামে চলিলাম। ক্রমাগত উত্তরের দিকে যাইতে যাইতে 
কাশাধামে গিয়া উপস্থিত হইলাম । কাশাতে গিয়া দেখি, সেখানে 
কেবল বেদ আর উপনিষতৎ্; সেখানে কেবল যোগের কথা, জ্ঞানের 
কথা, তন্বের কথা, আর কিছুপ্ই আলোচনা নাই; কেবল এ 
সকলের আলোচনা । সেখানে মহেশ্বর যোগেশ্বর শিবের পুজা হইয়! 
থাকে । সেখানে কেবল যোগ, কেবল কঠোর শপস্তা । যে স্থান 
পৃথিবীকে উপান্ষদের তন্বে পুষ্ট করিয়াছে সেই কাশী । সে রাজ্যে 
একটু প্রেমরস নাই, ভক্তির নামটা নাই। তত্বশান্ত্র পৃথিবীব্যাপী 


কি হি আজে জা সে শপ আসা সাপ আশি পিপি ০ শিস 


ব্রান্ষমের তীর্থ । ৫৭ 
ঈশ্বরের সভা, ভিতরে এক নিরাকার পরমাম্সা, ইহ! ভিন্ন সেখানে 
আর কিছু নাই, আর কোন বিষয়ের খিচাখ নাই । বিচার করিতে 
করিতে বাহা কিছু খানিক সকল চ'লযা যাইবে, অবশিষ্ট থাকিবে 
কেবল শুক জ্ঞান, কঠোর তপপ্তা, ভিতঙ্বে নিরাকার পরবহ্ধ। 
যোগতন্ব কাশীধামে । এখানে আত প্রাচীন মত। চারি সহস্ম পাচ 
সম বংসর পুর্বে যাভা ভহয়া গিয়াছে, সেউ সকল ব্াপার ভিন্ন 
এখানে আর কিছু নাই। প্রাচীন মত, প্র্চীন তত্ব, প্রাচীন বিষয় 
লইয়া পাগডিত্য, প্রাচীন বিষয় লহয়া বিচার । এখানে অগ্ত দেবতা 
নাই, কেবল যোগেশখরকে গ্রহণ । শনি যোগসাপধনে সব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, 
তাহাকে সমক্ষে রাখিয়া সকলে পুজা উপহার মপণ করে। 

এই সকল বাহক বাপার হইতে বিমুখ হইয়া, অন্তরের অন্তরে 
যে কাণী আছে, তাঙাতে প্রবেশ করি । দ্বিতীয় তীর্থ, সান 'মারস্ত 
হইল । এখানে যোগ দ্বারা পাথিব বিষয় সকল ছাড়িতে হহবে। 
যাহার! কাশীতে বাস করে, তাহারা সংসার ছাড়িয়া শেষ বয়সে 
কাশীবাসী হন। সংসার-বাসনা না ছাড়িলে কেহ আধ্যাত্মিক কাশীতে 
প্রবেশ করিতে পায় না। সংমার ছাড়িয়া, আপক্তি ছাড়িয়া স্ত্রী 
পুত্রের নিকটে বিদায় লইয়!, শেষ জীবন তপন্যায় অতিবাহিত করাই 
কাশী। হৃদয়ের মধো এমন স্থান আছে, যেখানে আসক্তি রহিত হইয়া! 
উপনিষত, বেদ, দর্শন, যোগ, সমাধিসাধন ও আলোচনা করা যায়। 
সেই স্কানে যাইতে হইলে, অনাসক্ত হইতে ভয়। এখানে প্রবেশ 
করিলে আর সংসারের সমুদয় কোলাহল নিবৃত্ত হইল । এখানে 
টুপ করিয়া বসিয়া! প্রাচীন খাষগণের বেদ বেদান্ত শান্তর আলোচন। 
কর, আধ্যাত্মিক যৌগের ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা কর লোকে 


আচাধোর উপদেশ । 


বলিয়া থাকে, মভেশ্বর কাশীতে মুত বাক্তিদিগের কর্ণে তারকরক্গ 
নাম দেন, তাহাতে লোকের শিবত্ব লাভ ভর। এ কথার অতি 
সুন্দর আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। সংসারে যে মুত ছিল সে এই 
আশ্তব্নিক কাণাতে প্রবেন করিয়া পরিত্র স্বভাব প্রাপ্ত ভয়, সাংসারিক 
প্রকৃতি হুলিয়া যায়, নীচ শারীরিক প্রনুত্তি ভূলিয়৷ গিয়া দিন দিন 
দেব-প্রকৃতি সঞ্চয় করে। 

অধিককাল এ দেশে থাকিয়া যোগ হইল, কিন্ধ ইহা ছাড়া আর 
একটা তীথ আছে। এখানে সশ্দদর পাওয়া যায় না। কাশাতে 
মন স্থির হইল, স-সার ছাড়িয়া মন বলিল, আর সংসারে চ্ছিরিয়া 
যাইব না, আরও ভিভরে ধাহব, তার্থ হইতে আর9৪ উচ্চতর তার্থে 
যাইব! কাশীতে। 


ই থা।কখ, অন্য তার্থে যাইব না? 
আমরা এখান ভভতে 


যাত্রা কাঁরলাম। এখান হইতে 
ব্ন্দাবনে আসন! উপহ্িত | প্ুন্দারনে কেবলহ শ্রাক্ত 1 অন্ত শাস্ত্র 


ক চিরাদন 
তার্থভ্রমণে 


এখান ভ5তে দূরে চলিয়া গিয়াছে, আর কোন শাস্ব এখানে স্থান 
পাভল না। এখানে জ্ঞানীর কঠোর তত্বানুসঞ্ধান বিলুপ্ু হইয়াছে। 
এখানে নুতা কর । ঈশ্বরের নাম সঙ্কীন্তন কর। ভক্তিতে প্লাবিত 
৯৪, শানব্রস পান কর, এই সকল মুল ব্যাপার । এসকল বোধ 
কয় বেন প্রাচীন, কিন্তু বাস্তবিক প্রাচীন নয় আধুনিক । আধুনিক 
হইলে |ক শুয়, হভাতে অধিক জুথ দেয়। পরম5ংস হইয়া ষোগ 
ধানে নিশগ্, কঠোপ তপস্তায় অন্রক্ত, এ সকল ভক্তের ভাব নয়; 
ভ৪, কেখল নুহা করেন, ভরিগুণ গান করেন, সুখে আনন্দে অপুর্ব্ব 
জী, ধারণ করেন, তাহ ভার নাম শীবুন্দাবন হইয়াছে । ফলতঃ 
ভাক্তর শ্রী আছে, লাবণ্য আছে। এখানে আহলাদে নিমগ্র হইয়া 


শপ শপ টি 


ব্রাঙ্গের তীথ । ৫৯ 
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চে ০ এম শে শাপেসস্পীশাশাট পাস সাপ আন আর 


কেবল প্রেমে গড়াগড়ি এবং প্রাণের মুগ্ধ ভাবে এখানে সকলে 
জ্ঞানশূন্ত, রাজপথে ধুলায় অবলুগ্িত, কেবল ভরিসুণ গান এবং 
পরস্পরে ঈশ্বর বিষরক আলাপে প্রমন্ত। এখানকার শান হরিনাম, 
বেদ হরিনাম, পুরাণশাস্ব তন্ত্র মন্ত্র সকলই এ এক নাম। ভক্তির 
শান্ত্রেও সেই ব্রাহ্গণ চগ্ডাল এক হইল, অথচ ভর্তিতে সকলে স্ুখা 
তইল্‌। ভর্তি এখানে বৈকুগ্ঠ, প্রেমানন্দহ এখানে শ্বী। ইহ] 
ভিন্ন আর কোন স্বর্গ বা বৈকুগ্ঠ নাই । ব্ুদ্ধেরা বলেন, যাহার! 
বহ্গন্জঞানী তাঙাদের আবার বন্দাথন কই ? আমরা ধলি আমাধগের 
বৃন্দাবন চাই, অন্তরের অন্তরে বে সকল তীর্থ আছে, তাহার সব্বোচ্চ 
তীর্থ বৃন্দাবন, এবং সমস্ত জ্ঞানের পরিবমাপ্তি ভক্ভশান্ত্র । নিরাকার 
ধান কখনও গুষ্ক নয়, ইহাতে প্রেমের উচ্ছ্বাস তয়, শ্রঙ্গের ভিতরে 
ভৰির রূপ দেখ! যাঁয়। শিবের ভিতরে যেরূপ যোগেশ্বর, ডেমনই 
যোগেশ্বরের ভিতরে হরির মুখ গ্রকাশিত হয়। থে ব্যন্ত এই 
আধ্যাত্মিক বুন্দাবনে মুগ্ধ হইয়াছে, সেই ধন্মের গরনানন্ লাভ 
করিয়াছে । 

এক ব্যক্তির হৃদয়ে যেমন অগ্রে জগন্নাথক্ষেত্র তার পরে কাশী, 
তার পরে বৃন্দাবন প্রকাশিত ভয়, ব্রাহ্মদমাজেও আমরা এইরূপ 
দেখিতে পাই। ব্রাহ্মসমাজও সব্বপগ্রথমে জ।ঙভেদ অধ্বীকার করে। 
আমর। সকলে এক ঈশ্বরের স্য্ট, আমাদিগের আবার জাতিভেদ 
কি? এই ব্রাঙ্গসমাজের প্রথম আরম্ভ ভ্য়। হহাদিগের মধ্যে 
ধাহার! তত্প্রিয়, তাহারা প্রথমে তীর্ঘভ্রমণে বাহির হইরা ক্রমে 
উপনিষদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত ভন, এবং যোগ আরম্ত করেন। 
তাহারা ক্রমে তত্বজ্ঞানী হইয়া যোগেশ্বর ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান 
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করিলেন, সংসার আর তাহাদিগের নিকটে ভাল লাগিল না। তাহারা 
নিরাকার ঈশ্বরে নিমগ্র হইয়া আর সাকারের পুজা করিলেন না, 
উপনিষদের. দেবতা নিরাকার ব্র্মের নিকট আপনাদিগকে চিরদিনের 
জন্য বিক্রয় কর্রিলেন। এইরূপে পরব্রন্দের ধ্যান ধারণা করিতে 
করিতে ব্রাহ্মদমাজ এখন তৃতীয় তীর্থ বুন্ধাবনের নিকট উপস্থিত 
হইয়াছেন। ইহার মধো এখন এই তিন তীর্থ ই একত্র অবস্থান 
করিতেছে । কেন না পরিশেষে যে ভক্তিতীর্থে আসিয়া ব্রাঙ্গদমাজ 
উপস্থিত হইলেন, সেখানে প্রথম তীর্থের হায় জাতিভেদ নাই, মন 
সেই এক পরব্রক্ষে নিমগ্ন, এবং সেই নিরাকার পরব্রহ্ষকেই শ্রীহত্রি 
বলিয়া! পুজা! করিতে সকলে প্রনুত্ত । 

তোমর! সর্বদ1! এই তিন তীর্কে এক করিতে যত্র কর। সর্বাগ্রে 
জগন্রাথক্ষেত্র, তার পর কাশী ; এই কাশী এবং জগন্নাথক্ষেত্রকে এক 
করিয়। পরিশেষে ইভার সঙ্গে বুন্দাবন যোগ কর। তিন তীর্থের 
মাহাত্ম্য তোমরা শ্রবণ করিলে, এখন ইনার সাধন করিতে থাক। 
যদি তোমরা হদয়ে এই তিন তীর্থ এক করিতে পার, দেখিবে 
সকল পথিবী এক পরিবার ভ্ইয়াছে, নিরাকার পরবক্ম জদয় মধ্ো 
দয়াময় পরুন পিতান্ধপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আর তাভার চারিদিকে 
ভ্রানুগণ আনন্দে নুতা করিতেছেন । ইহাই প্রেমরাজা, এখানে 
আসিয়াই সকলে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়। তাই বলিতেছি তিনকে 
একত্র কর, সকলে প্রেমানন্দে মগ্ন হও, জাতিভেদ কিছুমাত্র রাখিও 
না, কাহাঁকেও নীচ বলিয়া ঘ্বণ! করিও নাঁ। সকল মানুষ সেই 
এক জগন্নাথের সন্তান জানিয়া তাহাদিগকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন 
কর। নিরাকার ব্রন্জে চিন্ত সমাধান কর, পৌন্তলিকগণ যেমন 


কী | ৬১ 
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ংসার-বাসন! ত্যাগ করিয়া কাণীবাসী হয়, তেমনই ব্রন্মরাজোর 
অধিবাসী হও । ব্রন্দের মধো হরির শ্রীমুখ দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে 
মগ্ন হও । এইরূপে যোগধন্ধ-পথে অগ্রসর হইবে, দেখিবে যে সকল 
মভাপুরুষদিগের বৃত্তান্ত শুনিয়াছ, ক্রমে তাভাদিগের সঙ্গে সেই সেই 
তীর্থে সাক্ষাৎ হইবে । সকলে হরিমুখ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও । 
অন্তরের অন্তরে সেই প্রেমচন্দ্রের দিব্য লাবণ্য এবং সৌন্দন্য দশন 
করিয়া সকল ভাই বন্ধুরদিগকে ডাকিয়া লও1। এখানে আর কাহার 
সম্তে প্রভেদ নাই। প্রথম দ্ুই তীর্থে ভ্রঘণ হইয়াছে । এখন ব্রহ্ম 
ভ্ীরিরূপে বুন্দাবনে প্রকাশিত হইয়াছেন, সকলকে সেখানে যাইতে 
আদেশ করিয়াছেন । তৃতীয় তীর্থ আসিয়া উপস্থিত হইল । এখানে 
কেবল তাহার সৌন্দন্য দর্শন, নাম শ্রবণ এবং নৃত্য । দয়াময় নাম 
সাধন করিয়া সকলে মিলিয়! সুখী হও । সেই সময় আসিয়াছে, 
সেই শুভক্ষণ আসিয়াছে, তোমরা সকলে মিলিয়া আনন্দিত হও । 


মাতৃস্তন | *% 
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সর্বাপেক্ষা পৃথিবীতে উতকই্ট দ্রব্য কি আছে, পৃথিবীর চারিদিকে 
ঘুরিয়া দেখিলাম । বুদ্ধিকে দেশ বিদেশে প্রেরণ করিলাম, কল্পনা 
শক্তিকে আকাশে উঠাইয়া দিলাম, উহারা সকল স্থান ঘুরিয়া ঘরে 
ফিরিয়া আসিল । সর্বাপেক্ষা উৎকষ্ট দ্রবা কি দেখিলাম ? সাধক, 
ভক্ত, ঈশ্বরের সন্তান, পরিজ্রাণাকাজ্কফিগণ, একবার বল দেখি, দেখি 
সকলের উত্তর এক হয় কিনা? পৃথিবীতে এক বস্ত দয়ার নিদশন, 


৬২ আচাধ্যের উপদেশ । 


পবিত্রতার আধার, ধন্মের উদ্বোধক, সমুদয় মীমাংসার আম্পদ, 
জগত্তষ্টা ঈশ্বরের কাত্তিস্তস্ত, বেদ পুরাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধন্মশান্ত 
আছে । কি এমন সার সব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু সকলে বল দোঁখ? 
উহ1 দেখিবা মাত্র পুণ্য সঞ্চার হয়, ঈশ্বর আছেন এ কথা আর বাঁণতে 
হয় না, আপ্তিক নাস্তিক ভক্ত সকলে প্রেমে গড়াগাঁড় দেন, যন্ত্রণা 
দূর হয়, শোক বিলুপ্ত শয়, সমুদয় সংশয় ধ্বংস ₹য়। সেহ সামগ্রা 
যতদিন থাকিবে, মানুষ চিরকাল আশ্তিক থাকিবে ; ধন্মবুক্ষে চিরদিন 
ফল ফলিবে। তক্ত সাধক হহার নাম বল । সব্বাপেক্ষা পৃথিবীতে 
উৎকৃষ্ট দ্রব্য কি আছে এ প্রশ্রের মীমাংসা করিয়া সছৃভর দাও । 
যে প্রাণ ধন্মজিজ্ঞান্থ, যে প্রাণ ধম্মতৃষ্ণায় কাতর, উহা এই প্রশ্নের 
উত্তর জানিতে চায় । 

এমন উৎকৃষ্ট বস্ত কি আছে আজ পধান্ত বিজ্ঞান নির্ণধ় করিতে 
সমর্থ হয় নাই। আলোচনা করি, তেই বস্তু স্মরণ করি, দেখি 
আমার জদয় সাধু ভক্তদিগের সঙ্গে মিলে কি না? এক বস্তু আছে, 
সে বস্ত তোমরা চিনিতে পাবিয়াছ কি না জানি না, কিন্ত সংসার-পথে 
একজন উহার পরিচর পাইয়াছে, বস্তুটা কি সে বলিতে প্রস্তত 
আছে। নাস্তিককে আস্তিক করিতে পারে, ততিন্ন আর এমন কোন 
বন্ত দেখা যায় না । সে বস্তুটা একটা ফলম্বরূপ। নারীর দেহবুক্ষে 
সেই ফল ঝুলিতেছে। বস্তর নাম জননীর স্তন। যদি কোন বস্তু 
বিশ্বাস দিতে পারে, তবে সে এই বস্ত। অপর সকল গুরুর নিকট 
হইতে নিরাশ হইয়া আসিলে স্তনগুরুর নিকট হইতে কেহ নিরাশ 
হইয়া ফিরিয়া আসিতে পাবে না । স্তনগুরুর সঙ্গে অন্ত গুরু পারিবেন 
না। সব উপদেষ্টা যেখানে নীরব, অথবা যেখানে তাহাদের বাক্য 
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আকাশে বিলীন হইয়া যায়, এই কোমল উপদেষ্টা সেখানে সফলযত্র 
তহবেন হভাতে আর ভুল নাহ। ঈশ্বর মাতার স্তন স্জন করিলেন 
ভাবলে চক্ষে জণ আইসে। তিনি অনেক বস্তু স্থজন করিয়াছেন । 
ফল ফুল ধুক্ষৌধাধ সকলহ তাহার দয়ার কাহি। অনেক পাযণ্ডও 
হহা দোখয়া শুনয়া মুক্ত হয়। চাঁরাধকে নিধশন আছে, মনুষ্য 
দেখিয়া স্মরণ করিয়। দয়াঁণ না কীত্তন করুক, তাহার মভিমা দশন্‌ 
ককুক। সঞ্ণ বস্তুতে তাহার দয়া আঞ্গত আছে বিশ্বাসা হইয়! 
এ কথা বালব; কিন্তু সকল ধস্থ দেখিলাম এমন মনোহর বস্ত্র আর 
দেখিলাম না। অত্যন্ত বিশুদ্ধ, অত্যন্ত পবিত্র, ঈশ্বরের প্রেমের 
সান্দাং নিপর্শশ। হ্ভাতে যে ধনম্ম প্রকাশ পায়, তাহাতে মার মা 
জগন্মাতাকে সাক্ষাৎ সকলের নিকটে উপস্থিত করে। শিশুর মুখে 
স্তন পাঁবঞ্র সমাচার ঘোবণ। করে । মাতা 1শশুকে স্তঙগতুগ্ধ দিতেছেন 
দেখিরা, জননীর ক্োড়ে শিশু সপ্তানকে দেখিয়া, আশা হইতেছে 
আমরা পারঞ্রাণ পাহব, আমরা 9 ঈশ্বরের ক্রোড়ে স্থান পাইব। 
শরীরের রক্ত স্তনে গিয়া! দ্রপ্ধ তয় কেন? হাতে কক্ত, গায়ে 
রক্ত, সব্বঞ্ রক্ত, স্তনে কেন হঞ্চ?2 রক্ত ত পান কর! যায় না, 
তাহ রক্ততুদ্ধহইল। কে ছুদ্ধ বথ! স্থানে রাখিলেন, কেই বা স্তনের 
অগ্রভাগে ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া উভাকে শিশুর মুখের উপযোগী 
করিলেন? কেই বা শিশুকে গুনে মুপ রাখিতে শিখাইলেন ? কে 
ভাঁলবাসিরা শিশুর কোন নিষ্ট না হয় এজগ্ঠ এই বিস্রময় সংসারে 
এমন 'অমুতময় ফল স্থজন করিলেন? মা স্রখের বুক্ষ, সেহ বৃক্ষে 
সেহ ফল ঝুলিতেছে । জননীর ন্নেতে গুঢ় অমৃতধারা বধিত হইতেছে, 
ভাবিলে চক্ষের জলে বক্ষ ভাপির়া ঘায়। জননীকে কে পাঠাইলেন ? 
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এমন ব্যবস্থা কে করিলেন? হইনার নিকটে কোথায় বিজ্ঞান কোথা 
পাগ্ডিত্য ? শরীরময় রক্ত, এটুকু স্থানে যতট্রকু চাই ততটুকু অমৃত 
কেন? শিশুর মুখ ছোট, উদর ছোট, যেটুকু ভাহার চাই সেহটুকু 
হপ্ধ আছে। শিশু সঙ্কেত বুঝিয়া শুনে মুখ পিল, মাতা শিশুর 
মুখে স্তগ দিয়া জগতকে সঙ্কেত করিলেন । ধগ্ত তাহারা বাহার! 
দুর হইতে এই দৃণ্ত দেখিয়া সঙ্কেত বুঝিলেন' এবং জননীর শিশু 
সম্বন্ধে আশ্চন্য কাব্য দেখিরা জখরের অপার মহিমা! বুঝিলেন ! 
কেহ নিরাশ হহও না এহ বেদ পাঠ কর। ভননাকে ডাক, এবং 
[তিনি যে ক্রন্দন কাবা মাত্র শিশুর কোমল মুখে স্তগ্ত দান করেন 
ধশন কর। হুনান লইরা এন্দন করিতে আমায় কে শিখাইবে ? 
আমার আঁখশ্বাস, আমার নান্তিক তা, ঈশ্বরের হচ্ছার বিরুদ্ধে আমার 
আচরণ, কে দূর করিবে? আম যখন অসৎ্পথে ভ্রমণ করি, 
তখন কে আমাকে দেই অসংপথ হতে দিরাইবে ? মাতার স্তন 
দূর হইতে দোঁথলেহ স্মগের ০সান্দষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সে 
দুশ্ত দেখিলে নিশ্চয় ভক্ত হইবে, ঈখরে বিন্দুমাত্র বিখবাস সিন্ধুপ্রায় 
হভবে। স্তনের শোভায় মনে পরম মাতার ভাব প্রদীপ্ত হইবে, 
'ন্রনের ভিতরে ঈখরের মুখী জ্যোতি ধর্শন করিয়া! ভক্তিতে আতর 
হহবে। 

এমন বস্ত দেখ, যাহাতে স্বগের অমৃতধার! পৃথিবীর অমৃতধারার 
সঙ্গে মাশ্বুত হইয়াছে । ঈশ্বরকে ধন্তবাদ বে তিন এমন বস্তু রচন। 
করিলেন। যদ্দ তিনি এ বস্তু স্থজন না কারতেন, কে এহ ঘোর 
সংসারে তীহার হইয়া সাক্ষ্য দান করিত। সুন্দর সুস্পষ্ট ভাষার 
মাতৃস্তন বলিতেছে, অবিশ্বাসী জগৎ বল কোথা হহুতে দুগ্ধ আদিল? 
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্ষুধিত শিশুকে কেভ শিখাইল না, তানার বিগ্যাবুদ্ধ নাই, অথচ 
কেমন সহজ ভাবে সে সেই অমুতত পান করিয়া বাচিল। অপরের 
ধন ধান্ত আছে, প্রচুর আনাম্য আছে, শিশুর কিছু নাই। শিশুর 
সম্বন্ধে হুপঞ্ধ অমৃত ভইয়া প্রাণ বাচাইল পুষ্টিসাধন করিল। তাহার 
অন্য কোন দ্রবো উপজীবিকা তইল না। অবিশ্বাসী জগৎ জননীর 
স্তানর দিকে তাকাইলে হরিনামামুতের গুণ বুঝিতে পাবে । স্তনের 
দগ্ধ স্পর্শ করিলে শরীর মন পবিত্র হয়। কোথা হইতে এই অমুত 
আসিল? 'এই অমুতে শরীর রক্ষা হইল অথচ নিব্বোধ মনুষ্য বুঝিল 
না কে অমুত্তের স্জন করিলেন? একবাব দেখিল না কে জননীর 
স্তনের ভিতরে থাকিয়া দগ্ধ নিন্মাণ করেন? কে সেখানে বসিয়া 
বলেন, রন্তু, সাবধান এখানে আমিও না। এখানে তোমাব নিক 
'াকার প্রিয়! 'আসিলে শিশু মরিবে। তুমি ছুপ্ধ হও বলিয়া ঈশ্বর 
স্পর্শ করিলেন মর ত্প্ধ হইল । জগতের জননী রক্তবিন্তুকে সেই 
পবিত্র স্তানে দ্রদ্ধে পরিণত করিলেন । বিনি স্তনরূপ ঘবের ভিতরে 
নিজনে থাকিয়া! রক্রকে দ্ধ করিলেন তিনি কি একজন সানান্ত ? 
মধ্যে মধো একবার তাভার সেই ভাব্র দেখি । জগজ্জনশীর ৫প্রমের 
সীমা কোথায়? তিনি কি আশ্চশ্য কারখানাই করিতেছেন! কি 
আশ্চধ্য ভাবে শিশুকে বাচাইতেছেল। মার ভিতরে কি তাহার 
আশ্চর্য প্রেমহ প্রকাশ পাইতেছে ! 

জননার স্তনে যে প্রকার আশ্চর্য্য ভাব দেখিলে, জগজ্জননীতে ও 
ঠিক এই প্রকার । আকাশ তার প্রকাণ্ড স্তন। অবিশ্বাসীরা 
উহাকে শন্ত বলে, কিন্তু শুদ্ধ হদয় ধাম্মিকেরা উহাকে আকাশ 
জানেন না, বৃহৎ স্তন ৰলিয়া জানেন। আমরা সকলে অলহায় অন্ধ, 


নট 
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আমাদিগের প্রত্যেকের আত্মার মুখ সেই অনন্ত জগজ্জননীর স্তনের 
সঙ্গে সংলগ্ন রহিয়াছে । যখনই প্রয়োজন ভয়, তখনই সেই মাতার 
স্তন হইতে আমরা দুগ্ধ টানিতেছি। ভক্তিবিন্দু, অনৃতবিন্দু জননীর 
স্তন হইতে আমাদিগের মুখে পড়িতেছে। আকাশ আকাশ নয়, 
আমার মুখ তোমাদিগের মুখ ঠিক সেই জগজ্জননীর স্তনে লগ্ন আছে। 
অবিশ্বাসী নরন সেই স্তন দেখিতে পায় না। একবার ভক্তি-চক্ষুতে 
দেখ, এখনই দেখিতে পাইবে কেমন আমাধিগের পাপধুখ সেই 
স্তনে সংলগ্ন রহিয়।ছে। সুন্দর মাতৃন্তনের সঙ্গে খন আমনাদিগের 
মুখ লগ্ন রহিয়াছে আর ভয় নাই। যখন গভিনাথের সঙ্গে এরূপ 
সম্বন্ধ, গত অন্ধবাণর হভহল ক্ষতি 1ক, সংসার প্রতিকূল হইল ভয় 
কি, সেহ স্তন মুখে ধাঁরিয়াছি ভর শাহ । শিশুকে ভয় দেখাও, সে 
আর কিছু জানে না, সে মাতৃতন্তন আরও জড়াহয়া ধরে। আমরা 
দ্ুঃখময় সংসারে আছ, আনা ধগেপ সন্বদা বিপদ । উপরান্ত আবার 
লোকে তক করিয়া কুখুঙ্ দেখাহয়া আমাধগকে ভর দেখার । 
আর কিছু করিয়া প্রয়োজন নাহ, সেহ জগজ্জননীর স্তন জড়াইয়া 
ধরিয়া নির্ভয় ভহ। বিশ্বাস ভক্তি জননীর স্তন গোখয়া চীৎকার 
কাঁরয়া বলে, কি চমতকার! আকাশের মধ্যে স্তন, আমাদের মুখে 
সেই ততন। এই স্তনে মুখ সংলগ্ন না থাকিলে বিশ্বাস পাই না, 
তগ্ডতি পাই না। মার স্তনে সুখ সংলগ্র রহিয়াছে, যখনই হৃদয় 
মরুভামর সমান ভয় সেহ ছৃঞ্ধ পান করি আর ভয় নাহই। মাকে 
ডাক, তাঠার স্তন দশন কর, অসহায়ত থাকিবে না। আমার মা 
নাই, আনায় দেখে এমন কেহ নাই, এরূপ ভূল কেন ভাবিতেছ ? 
জগজ্জননীর স্তন দেখ, শুনের গদ্ধ দেখ। মুখ শুকাইয়াছে, যাই 
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অমৃতের জন্য কাদিবে, শিশুব্র তৃষ্ণা কণ্ঠ শুকায়াছে বলিয়! মাতা 
নিজে আসিয়া! তোমার রক্ষা করিবেন, তুপ্ধ পান করাইবেন। তখনই 
তুমি তাহার ক্রোড়ে স্থান পাইবে। স্থান পারা তাহার দছু্ধের 
আশ্রয়ে চিরদিনের জন্ত তোমার তৃষ্ণা শান্ত ভইবে। 

আমরা এই চাই যে আমরা ব্রন্গের কোমল প্রেষে বিশ্বাস করিব । 
আমরা কেবল শুক্ষ পিনা বলিয়া তাহাকে ডাকতে চাই না। 
ত্াশ্তাকে মা বলিয়া ডাকিব, মার কোমল ভাব চক্ষের সন্মুখে দেখিব, 
মা সন্তান বলিয়া আদর করিবেন। সকল ছেলে দৌঁড়িয়া তাহার 
নিকটে যাইবে, আর শ্িনি সকলকে আদরে বক্ষে ধারণ করিবেন, 
অমুতময় ক্রেডে আশ্রয় দিবেন। বাঙ্গধন্ম কি মুর পন্থ। দিন 
দিন কত সত্য আবিফার করিতেছে । আমাধিগের ঈশ্বর ফুরান 
নাই, আমাদিগর ঈশ্বর ফুরাইবাঁর নভেন। আরও তাহার সম্বন্ধে 
কথা বলিবার শুনিবার আছে । অন্তঃকরণ ধলিতেছে আগামী শত 
শত বধষেও তাহার প্রেমের কথ শেষ হইবে না। আগাদিগের মার 
এমন অমুৃতবর্ধী স্তন দেখিলে! তিনি ক্রমে আমাদিগের আরও 
নিকটবর্তী হইতেছেন। আর কেমন করিয়া তাহাকে ছাড়িব, 
কেমন করিয়া অপ্রেমিক তইয়া থাকিব? ভাই বন্ধুগণ! আত 
অপ্রেমিক হইও না। হাদয় শুষ্ক ভইলে ঘোর অপরাধ হইবে। 
আর এখন অপ্রেমিক থাকিতে পার না, আর এখন শুক্ষ ভাবে তাহার 
পুজা করিতে পার না। মা বলিয়! একবার ডাক, শুক্ষতা কঠোরতা 
চলিয়। যাইবে । সহত্র কাজ থাকিলেও মা বলিয়া ডাকিতে অবহেলা 
করিও না। মা শব্দ অতি কোমল । পৃথিবীতে ধানহার মা আছে 
তিনি ইহ! বুঝিতে পারেন, পৃথিবীতে যাহার মা নাই, তিনি আরও 


৬৮ আচাযোর উপদেশ 


দ্বিগুণ বুঝিতে পারেন। বিপদে পড়িলে যখন তাহার সেই ছুগ্ধপুর্ণ 
গুন ধরা বায় কি আহ্লাদ হয়! বুঝি এখন সেই স্তন দর্শন করিবার 
জন্য, ধারণ করিবার জন্যই চতুদ্দিকে এত গণ্ডগোল । আইস সকল 
ছাড়িয়া মাতার শুন দর্শন করিয়া যাহাতে ইঙহলোকে পরলোকে 
সদগতি হয় তাহাই করি। 


শ্লোকব্যাখ্যা । 
সোমবার, ২৫শে আষাঢ়, ১৮০০ শক 7) ৮ই জুলাই, ১৮৭৮ খৃষ্টাব । 


“বাগ্গদগদ। দ্রবতে যস্ত চিন্তং কুদতাভীক্ষং হসতি কচিচ্চ। 

বিলজ্জ উদগায়তি নুত্যতে চ মদ্তক্তিবুক্কো ভূবনং পুনাতি ॥৮ 
১১) ১৪, ২৩। শ্রীমপ্ভাগবত | 
ভক্ত যিনি তিনি রোদন, হাশ্ত, গান এবং নৃত্য এই চারিটা 
লক্ষণাক্রাস্ত হইয়া পৃথিবীকে পবিভ্র করেন। রোদন, হ্াস্ত, গান, 
নৃত্য এই চারিটী দ্বারা পৃথিবী পবিত্র হয়। পুণ্যের এমনই ক্ষমতা, 
তপ্তির এমনই শক্তি যে, যাহার হাদদয়ে এই শক্তির সঞ্চার হইয়াছে, 
মে কোন মতে পৃথিবীকে স্পর্শ করিলেই পৃথিবী পবিত্র হয় । জ্ঞান 
প্রচাপ্ দ্বারা লোকের মন শুদ্ধ হয়, দেশ দেশান্তর ধরন্মপ্রচার দ্বার! 
পৃথিবী উন্নত হয়; কিন্তু সে এক প্রকার প্রচার। ভক্তির প্রভাব 
সেরূপ নে । তক্তদ্বার বন্ধ করিয়া যদি কীাদেন, হাসেন, গান 
করেন, অথবা নৃত্য করেন, তাহাতেই পৃথিবী শুদ্ধ হয়। নির্জনে 
বসিয়া! যেখানে ভক্ত গান করিলেন, তাভার কোমল কণ্ঠনিংস্যত স্ুশ্বর 
সেখানকার বাধুকে শুদ্ধ করিল। গোপনে ভক্ত নৃত্য করিলেন, 


শ্লোকব্যাখ্যা । ৬৯ 


তাহার পদাঘাতে পৃথিবী পবিত্র হইল। দশ জনের কাছে গিয়! 
গোল করিলেই ষে পৃথিবী শুদ্ধ হয় তাহা নহে। নির্জনে বসিয়। 
যদি কাদা যায়, হাসা যায়, তাহা কি নিক্ষল হইতে পারে? গান 
কর, নাচ, রোদন কর, হাস, পৃথিবাকে দেখাইবার প্রয়োজন নাই। 
লোকে দেখিতে না পাইল তাহাতে ক্ষতি নাই, যে স্থানে বসিয়া - 
তোমর! ঈশ্বরের নামে উন্ম্ত হইয়া কাদদিবে, হাসিবে, গান করিবে, 
অথব। নাচিবে সেই স্থান শুদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিবে। 
ভক্তির রোদন, ভক্তির হানস্ত, ভক্তির গান অথবা ভক্তির নৃতা, 
ইহার এক এক বিন্দু লাগিলে পরথিবী পবিশ্র হয়। ইহার এক 
এক বিন্দু এক এক টুকৃরো ভীরা । যেমন হীরকের সঙ্গে পয়সার 
তুলনা হয় না, তেমনই এ সকল ভক্তির উচ্চ অঙ্গের সঙ্গে সামান্ত 
ধন্ম-জ্ঞানের উপমা হইতে পারে না। এক খিন্দু ভক্তির অশ্রর 
মূলা নাই। ভক্তির উন্মন্ততা যাহ। পুথিবীর উপহাসের বিষন্ন, 
তাহাই পৃথিবীকে শুদ্ধ করিবে । 





শল্লোকব্যাখ্য। । +% 
মঙ্গলবার, ২৬শে আষাঢ়, ১৮০০ শক 7) ৯ই জুলাই, ১৮৭৮ খুষ্টাব্স | 
“সর্বভূতেষু যঃ পশ্োেছুগবদ্া বমাত্মনঃ | 


ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥” 
১১) ২, ৪৩। 


“যিনি সমুদয় মনুষ্যের মধ্যে স্বীয় পরমেশ্বরকে এবং পরমাআাভে 
সমস্ত মনুষ্যকে দর্শন করেন, তিনি ভক্তগণের মধ্যে শ্রেঠ |, 


৭৩ আচারধোর উপদেশ 


ভক্তদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি তিনি সকল মনুষ্টের মধ্যে ঈশ্বরকে 
দেখেন। সকল মনুষ্য মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা পরিত্রাণের একটা 
প্রধান উপায়। মনুষ্যকে দেখিলে কত সময় কত প্রকার কুভাবের 
উদয় হয়। ইহার এক মাত্র ওধ্ধ মাচ্ুষের মধ্য ছশ্বরকে দেখা । 
শক্রকে দেখিলে রাগ হয়, [কিন্ত সেহ শক্রর ভিওপেও ঈশ্বর আছেন 
ইহ! জানিলে প্রাণ শুদ্ধ হয় এবং কোন প্রকার দ্রপ্্রবৃত্তি উত্তেজিত 
হয় নাঁ। ন্বীয পরমেখর, অর্থাৎ আমারই ঈশ্বর সেহ শত্রপ ভিতরে ও 
খেল! করিতেছেন, ইহা দেখিতে পালে আর শত্রর প্রতি শক্রভাৰ 
থাকে না। আমারই ঈশ্বর মকণ নর পারার মধ্যে রঠি্য়ছেন এই 
ভাবটা সর্ধদ1 মনের মধ্যে জাগ্রত থাকিলে কোনও পাপের ভয় থাকে 
না। অতান্ত পতিত বার্তিও ঈশ্বরের আবাসস্কান, অত্যন্ত কলঙ্কিত 
শরীরও ঈশ্বরের মন্দিপ, বিশ্বাস-চক্ষে হহা দেখিলে আর কেহ মনুষ্ের 
প্রতি মত্যাচার কারতে পারে না। মভাপাপীপ ভিতগেও ঈশ্বর 
বাস করিতেছেন, সকল নর নাপীর সঙ্গেই ঈশ্বরের নিগুঢ় অথগ্ড 
প্রাণের যোগ, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্রহিয়াছে, তবে অন্ত লোকে পাপ করিয়াছে 
বলিক্সা পাপকে ত্বণা না করিয়া কেন তাহাদিগকে ঘ্বুণা করিব? 
তাহাদিগের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিলে মনে পবিত্রতার উদয় হইবে। 
অত্যন্ত অধাম্মিকের মধ্যেও শ্শ্বর আছেন, অতএব অধন্থ ও 
অধান্মিককে স্বতন্ত্র করিয়া অধান্মিকের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়। 
শুদ্ধতা সঞ্চম করিতে হইবে । এইরূপে সকলের মধ্যে ঈশ্বরকে 
দেখিলে আমাদের দৃষ্টি পবিভ্র হইবে, এবং আমরা ধন্ত হইব । 





ছুর্গতিহারণী। ৭১ 
০ শি াঁিশিশিিশাশী 


চুর্গতিহারিণী। 
ববিবার, ১৪ই আশ্বিন, ১৮০* শক ) ২৯শে সেপ্টেখর, ১৮৭৮ হুট । 


শরতকালে বঙ্গদেশ হুগ্গোৎমবে গ্রানত্ত হন । শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির 
সভিত, এই সময়ে হিন্দুগণ ভুগাপুজা করেন । ব্রাহ্ম নয়ন উন্মীলন 
করিয়া দেখিলেন, মঙ্তোৎসবই বটে । চারিদিকে বালক, যুবা, বৃদ্ধ, 
নারী সকলেই উৎসবের মন্তভায় উন্মণ্ড । হিন্দর্দগের এন শ্রেষ্ঠতম 
উত্সব দর্শনে ব্রাঙ্গের চিত্ত উত্তেজিগ হহল। তিনি এই উৎসবের 
অসাগাংশ পরিতাগ করিয়া সারাংশ গ্রহণ করিলেন। তুষ পরিত্যাগ 
কারয়া শশ্য গ্রহণ করিলেন। ত্রার্দের দয় হন্দু হদয়। হিন্দুধিগের 
উত্সব হইতে তাহার সদয় ভাল অংশ গ্রশ্ণ করিল। তিনি তাহার 
হাদয়কে ভিন্ঞাসা করিলেন, “এই উত্সবের সময় তুমিও কি হিন্দুর্দগের 
হ্যায় ভক্তিতে প্রমত্ত হইতে পার ?* হাদয় ভহতে তিনি সায় পাইলেন, 
বিবেকী ধীর ব্রাহ্ম এহ শারদীয় উৎসব অবহেলা করিতে পারিলেন 
না। [তনি দেখিলেন যথার্থ ভ ঢুগাঁতহাবিণীগ পুজা সব্বাপেক্ষা শেষ । 
তিন খলিলেন যাশার পুজা করিলে সকল দ্রর্গাত দূর হয়, আমি 
ব্রাহ্ম আম কেন তাহার পুজা না করিব? ব্রাঙ্ধ আরও দেখিলেন, 
দুর্গতিহা(রিণার পুজা কারুলে যে কেবল দ্গাত দূর হয় তাহা নহে? 
কিন বখন ভক্তের ঈদয়ে ছুগতিহারিণী প্রকাশিত হন, তিনি তাহার 
সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গণেশ, কার্তিক 'প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া 
আসেন। ব্রহ্ধ তাহার সমুদর শ্বরূপগুঁল লইয়। সাধকের হুদয়ে 
অবতীর্ণ হন। পাপ ছি হইতে পরিল্রাণ দিতে ধিনি আসেন, 
তিনি সম্পদ বিদ্যা) কলাণ এবং শ্রী সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হন। 


৯৮২ আচাঁঞ্োর উপদেশ 


ঈশ্বর কি শক্তি সম্পদ-বিঠীন হহয়! অথব1! অজ্ঞান অকল্যাণ লইয়। 
আসিতে পারেন? 

লক্ষ্মী ঈশ্বরের সম্পদ, ষে সম্পদ লাভ করিলে সকল ধনকে 
তুচ্ছ করা যায়, যে ধনের দ্বারা মন গ্রমন্ন হয় অর্থাৎ আত্মার মধ 
ঘথার্থ সন্তোষ, প্রসন্রতা লাভ করা নায়, ঈশ্বর সেই ধন, সেই 
লক্ষমীকে লইয়া ভক্তঙগদয়ে প্রকাশিত হন। পতিতবাবন যখন 
পতিতকে উদ্ধার করিতে আমেন, তখন তার এক হস্তে ধন 
এব অন্ত তস্তে বিদ্যা লইয়া উপস্থিত ভন। যিনি সকল জ্ঞানের 
আকর সেই যথার্থ বিগ্ধ। সতা সরশ্বতীকে সঙ্গে লইয়া, ঈশ্বর জ্ঞানের 
জোতি বিকাশ করিতে করিতে সাধকের ঘরে আসেন। এইরূপে 
যখন ব্রঙ্দগ সাধকের ঘর সম্পদ 'এখং বিদ্যা উভয়ই প্রকাশ করেন, 
তথন তাঙার ষথার্থ কল্যাণ হইতে লাগল এবং কলাণের সঙ্গে 
সঙ্গে শ্রীদ্ধি হতে লাগিল । যেমন দর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরশ্বতী এবং 
গণেশ, কাতিক, ভেমনভ নিরাকার দগাগারিণীর এক দিকে সম্পদ 
এবং সৌন্দর্য, অগ্ঠ দিকে বিদ্তা এবং কলাণ। নিরাকার ব্রহ্ম- 
সহবাসে ভক্ত যে কেবল শক্তি, জ্ঞান, প্রেম এবং কলাণ লাভ 
করেন তাহা নহে ; কিন্ত ভাহার হৃদয় শীদ্বহ শ্রীপম্পঙ্গ হইয়া উঠে। 
সেহরূপ হগত্হারিণা হয়ে প্রুকাশিত হইলে যেমন সকল ছুঃথ, 
ত্গাত এবং অজ্ঞান অন্ধকার দুর হয়, তেমনই তাভার সঙ্গে সঙ্গে 
স্গথ শান্ত এবং সোন্দমযোর সমাগম তয়। কল্যাণদাতা সুন্দর 
ঠাকুর ভক্তের জয়ে বিরাজিত, সুতরাং ভক্ত যাহা করেন 
তাহা হহতে কল্যাণ এবং সৌন্দধ্য প্রতিভাত শহয়। যিনি যথার্থ 
সৌন্দধ্য, বাহাকে দেখিলে প্রেমের সঞ্চার হয়, মন তাহারই পুজ। 


ছুর্গতিহারিণী । ৭৩ 
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করিতে চায়, কোন ভয়ানক দৈতোর পুজা করিতে কাহারও কুচি 
হয় না। 

ছর্গার আজ্ঞাধীন সিংহ অনস্থরফে বিদীর্ণ করিতেছে, সেইরূপ 
যখন যথার্থ দর্গতিনাশিনী মনুষ্বের ননে আপনার নবীন স্বর্গীয় 
লৌন্দ্যয প্রকাশিত করেন, তপন তাহার অভ্ুল প্রভাব এবং 
অসীম শর্ত ও তেজ মনেপ সমস্ত আন্মরিক ভাব দলন করে। 
বস্ততঃ তখনই দ্ুর্গতিহারিণীর প্রকৃত পুজা ভয় যখন অসুর বদ 
ভয়। সমস্ত দেশ যে উৎসবে মত্ত হইয়াছে ইহার ভিতরে 
অবশ্তই গভীর উৎসব আছে, ব্রাঙ্গগণ, তোমরা তাভা জদয়ক্গম 
কর। বাহক মুত্তি পরিত্যাগ করিয়া! ভিতরের ভাব দশন কর। 
মিথার মধ্যে সতা আবিক্ষার কর। মিথাকে বিববং পরিতাগ 
কবির! সতোর সৌন্দয্ো মুগ্ধ হও । অসত্য ত্যাগ করিয়৷ সত্য গ্রুভণ 
করিবার এই সময়। হিন্দুদিগের এই উৎসবে একাদারে পাঁচটা 
তাৰ লাভ করিবে । সম্পদ, বিস্তা, কল্যাণ, শ্রী এবং পরিত্রাণ । 
যে পুজাতে কেবল সৌন্দর্ধা দেখিয়া মন প্রেমিক এবং শ্রীসম্পন্ন ভইল, 
তাহ] পুর্ণ পুজা নহে। যে পুজাতে বণ, জ্ঞান, প্রেন, সৌন্দধা এ 
সমুদয় লাভ করা যায় এবং তাহার সঙ্্ে সঙ্গে কুবাসনা হুম্মৃতিরূপ 
অস্থুর বধ হয়, সেই পুজাই পাপীর প্রার্থনীর । অতএব ব্রন্ধগণ, 
যিনি ছুম্মতি দূর করেন, সেই হর্গতিহারিণীকে এই সময়ে ডাক। 
ছুর্গীতিনাণন ঈশ্বরের পুজা! কর। হিন্দুদিগের এই সাম্বৎংসরিক 
উৎসবের সময় নান! প্রকার অসাধু ভাব প্রকাশ পাইবে বটে, কিন্তু 
আবার অনেকের মনে সংসার এবং ধম্মসম্পর্কে নানাবিধ সাধু ভাব 
সকলও সঞ্চারিত হইবে । এস, আনরাও সেই সকল সাধু ভ্ঞাব লইয়। 


৩ 


৭৮ আচাধের উপদেশ 


সেই ছুর্মতিহারিণা জননীর পারপদ্ম পৃঙ্গা করি। নিরাকার হৃদয়- 
সিংহাসনে নিরাকার দেবতাকে বসাইব। লক্ষ্মীর ভাব, সরম্বতীর 
ভাব, গণেশের ভাব, কান্তিকের ভাব, সকলই গ্রহণ করিব। ভারতবর্ষে 
অচিরেই সেই শ্ুভদিন আসুক, যখন মুক্তি পুজা চলিয়া! গিয়া নিরাকার 
স্থন্দর ব্রহ্গপুর্জা হইবে । সেই নিরাকার জননার প্রজা করিয়া এস প্রিয় 
দেশকে পাপ, পৌগ্ডাঁপকতা হইতে উদ্ধার করি । ঈশ্বর আমাদিগকে 
তাহার নিরাকার সৌন্দনা সম্ভোগ করিতে অধিকার দিন! 


হুর্গতিহারিণার বিসর্জন নাই) 

ববিবার, ২১শে আশ্বিন, ১৮০০ শক; ৬ই অক্টোবর, ১৮৭৮ খুষ্টান্দ । 

গত কলা ভ্ুগা "প্রতিমার বিসর্জন হইল, বঙ্গদেশ আবার যেন 
মান ভহল? কিন্তু ছুগতিজারিণীন বসক্ন হয় না, ব্রহ্ধদেশও মান 
ভয় না। বদি বনু যত করিয়া মুদি গঠন করিলাম, নানাপ্রকার 
সৌন্দর্য্য দ্বারা সেই মুদ্তিকে বিভূষিভ করিলান, এবং আদর করিয়া 
সেই মুগ্তির পুজা আরম্ত কাঁরলাম শঅবে বিসর্জন করি কেন? 
যদ লক্াকে আনিয়া ঘরে বসাইলাম তবে শ্াহাকে আবার গঙ্গাঙজজলে 
নিক্ষেগ কারব কেন? ভয়ঙ্কর দশমী ব্গরাঙ্গে প্রবেশ করিতে 
পাবে না। ত্রাঙ্গদিগের এহ পরম সৌভাগা । ব্রার হইয়া সপ্গুশী, 
অষ্টমী নবী পুজা! করিব; কিন্তু দশমী পরিত্যাগ করিব । বাহাকে 
কত ভালবাসিলান, কত ভাক্ত প্রেম উপহার দিলাম, সেই আদরের 
সন্দর মুত্তিকে কি জলে ফেলিয়া দিব? জলে বিলীন হইবে সেই 
সোণান প্রতিমা? সত্ধম্ম, তুমি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে 


দুর্গতিহারিণীর বিসর্জন নাঁই। ৭৫ 


বাচাও। এতদিনের উত্সবের পর আবার যেন ভ্ুঃখের জলে ভাসিতে 
না তয়। যোগ হইল কি বিষ্োগের জগ্চ ? এমন প্রেম ভাঁক্তর যোগের 
পর কি এই বিচ্ছেদ সহ ভয়? ঈশ্বর কি কেবল তিন দিনের জন্য 
ভক্তের ঘরে আসিবেন? যদি ব্রহ্ধ দয়া করিয়া আমাদিগের দেশে 
আদিলেন তবে চতুর্থ দিনে যেন তাহার পুঙ্জা নিঃশেষিত না হয়। 
যদি পৃথিবীতে চির-নধমী াকে, তবে আমরা ছুগতিহাব্রি্ীর পুজা 
করিব। যদি উত্সবের পর আবার শোক আসে, শুভদিনের পর 
আবার কালরজনী আসে, বে অল্পক্ষণের জন্ত রহ্গপুজা করিয়া কি 
হইবে? কিন্কু ধন্ত দয়াময় যে, ভিনি এমন নিয়ম করেন নাই? 
তাহার এই নিদ্ধম যে, যতই আমর। প্রেম ভক্তি উপশ্াারে তাহার 
পুজা করিব, ততষ্ট তিনি আমাদিগের নিকটবত্তী ৬ইয়া চিরকাল 
আমাদিগের সঙ্গে থাকিবেন। 

যথার্থ দর্গতিহারিণীর পুজাতে বিচ্ছেদ, বিসঙ্জন না) যথার্থ 
ছুর্গতিবিনাশন ঈশ্বর, যতদিন ভক্তের ছুর্গতি হরণ করিতে না 
পারেন, ততদিন তাহার সঙ্গে থাকিবেন। হিন দিনের পুজ্াাতে 
অন্তর বধ হয় না। মন্ুষ্/-হৃদয়ের ন্সুরকে ঈশ্বরের পরাক্রমরূপ 
জীবন্ত ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ পরাস্ত করিতে পারে ন। কবে 
সেই যথার্থ হুর্গতিহারিী সিংভবাহিনী ভইয়া আমাদিগের ঘরে 
আসিবেন ? কবে জননী পুণোর ঘি, প্লেনের সিতত লইয়া আসিয়া 
আমাদিগের মনের অনুর বধ করিধেন? যতদিন না অনুর বধ 
হয়, ততদ্দিন ত যথার্থ ঈশ্বরের পুজা] হইল না। ঈশ্বর ষে মনকে 
অধিকার করিয়াছেন । তাহা বুঝব কিরূপে ? ফল দ্বারা । অস্ুর 
সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইল, তবে ত বুঝিব যে অগ্রনাশিনী জননীক্প পুজা 


৭৬ আচাধ্যের উপদেশ । 


হইল। মনের সকল ছুর্গতি চলিয়া যাইবে, তবে ত জানিব যে 
যথার্থ হর্গতিহারিণী অন্তরে আসিয়। বসিয়াছেন। যদি সত্যই যথার্থ 
ছুর্গতিনাশন ঈশ্বর দয়া করিয়া বঙ্গদেশনিবাপীদিগের মনের মধ্যে 
আসিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি তাহার অব্যর্থ তীক্ষু অস্ত্র 
সকলের দ্বারা আমাদিগের আম্মরিক বুন্তি সকল ছেধন করিবেন । 
সমুদয় অন্ুর তিনি বিনাশ করিবেন। যতই তিনি আমাদিগের 
অন্তরের অনুর সকল নিপাত করিবেন, ততই আমরা “ব্রন্মের জয়” 
প্ব্রন্দের জয়” বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিব, তখন কি আমরা দশমীর 
বিজয়! ভাবিতে পারিব? সে সময় কি আমর ব্রহ্গকে বিদায় করিষ। 
দিতে ইচ্ছা করিতে পারিব? চিরকাল ছুর্গতিনাশন ব্রহ্গকে আমর 
বক্ষের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিব । 

তিনি হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধ থাকিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী, 
সরন্বতী, গণেশ, কান্তিক, সকলকেই হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করিয়। 
রাখিতে পারিব। তাহার সঙ্গে থাকিলে লক্ষ্মীশ্রী অর্থাৎ সকল 
সম্পদ লাভ হয়, এবং শুদ্ধ সম্পদ লাভ করা যায় তাহা নহে; 
কিন্ত বিদ্যা, কল্যাণ, সৌন্দর্য, পুণা, তেজ সকলই লাভ হয়। 
তাহার সঙ্গে থাকিলে, সেই সম্পদ পাওয় যায় যাহাতে সংসারের 
সকল সম্পদ তুচ্ছ বোধ হয়, এবং সেই বিগ্তা লাভ হয় যাহ! দ্বারা 
বিনয় বুদ্ধি হয়। যিনি সমুদয় গুণের আকর ব্রহ্গকে হৃদয়ের মধ্যে 
নিত্য ধারণ করেন, তিনি বিজয়া স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করেন না। 
যথার্থ ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর তাহার সমুদয় স্বরূপ সকল লইয়া নিয়ত 
প্রকাশিত হন। ভক্তের হৃদয়ে কত প্রেমের তরঙ্গ, কত নুতন 
নূতন ভাবের প্রসঙ্গ কে তাহা জানিবে? হুগতিহারিণীর সাধক 
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কত সুখে সুখী! যতই সাধক গভীরতর ভক্তির সহিত তাহাকে 
মা বলিয়া ডাকেন, এবং তাহার চরণ জড়াইয়া ধরেন, ততই আর 
তাহার লক্ষমীশ্রী, বিদ্যা, কল্যাণ, সৌন্দর্য সকলই বুদ্ধি হয়, এবং 
তাহার আন্তরিক অস্থর নঈ হয়। বাহ্যিক পূজায় পৌন্তলিকেরা 
নিজীব দুর্গার নিকট কয়েকটা পশু বলিদান করিয়াই ক্ষান্ত হয়; 
কিন্তু অন্তরের অন্তরে যিনি যথার্গ দ্রগ্নতিহারিণীর পুজা করেন তাহার 
বলিদান শেষ হয় না। ছুগতিষাগিণী ক্রমাগতই তাহার সাধকের 
সমুদর শত্রু বিনাশ করিতে থাকেন । 

এইরূপে সাধক যতই শক্রদিগের তস্ত হইতে মুক্ত হন ততই 
তিনি তাহার দেবতার প্রেমমুখে নূতন নূতন সৌন্দর্যা দর্শন 
করেন। যদি তীশঙ্কার দেবতা কাচ মলিন ভাব ধারণ করিতেন, 
তবে ব্রন্ষসাধক সেই কল্িত দেবতাকে বিদায় করিয়া দিতেন। 
কিন্তু যথার্থ ব্রাহ্ম ব্রহ্ধকে বিদায় করিয়া দিতে পারেন না, 
কেন না যতই তিনি ব্রঙ্গের মুখের পানে তাকান, ততই তাহার 
মধ্যে তিনি নব নব সৌন্দধ্য দেখিতে পাঁন, এবং তাহার আনন্দ 
বাড়িতে থাকে । তিনি দেখিতে পান জীবনের এক এক বৎসর, 
এক এক যুগ চলিয়া যাইতেছে, আর তাহার দেবতার প্রেমমুখ 
আরও উজ্জ্রলতর এবং সুন্দরতর হইয়া তাহার নিকট অধিকতর 
মনোহর এবং প্রিক্নতর হইতেছে । এবং তাহার প্রেম ভক্তি, উন্নতি 
হইতে উচ্চতর উন্নতি লাভ করিতেছে । বঙ্গদেশে হুর্া পুজা শেষ 
হইল বলিয়া কি ব্রহ্মদেশের ছুর্গতিহারিণীর উৎসব শেষ হইবে? 
বাহক অসার ভাব শীদ্ই নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু ভিতরের সার ভাৰ 
ক্রমশঃ উজ্জবলতর হয়। ভারতবর্ষে যতদিন পর্যস্ত না যথার্থ হুর্গতি- 
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হারিণীর পুজা প্রচলিত হইবে ৬তদিন পুরাণ বুথা। দশভুজার অর্থ 
কি? অন্তর বিনাশ করিয়। ঈশ্বর পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য 
তাহার অসীম পরাক্রম অথবা অনন্ত বাহুবল প্রয়োগ করিতেছেন, 
ইহা! দেপাইবার জন) এই পুরাণের সৃষ্টি । 

ব্রাহ্মগণ, এই উৎসব হইতে তোমরা ঈশ্বরের ছুর্গতিহারিণী 
শক্তির পূজা করিতে শিক্ষা কর। যে পুঙ্া দশমীর বিজয়াতে 
শেষ, তাহা তোমরা পরিতাগ কর । তোমরা তিন ধিনের জন্ত 
ব্রহ্মকে ঘরে আনিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পার না। নিতা ব্রহ্মপূজা 
করিব এই আমাদের আশা । মন্ুুষ্টের ভ্ন্তরচিত পুতুল বঙ্গ- 
দেশের প্রেম ভক্তি উদ্রিন্ত করিল; কিন্তুতিন দিনের পুজার পর 
আবার তাহা গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হইল । আর এক দিকে প্রাণের 
পুতুল, যথার্থ প্রেমের বর্ণে রঞ্জিত, পরম শ্রন্দর এবং মনোহর, কার 
সাধ্য তাহাকে বিনাশ করে। তাহাকে কিরূপে বিদায় দিবে? 
অনন্তকাল তাহার পুজা করিতে হইবে । ঈশ্বর এই ভারতবর্ষে দিন 
দিন তাহার জীবন্ত পুজা বিস্তার করুন! যেন সকলেই দেখিতে 
পায় যে, যথার্থ দুর্গতিহারিণী ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, তিনি অন্থর 
বধ করিয়া সকলকে বিদ্যা, সম্পদ এবং কল্যাণ ও সৌন্দর্য বিতরণ 
করিত্েছেন। ব্রাহ্ম অন্ধ, এখনও সেই ভুর্গতিহাপিণীর সুন্তি দেখিতে 
পায় নাই। কোথায় সেই মুত্তি? এমন স্থান কি আছে যেখানে 
দুর্গতিনাশন ঈশ্বর লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গণেশ, কান্তিককে সঙ্গে 
লইয়া বাস করিতেছেন? আছে, সেই মূর্তিকে কুমারটুলী হইতে 
কিনিক। আানিতে হজ্জ না, কিন্ত আমার্দিগের ভিতরের স্বভাব হইতে 
উদ্ভূত হয়। বাহিরে সেমন সকলে সাকার মুত্তির উৎসবে মন্ত হইয়া 
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রহিয়াছে, ভিতরেও তেমনই জীবন্ত ঈশ্বরকে লাভ করিয়া ভঞ্ত 
যথার্থ উৎসবের আনন্দে প্রমন্ত ভন, ভিঠরে সেই হন্দর নিরাকার 
মুক্তি দোথয়া ভাক্কের সমুদয় কোমল ভাব প্রস্মুটিত হয়। ভক্তের চক্ষু 
বাহিরের অসার পুতুণ পারত্যাগ ক'রয়া ভিতরের প্রাণের পুভুলকে 
দর্শন করে। এস অসার বস্ত ছাড়িয়া মনের মধ্যে নিত প্রকৃত 
গগীাতগারণীর পুজা করি । এ্দপুজার শেষ নাহ । এখানে দশমী 
নাভ । ব্রন্মকে [বসজ্জন দিতে পা না, একবার যিনি আনাধিগের 
ঘরে মা।বয়াছেন, চিরকাল তিনি সেখানে থাকিবেন। যে পুজা 
ফুরাহণ তাভা মুন্তিপুজা ১ কিন্ত নিরাকার যণার্থ ছুগাতিহারিণীর পুজার 
শেখ নাহ, গেহ পুজা ক্রমাগঠ অনগ্তকাল চলিবে । ইখরের মনোহর 
প্রেমমুখের প্রতি প্রকৃত ব্রাঙ্গোর প্রাম ভক্তি দিন দিন বাড়িবে। 
ধগ্ত হাহাপা বাহাপা হৃধয়ের মধ্য নিশা সেই শ্রেমমন্ী ছর্গতিহাগিণীর 
পুজা করেন। 
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প্রাঙঃকাল, শুক্রবার, ২৬শে আগ্রিন, ১৮০০ শক) 
| ১১ই আক্টাবর, ১৮৭৮ খুষ্টান্দ | 
গ্রীষ্মের পর শরৎ, উত্তাপের পর জল বধণ, যন্ত্রণার পর সুখ, 
পাপ সন্তাপের পর আত্মপ্রপাদ এবং শান্তি । ভয়ানক গ্রীষ্মের উত্তাপ 
পৃথিবীর ভূমিকে জঙ্জিত করিল, নদী, সরোবর, বুক্ষ, পল্লব প্রভৃতি 
সকলই শুষ্ক হইণ, স্থধোর প্রথর উগ্াপে পৃথিবা রুসশূন্ত হইল। 
যতই গ্রীষ্মের প্রভাব হুদ্ধি হইতে লাগিল, ততই দগ্ধ পৃথিবী 
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শুষ্ক হইয়া আরও জলের জন্ত কাতর হইল। দীপ্তশিরার 
অভিষেকের প্রয়োজন হহল। আকাশের মেঘ বথার্থ ব্ধুর কাধ্য 
কর্সিল। আকাশে অপধ্যাপ্ত জল সঞ্চিত ছিল, পৃথিবীর দুঃসময় 
দেখিয়া আকাশ সহস্ধারে সেই বারি বণ করিতে লাগিল। 
দিবসযামিনা ক্রমাগত জল বষণ ইইতে লাগিল, পুথিবার আর আনন্দের 
সামা নাই । ছুঃখের আলয় মক্ুভূমি সকল উ্বরা হইল। প্রচুর 
শন্ত উৎপাদন করিয়া সে সমস্ত সহান্ত ভাব ধারণ করিল । ঈশ্বরের 
আশ্চধ্য কল! এক দিকে যেমন উওাপ বুদ্ধি হহল, অন্ত দিকে 
তেমনই জগ বর্ষণ হতে লাগিল। উত্তাপের পর বারি বর্ষণ, 
হ্ুঃখের পর মুখের অভ্াদয়, ভোতিক জগৎ এবং ধন্মজগতে মঙ্গলময় 
ঈশ্বরের এহ নিয়ম দেখিতেছি। শুঞ্ষকণ্ঠ না হহুলে বারি বর্ষণ হয় 
না। মেঘ বারি বর্ষণ করিয়া উত্তপ্ত মনিকে পাতল করে, সেইরূপ 
স্বর্গের সুখ শান্তি, পাপ তাপে দগ্ধ দ্ুঃথাকে সুশীতল করে। 

শরৎ ০কেবল বার খষণ করে তাঠা নহে) কিন্ত ইন্তা আবার 
এন্ড উৎপাদন কৰরে। পুথিবী সমস্ত বৎসপ শস্ত প্রতীক্ষা করিয়া 
থাকে । জল বদিনা হয়, ধান্ত হয় না। এহজগ সমস্ত পৃথিবীর 
লোক আকাশের দিকে তাকাইয়৷ থাকে, আকাশে একথানি মেঘ 
দেখা দিল, আর ক্ষক্সমাজে কত আনন্দ! মেঘের মুল্য লক্ষ 
টাকা । আসল চাতক-_দ্ুঃখী পৃথিবা। উত্তপ্ত পাথবী আকাশের 
জলের প্রত্যাশায় সঙ্িয়াছে । পুক্চরিণা, সরোবর অথবা নদী দ্বারা 
পৃথবার সেহ আশা পুর্ণ ভ্য় না। কেবল আকাশের সুপ্রস্গতার 
উপরেই পৃথিবীর নিভগ । কখন্‌ বৃষ্টি হহবে, কখন্‌ বৃষ্টি হবে, 
পৃথিবী কেবণ হুহা প্রতীক্ষা করিয়া রঙিয়াছে। একবার বৃষ্টি হুইল, 
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আর সকলেই আনন্দের সহিত বলিল, স্বর্গ হইতে লক্ষ টাকা আজ 
পৃথিবীতে পড়িল। আকাশ হইতে রাশি রাশি টাকা পড়িল, এই 
ঘলিয়৷ বালক, বুদ্ধ, যুব সকলেই আনন্দে নৃতা করিতে লাগিল । 
প্রচুর ধনে পৃথিবী ধনী হইল। বখন আকাশ একবার উদারতা 
প্রকাশ করিল, সেই উদারতার শীস্র শেষ ভইল না। ক্রমাগত বৃষ্টি 
হইতে লাগিল। এখন আর পুথিবীতে জলের অভাব নাই। জল 
পাইয়া মরুভূমি নকল উর্বরা হইল এবং তাহাতে প্রচুর ধান্ত সকল 
উৎপন্ন হইল । ধান্তের মধো লক্ষ্মীর সমাগম হয়, এইজন্তই এই 
সময় লক্গমী পুজার নিমিত্ত স্থির হইয়াছে । আকাশ হইতে লক্্মী 
জল হইয়া নামিলেন, পৃথিবী হইতে আবার তিনি ধান্ত, শশ্ত এবং 
ফল মূল হইয়া উঠিলেন। 

শরৎকালে পরথিবী যে এমন আশ্চর্য শ্রী ধারণ করে, লক্ষ্মীর 
আবিঙাবই তাহার কারণ। পৃথিবীর এই উতপাদিকা শক্তি 
কোথা হইতে আসিল? এই যে সকল স্থান মরুভূমি হইয়াছিল, 
যেখানে বিষাদের হাহাকার শব্দ উঠিতেছিল, আজ সে সকল 
কিরূপে শশ্পুর্ণ সুশোভিত ক্ষেত্র হইল? যে মাঠ দেখিলে 
কিছুকাল পুর্বে বিষাদ হইত, আজ তাহা প্রচুর ধান্ত প্রসব 
করিয়া আপনই হাসিতেছে, গৃস্থকে ভাসাইতেছে এবং দর্শকের 
নয়নরঞরন করিতেছে । শরতৎকালে দেখিতেছি প্রকৃতির মধ্যে লক্গ্মী 
পুজার সমারোহ । এই খতুতে বিশেষর্ূপে পৃথিবীতে লক্ষীশ্রী 
প্রকাশিত । মাঠ যেমন সম্পদ, এশবর্ধয শ্রীতে পরিপুর্ণ হইর়! হাসিল, 
আমাদিগের প্রাণও তেমনই হাসিল। লক্ষমার মমাগমে পৃথিবী হাসিল। 
কবে জীবনের লঙ্গমী সুখ, শাস্তি এবং সস্তোষকে সঙ্গে লইয়া এই 
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লক্ষমীছাড়া হৃদয়ে আমিবেন? পৃথিবীর ধন, মান, সুখ ও সম্পদে 
বুঝিলাম এই হৃদয় আর স্ুথী হইবে না। এখন এই তপ্তগদয়ে 
শ্বর্গ হইতে যি প্রেমবারি বর্ষণ হয় তবেই রক্ষা । চিগাকাশে যদি 
ব্রহ্মরূপান্ধপ মেঘের সঞ্ধার হয়, তবেই এই অনুতপ্ু হৃদর বাচিবে। 
আশ্চশ্ায ঈশ্বরের করুণ! যিনি উত্তাপ প্রেরণ করেন, তিনিই 
প্রেমবারি বর্ষণ করেন। ব্রাঙ্গদিগের হদর "ঠার হইয়াছে দেখিয়া 
করুণাসিন্ধু ঈশ্বর, তাচাদিগের টিন্তাকাঁশকে মেঘে আচ্ছন্ন করিলেন, 
আজ কাল সকল স্থানে জলের বিস্তার হইবে, প্রেমবুষ্টি হইবে। 
সেই জলে সকলেব দুঃখ মোচন হইবে । কাহারও শুক্ধকণ্ঠ শীল 
হইবে, কাহারও শন কলন পু তবে, কাভারও পুক্ষরিণী স্ফীত 
হহবে। জননীর শ্নেত, ঈশ্বরের অপপাপু করুণা, প্রেমময়ের মুক্তি প্র 
বালা ধরাতলে মবহীণ শভইপে আর কি কাভার? ছুঃখ থাকে ? 
শুষ্ক ব্রাঙ্গগণ, ভোনরা কাতর পানে ঈশ্বরের কুপাবারি প্রার্থনা 
কর, তোমাদিগের উত্তাপ, শুঞ্ষতা সকগই চলিয়া বাহবে। 

যখন পাগী £নরুপায় হইয়া জগঞ্জননীকে ডাকে, জননী তাহাকে 
দেখা না দিয়া আর স্থির থাকিতে পারেন না! । পাপা কবষোড়ে বলিল 
হে জগতের জনশী, কুপা করিয়া! জীবনের লক্মীবূপে এই ছুঃখীর 
ঘরে এস। এহ প্রার্গনা করিতে করিতে, শাহার হৃদয়ে স্ব হইতে 
স্নেহখাণি বধিত হইতে লাগিল। আকাশ হইতে প্রেমবৃষ্টি হইতে 
লাগিল? ইন দেখিস পাপী পাগল-প্রায় ভইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। 
যে কুহীঞ্জলিপুটে মার নিকট কীদিতেছিল, সে এখন বাহু তুলিয়। 
আনন্দে নু্য করিতে লাগিল। দ্বর্গের স্নেহজলে তাহার প্রাণ পুর্ণ 
হইয়া! গেল। সেই জপ ক্রমাগত গাইতে লাগিল। এক হৃদয় 
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হইতে অন্ত হৃদয়ে চলিল, এক নগর হইতে অন্ত নগরে চলিল, এক 
দেশ হইতে অন্ত দেশে চলিল, এহইরূপে সমস্ত পাঁথবীকে প্লাবিত 
করিতে চলিল। সেই জলে কেবণ শুঘ্‌-কঠ জাবদিগের তুষ্তা নিবারণ 
হহল তাহা নহে ১ কিন্তু তাহাতে ভাহাদিগের ক্ষধা শান্তি করিবারও 
উপায় হইল। ন্বশপ সেই ক্লুপাবারি তাহাদগের মরুভূমি তুল্য 
কঠোর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, হৃধয় নিহিত শ্বগীয় বীজ সকল 
অস্কুরিত করিল । সে সমুদয় পরিবদ্ধিত হয়! আশ্চধ্য শোভ। ধারণ 
কারিপ। হরদয়ের মধ্যেই একটা মনোহর প্রেমের বাগান হইল, 
সেখানে শিত্য সুন্দর এবং সুগন্ধ পু্প সকল এবং স্থমধুর ও 
পুষ্টিকর ফণ সকল জান্সতে পাগিল। নিতা প্রেম-ফুল এবং তাঁঞ্জফল 
সকল ভোগ করিয়া শাহাপিগের জীবন খদ্দিত হহতে পাগিল। 
মনের (ভতরেহ আশ্চয্য শরতৎকালের শোভা প্রকাশিত হহল। নব 
নব ভাবের শোঙা, নব নব ফপের আমন্বাদন। নিজের 1৩ মধ্যেই 
কত শস্ত জন্মিল। 

তক্ত বলিল, আমি আর কত খাব? আমি খাব, আমার স্ত্রী 
পুত্র সকলকে খাওয়াইব, প্রতিবাসীদিগকে খাগয়াহব। এ সকল 
বলিতে বলিতে তাহার ভক্তি কঙজ্ঞতা আরও বাড়িতে লাগিল। 
তখন ভক্ত প্রসনন মনে দয়াময়ের গুণকীন্তন করিতে লাগিল। যে 
দিকে নেত্রপাত করেন, ভক্ত দেখেন চারাদকে কেবলই লক্ষমীশ্রা, 
কেবলই অতুল সম্পদ খ্রশ্বধ্য । হঃখের পর সখ, অন্থতাপের পর 
আত্মপ্রসাদ, উত্তাপের পর বুষ্ট, শারদীয় উত্সবের এহ শাস্ত্র, এই 
অর্থ। শারদীয় উত্সবের এই শোভা গগন এবং পৃথিবী উভয়কেই 
মনোহর করে। আহা, ঈশ্বরের কি আশ্চধ্য করুণা! [ক অসীম 
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জীববাৎসল্য ! তাহার কপাতে শরৎকালের প্রতিদিনে প্রকৃতির 
মধ্যে লক্মীপুজ! হইতেছে । জীববৎসল ঈশ্বর যখন দেখিলেন যে 
নর্যের প্রথর উত্তাপে পৃথিবীর বক্ষ ফাটিয়া যাইতেছে, তিনি আকাশের 
মেঘকে আজ্ঞ! দিলেন, মেঘ, তুমি বন্ধু ভাবে প্রথিবীর বক্ষে তোমার 
শীতল বারি বর্ষণ কর। মেঘ বারি বর্ণ করিয়! পথিবীকে কেবল 
স্ুশীতল করিল তাহ নহে ১ কিস্ত পৃথিবীর উর্বরতা অথব! উৎপাদিক! 
শৃক্তি সম্পাদন করিয়া! জীবদিগের প্রাণরক্ষার জন্ত রাশি রাশি শসা 
সমুৎপন্ধন করিল । ধন্মরাজোও এইরপে স্বর্গ ভইতে বারি বর্ষণ হয় । 
ভক্তবৎসল পরিব্রাতা, ছুর্মতিহারিণী জগন্মাতা যখন দেখিতে পান যে, 
মনুষ্য সকল পাপ তাপে অত্যন্ত জর্জরিত হইতেছে, তখন তিনি 
তাহার ছঃখঘী পুত্র এবং ছঃখিনী কন্তা্দিগকে উদ্ধার করিবার জন্ত 
স্বর্গ হইতে ক্পাবারি বণ করেন। পুথিবীর জলে পৃথিবী বাচিতে 
পারে না। মন্ুষ্যের অসার প্রেমবারি পান করিয়া মন্ুষ্ের পরিত্রাণ 
হয় না। ন্বর্গ সদয় না হইলে প্রথিবীর ছুঃথ দূর হয় না। কবে 
উত্তপ্ত ব্রাঙ্গলমাজের মস্তকে স্বর্গ হইতে কৃপাবারি বধষিত হইবে? 
কবে বথার্থ লক্ষ্মী শরীর সমাগমে প্রচুর ধন ধান্তে স্ুশোভিতা শারদীয়া 
পগরকৃতির সায় ব্রাহ্মসমাজও ভাস্য করিবেন? ঈশ্বর আশীব্দাদ করুন 


আমরা যেন হাদয়ের মধ্যে তাহার পাদপদ্মরূপ অক্ষয়-ধন-রুত্ব লাভ 
করিয়। চিরসুখী হই । 
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পুর্ণিমা, সায়ংকাল, শুক্রবার, ২৬শে আশ্বিন, ১৮০ শক ; 
১১ই অক্টোবর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ | 


প্রাতঃকালে শরৎসুর্য্য আমাদিগের শারদীয় উৎসবের সাক্ষী 
হইয়াছেন, সায়ংকালে শরচ্চন্ত্র আমাদিগের সায়ংকারপীন শারদীয় 
উৎসবের সাক্ষী ভইতেছেন। প্রাতঃকালে স্থলে উৎসব ভোগ 
করিয়াছি, সায়ংকালে জলে উত্সব ভোগ করিতেছি । এই ভাগীরথী 
বস্ছকালের প্রসিদ্ধ নদী । ইনি প্রাচীন হিমালয় 'হুইতে প্রবাভিত 
হইয়া, নানা দেশ প্রদক্ষিণ করিয়া চারিদিকে লক্ষ্মীত্রী বিস্তার করিতে 
করিতে আসিতেছেন। ইহার মধ্যে কত কোটা কোটা লোক 
অবগাহন করিয়া আপনাদিগকে শুদ্ধ মনে করিয়াছেন । কত পুরাতন 
কালের এই গঙ্গা । ইনি পুরাতন যোগী খষিদিগের প্রিয়তম নদী । 
ইস্টার উভয় পার্থ তাহারা কত কীর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার 
তটে বসিয়া কত ভক্ত ভক্তিতে গদগদ হইয়৷ ঈশ্বরের পুজা অচ্চনা 
করিয়াছেন! কত যোগী গন্তীর প্রশান্ত ভাবে বোগেশ্বরের ধ্যানে 
নিমগ্ন ছিলেন! কত সব্বত্যাগী বৈরাগী প্রকৃত বৈরাগ্য সাধন 
করিয়াছেন! এই ভাগীরঘথীকে দর্শন করিলে, সহজেই ধর্ম ভাবের 
উদ্দীপন হয় । ভাগীরথীর ছুই দিক আধ্যাত্মিক গৌরব এবং ভৌতিক 
কল্যাণে পরিপূর্ণ । এই ভাগীরথী ভারতের একটা প্রধান গৌরব। 
কত বৎসর যে এরূপ করিয়! ভাগীরথী চারিদিকে ভৌতিক একং 
অধ্যাত্মিক শ্রীবদ্ধন করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছেন, কেহ 
বলিতে পারে না । ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কীন্তি এই গঙ্জানদী। ইহার 
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ছুই কুল হইতে যে ঈশ্বরের নিকট কত স্তবস্ততি, কত আরাধনা 
প্রার্থনা উঠিয়াছে তাহার আর সংখ্য। নাই। ঈশ্বরের স্তব স্ততি 
করিবার জন্ঠ গঙ্গা এখনও আপনার বক্ষ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। 
ভারতের শ্রীবৃদদ্ধির কারণ এই গঙ্গা । 

শরত্কালে গঙ্গার আশ্চপ্য শোভা হহয়াছে। এ সময় গঙ্গার 
যেমন প্রাবপ্য এমন আর কথনও হুর না। শরৎকালে গঙ্গা 
পুর্ণাকৃতি লাভ করেন। গঙ্গা চিরকাণহ ভারতের কল্যাণদাগিনী) 
কিন্ত শরৎকালে বিশেষরূপে ইনি ভারতের গৌরব এবং শ্রীবৃদ্ধি 
করেন। যে গঙ্গা হইতে আমরা এত ডপকার লাভ করিতেছি, 
বাহ দ্বারা ভূমি উন্বরা হইতেছে, বাণিজ্যের বিস্তার হহতেছে, 
নানা প্রকারে দেশের লক্ষী বুদ্ধ হহতেছে, এমন গঙ্গার 
বক্ষে বসিয়া কি আমরা ঈশ্বরকে ডাকিব না? দেখ আজ 
গঙ্গার কি আশ্যধ্য শোভা হহয়াছে। খায়ুর [হিল্লোলের সঙ্গে 
সঙ্গে গঙ্গার হিলোল খেলা করিতেছে । তাহার উপরে পুণিমার 
শরচক্দ্রের জ্যোত্মা প্রতিফলিত হহতেছে। একে ত গঙ্গা আপনি 
মনোহর, তাহার উপরে আবার শরচ্চন্দ্রের সুধারশ্মি। কি আশ্চর্য্য 
শোভাই হইয়াছে । চন্দ্রের সৌনাধ্য, সুমন্দ সমীরণের শাতলতা, 
জলের নিপ্ধ গাভীব্য এ সমুদয় একভ্ হইয়া আজ প্রকৃতির প্রিয় 
মুখকে কেমন আশ্র্যরূপে সুন্দর করিয়াছে! এই কোজাগর 
রাষ্রিই যথার্থ লঙ্খমী পুজার সময় । এইজন্তই বুঝি শরৎকালে লক্ষ্মী 
পুজার [বাঁধ হুইয়াছে। বঙ্গদেশে কত সহ্শ্র সহশ্র লোক আজ 
হাদয়ের আগ্রহের সহিত লক্গী পুজা! করিতেছে । আমরাও আজ 
আশ! করিয়া এহ্‌ ভাগীরথীর বক্ষে সেই যথার্থ জীবনের লক্ষ্মী পুজা 
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করিতে আসিয়াছি। যে লক্ষমীর সমাগমে সমস্ত দেশের উল্লা 
হইয়াছে, সেই লক্ষী আমাদিগেরই ঈশ্বরের শক্তি। তাহারই 
বাৎসলা চারিদিকে লক্ষ্মীশ্রী বর্ধন করিতেছে । তাহারই আজ্ঞাতে 
গঙ্গা হিমালয় বিদীর্ণ করিয়া, শত শত ক্রোশ দূর হইতে কত অসংখ্য 
নর নারীর শবীর শীতল করিতে করিতে, কত দেশের শ্রীবুদ্ধি 
করিতে করিতে, পরিশেষে এই বর্থদেণে আসিয়া আমাদিগকে প্রচুর 
ধন ধান্ত এবং অশেষ প্রকার পৌন্দর্য দান করিতেছেন। 

ভিমালয়ের গঙ্গা আনাদের গঙ্গা হইলেন । পুরাতন যোগী খধি এবং 
ভক্তদিগের গঙ্গা আমাদের গঙ্গা ভইলেন। আজ প্রকৃতি আমাদিগকে 
তাহার সঙ্গে শারদীয় উৎসবে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করিতেছেন । 
ভাগীরথীর বক্ষে বসিয়া আজ প্রাচীন আধ্যপিগকে স্মরণ হইতেছে । 
আজ এই শরতকালের একটান!' বেগবতী ভাগীরথী এবং এ স্ুধাময় 
শরচ্চন্ত্র উভয়ে একত্র হইয়া ব্রাহ্গর্দীগকে এই বলিয়া অনুরোধ 
করিতেছেন ;--“ব্রাঙ্গগণ আজ তোমরা আনন্দ মনে আমাদের প্রভুর 
গুণ গান কর, আমর! এই দেশের বড় আদরের ধন, তোমাদিগের 
পৃর্বপুরুষগণ আমাদিগকে দেখিয়া তাহাদিগের ইষ্ট দেবতার পূজা অর্চনা 
করিতেন।” ঈশ্বরের এ চন্দ্র, আমাদিগের জননীর এ চন্দ্র, আজ 
কেমন সুধাময় জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন, গঙ্গার বক্ষ কেমন সুন্দর 
ভইয়াছে, আবার শরতকালের গঙ্গাতে সান করিয়া চন্্র আরও সুন্দর 
এবং মনোহর ভইয়াছেন। উভয়ে পরস্পবের সৌন্দধ্য বুদ্ধি করিতে- 
ছেন। ব্রাঙ্গগণ, এস এখন বাহিরের ব্রাজ্য পরিতাগ করিয়া 
ভিতরের রাজো প্রবেশ করি । যিনি এই নদী 'এবং এ চন্দ্রের অষ্ঠা, 
এস সকলে স্থির হইয়া তাহাকে স্মরণ করি, তাহার পূজা করি। 


৮৮, আচাধ্যের উপদৈশ 


প্রাচীন আর্য খবিদিগের ধ্যান ভক্তি আমাদিগকে অধিকার করুক! 
রক্ষী পূজার রাত্রিতে দয়াল চন্দ্র আমাদিগের হৃদয়ে তাহার সৌন্দর্য্য 
প্রকাশ করুন। তাহার আশীর্ববাদে আমাদিগের হৃদয়ে ভক্তিগঙ্গ। 
প্রবাহিত এবং আমাদিগের চিত্তাকাশে প্রেমচন্দ্রের উদয় হউক! 
ব্রহ্থাভক্তগণ, তোমাদিগের জদয়কে গন্সার হ্টায় ভক্তিরসে দ্রবময় কর 
এবং চিন্তকে শরচ্চন্দ্রের ভ্তাঁয় শ্রেমোতৎকফুল কর। আজ কেহই বিষগ্র 
থাকিও না। মধুময় প্ররুতি দান মুখকে তিরস্কার করিতেছে । 
বাহিরে গঙ্গা বেমন দ্রুতবেগে সাগরের দিকে চলিয়া যাইতেছে, 
তেমনই ভোনমাদিগের অগ্তরের ভক্তিন্দী প্রেমসিন্ধ ঈশ্বরের দিকে 
বহিয়া যাউক । বাহিরের চন্দ্র যেমন হাসিতেছে, তোমাদিগের প্রাণ 
মেইরূপ সাল ভাব ধারণ করুক । আজ পূণিমার রাত্রি, চন্দ্রমা 
হাসিতে ভাসিতে স্বর্ণের সহাস্ত ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন ;-- 
“ভারত, তুমি আর প্লান মুখে বসিয়া থ(কি ও না” 

ব্রা্মগণ, আর তোমবা জদয়কে নিজ্ঞীব রাখিও না। তোমাদিগের 
চিত্তাকাশে প্রেমচন্দ্রকে উদ্দিত হইতে দ্াও। মনের অন্ধকার চলিয়। 
যাউক। গঙ্গার জলগ্লাবনে উচ্চ ভূমি সকপও উব্বরা ভইয়াছে। তবে 
আনবা কেন আর মরুভূমি ভইয়া থাকি? ভিতরে ক্রমাগত ভক্তিগন্গার 
জলরাশি বৃদ্ধি পাইতে থাকুক এবং সেই জলরাশির উপরে ঈশ্বরের 
প্রেমমুখ প্রতিবিদ্বিত হউক । যেন এই সৌন্দধ্য দেখিতে দেখিতে 
আমরা ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন ভইয়া যাই । যখন ভিতরে এই সৌন্দর্ধ্য 
দেখিব, তখন আর অন্য দিকে নয়ন ফিরাইতে পারিব না। প্রিয় 
শ্রীতগণ, এই ন্বর্গীয় সৌন্দর্য ভোগ করিবার জগ্ত বাকুল হ'ও। 
পুণিমা-ভক্ত হও, নদী-ভক্ত হও । এই গঙ্গা-নদী হইতে অনেক উচ্চ 
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ভাব শিখিয়াছি, সেই উৎকট রোগের সময় ইহার শীতল জলে সুস্থ 
হইলাম । কয়েক দিন হার বঙ্গে বাস করিয়া মৃতুাষুখ হইতে 
রক্ষা পাইলাম, কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়া! একদিন মনে ইচ্ছা 
হইল, এমন বন্ধুর বক্ষে সবাগ্ধবে এঙ্গপুজা করিব। 

মাতঃ গঞ্জে, তোমাকে ভুলিব না, তোমার কাছে আমি গনী । ম| 
গঙ্গা, তুমি কথা ক না বটে, কিন্ত প্রেমিকের সর্ধে কথ! কও । তুমি 
প্রাচীন কালের ঘোগী, খষি, ভক্তদিগের আদরের সামগ্রী । তুমি 
আমাদের পেশের জননী হইয়া রহ্যাছ ! আমাদিগকে ভক্তিশ্ী দিবার 
জন্য তুমি হিমালয় হইতে এখানে অবতরণ করিয়াছ। ভারতে ঝোগা, 
বৈরাগী, ভক্ত সকল প্রস্তুত করিবার জঙ্ট তুমি চিরকাল প্রবাহিত 
হউতেছ। ভে গঙ্গে, তোমাকে দেখিনা আধ্যগণ কত উস» ভাব 
শিক্ষা করিতেন আমাদিগের প্রতিও গস হি। কুদি বেমন 
নৃত্য করিতে করিতে ব্রঙ্গপদে খুব জল ঢালিয়া দিকেছ, আমরাও 
বেন মনের আনন্দে সেই আ্পাদপদ্ধে প্রেমবারি চাপা দিই! তোমা 
হইতে আমরা ভক্তি শিক্ষা করিব, তোমার হিলোল দেখি 'আমা- 
দিগের প্রেমের হিলোল উঠিবে। তোমার নিকট সঙ্িখ্রাতা শিখিব। 
কোথায় কানপুর, কোথার কলিকা তা, তুমি ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছ, 
দুরত্খ ভাব না, এবং তোমার মান অপমান জ্ঞান নাই? তোমাকে 
দেখিয়া কত সাধু যোগ ভক্তি শিঁখতেছেন, আবার কত লোক 
তোমার গর্ভে জঞ্জাল নিক্ষেপ করিতেছে ; কিন্ত তুমি টিরসহিষু হুইয় 
তোমার বন্ধু শক্র সকলেরই কলাণ বন্ধন করিতেছ । 

আকাশের চন্দ্র, ভাগতের চশ্র, তুমি বঙগদধেশের চন্দ্র, তুমিও 
আমাদিগের মহাঁয় হর ততাধার মুখর মা আমা দগের রাখার 


রী আচাধে।র উপদেশ 


মুখ প্রতিবিদ্বিত। আমাদগের পিতা যিনি পরব্রহ্ম, তিনি তোমার 
মধ্য দিয়া আমাদিগের পানে চাহিয়া ভামিতেছেন। তুমি আজ খুব 
জ্যোৎস্না ঢালিতেছ । তো'ম।র নিকট বৈরাগ্য শিথিব, কারণ তুমি 
কিছুই চাহ না, অথচ ক্রনাগত অশৃত ঢাণিতেছ। চন্ত্র, অবশ্যই 
তুমি তোমার জননীর কাছেই এই প্রেখ বৈরাগা শিখিক্সাছ। এই 
পৃথিবীর সখ ডঃখের মধো আমরাও রা মনকে তোমার 
সায় চিরপ্রফুল পাখিতে চাই । এই শারদধী্প উত্সব আমাদিগকে 
শ্বগের সৌন্দবধ্য ভোগ করিতে শিগণ দিক । 


ভারতবনীধ বর্ষ মন্দির । 
সআনারারীরি৩০ 
লখখপ্ের নন্ত্র। 
রবিবার, ২৮শে আশ্বিন, ১৮০৮ শক) ১৩ই অক্টোবর, ১৮৭৮ খুষ্টান্ধ। 


ভে ব্রঙ্গসাধক, তুমি মোক্ষবামের বিনয় কি জান যে নিজ চেষ্টায় 
সেই স্থান অন্বেষণ কিয়া বাহির করিবে মনে করিতেছ ? তুমি 
বদতেছ যে পামি নিজ চেষ্টার সচ্চারঞএ হইব, নিজে জপ, তপ 
এব” ঘোগ, ধান করিয়া তপন্বী হহব, নিজনে একাকী সাধন ভজন 
কারস শ্বগে চলিয়া যাইব ।৮ হে ভ্রমান্ধ ব্রাহ্ম, ইহা| কি হইতে 
পায় না বে ভুমি বাহাকে ম্বধান বলিয়া কল্পনা করিতেছ, তুমি 
বাঙাকে শোকধামের পথ মনে করিতেছ, তাহা ধথার্থ ম্বর্গধাম এবং 
যথার্থ মোক্ষপথ না হইতে পারে । তোষার যাহা ইচ্ছা তুমি তাহাই 


ঈশ্বরের যন্ত্র । ৯১১ 
করিতেছ, যেগুলি তোমার ভাল লাগে তাহাই তৃমি ধর্ম বল, দশ 
জনের সঙ্গে একত্র ভইয়া ধন্মসাধন করিতে হইলে অনেক ত্যাগ 
স্বীকার করিতে হয়, এইজন্য তূমি সকলকেই ছাড়িয়া একাকী আপনি 
ধান্মিক হইতে চাও; কিন্তু এই পথ মোক্ষধামের পথ নভে । নিজের 
ইচ্ছামত কাধা করা যথার্থ ধন্ম নছে। যিনি সমস্ত বিশ্বের কর্তা 
তাভার ইচ্ছান্ুসারে নির্দিষ্ট স্থানে বসিতে পারিলেই যণার্থ পন্মসাপন 
হয়। তিনিই যথার্থ ধন্মের সাধক যিনি ঈশ্বরের অধীন। নিজের 
স্বতন্ধতা থাকিবে নাঃ ঘিনি সমস্ত বিশ্বস্ত চালাইতেনছন সেই ঈশরের 
হস্তের বীণা হইব, সাহার বীণা তিনি বাজাইবেন। নিজে কিছুই 
করিব না, তাভার বীণা হইব, যাহা কিছু করিতে ভয়, সেই মনা প্র 
ঈশ্বর করিবেন। ইহাই মুক্তি, ইহাই স্বর্গ। এই প্রকাণ্ড বিশ্ব 
ঈশ্বরের হসপ্তের একটা যন্ধ। নক্ষত্র, স্র্ন্য, পুথিবী, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ 
উপগ্রহ সকল ইহার মধ্যে আপন আপন স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। 
ইভাদিগের একটাও দি স্থানন্রষ্ট ভয়, সমুদয় বিশ্ববস্ব চর্ণ হইয়া মায়। 
সেইরূপ ঈশ্বরের ধন্মরাজো আমাদিগের৪ আপন আপন স্থান নির্দিষ্ট 
আছে। আমরা সকলে যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে মাধুর্যা, সৌন্দর্য, 
স্থুনিয়ম সকলই লক্ষিত হয়। সকলের এ&কগান বিশি্ একটা 
সুমধুর সঙ্গীত উ্খিত হয়। 'প্রতিজনেই সেই যন্ত্রের এক একটা ক্ষুদ্র 

ংশ। তুমি তোমার স্থান ছাঁড়, সেই কল চলিবে না, সেই বাণা 
বাজিবে না, সুস্বর উঠিবে না, ভয়ানক ককশ ধ্বনি উঠিবে। এই 
নির্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করিয়! যদি নিজের ইচ্ছামত কেহ খুব ভক্তির 
উন্মত্ততী প্রকাশ করে, অথব। অনেক ধ্যান করে, তাহাকে ধান্মিক 
বলিব না; কিন্ক বে কেবল যথা স্থানে বনিপ, আর তাহার হৃদয়-বীণা 





৯২ আঁচাধ্যের উপদেশ । 


বাজিল, তাহাঁকেই যথার্থ ধান্দিক বলিব। মন্ত্রীর হস্তে গাকাই 
সত্য ধন্ম। 

পৃথিবীতে কত ধর্ম আসিল, আর চলিয়া গেল; কিন্তু এখনও 
একটা স্থন্দর পরিবার হইল না। স্বর্গরাজ্য এই পৃথিবীতে অবতীণ 
ভইবে, ঈশ্বরের এই ইচ্ছা । তুমি কেবল বন্ধ হইয়া থাক, যন্ত্রীর ইচ্ছা 
যাহাতে পূর্ণ হয়, তুমি কেবল ততপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা 
নয় যে তোমর! স্বেচ্ছাচারী হইয়া যস্থুটা বিকল কর । বলটা যাহাতে 
চালে তজ্জন্ট প্রাণ, মন, সর্বস্ব ভাগ করিবে । ন্বেচ্ছাঁচারী ভইয্সা 
সে গন্মসাপন করে, সে কদাপি মোক্ষধামে প্রবেশ করিতে পারে 
না। সেই গর্ষিত ধার্মিক সেখানে গিয়া মস্তক খুঁড়িল ; কিন্তু দ্বার 
খুলিল না। কারণ সে ঈশ্বরের ইচ্ছা পুর্ণ না করিস পৃথিবীতে 
আপনার মতান্ুসারে কলগিত ধম্ম আচরণ করিক়্াছে। এই ভবে 
আসিয়া মন্ুষ্টের কি করা কর্তবা? ঈশ্বর মন্ুষ্ের জন্ট পৃথিবীতে 
কি কার্ধয নিদ্দিষ্ট করিয়! দিয়াছেন? ঈশ্বরের ইচ্ছ! নরলোকে স্বর্গ 
প্রতিষ্ঠিত হউক, তিনি নরকের মধো স্বর্গের শোভ। প্রকাশ করিবার 
জুন ব্যপক । তিনি চান পৃথিবার দুঃখী পাপী নর নারী সকলেই 

পোব প্রকুঘাভ প্রকাশ করুক । নরাধম মনুষ্য, তুমি কে যে পাপী 
' সকলকে দূর করিয়া দিয়া আপনাকে ধানম্মিক বলিয়া অহঙ্কার 
করিতেছ 'এধহ একাকী শ্র্ণে বাইবে মনে করিতেছ। ঈশ্বর স্বয়ং 
তঁভার সমস্ত সন্তানগিগকে পৃথিবীতে লইক়া। আসিক়াছেন, প্রতিজনের 
হস্থেই তিনি এক একটা কার্যযভার দিয়াছেন। কাহাকেও তিনি 
পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি একজনকে বলিয়াছেন, তুমি 
নব হও, আর একজনকে বলিয়াছেন তুমি কবরতাল হও. এইকরপে 


48) 


৫৮ 


ঈশরের যন্ত্র । ৯৩ 


তিনি প্রতিজনকেই প্রকাণ্ড একঙান বাগ্ের এক একটা অঙ্গ 
ভইতে অনুমতি করিয়াছেন। যখন এই সমুদয় অঙ্গ একত্র হইয়া 
আপন আপন স্থানে সন্নিবিই হইল, তখন ঈশ্বর একবার তন্মধ্যে 
আপনার শক্তি সঞ্চার করিলেন। তখন সমূদ্য় যন্বগুলি এমনই 
আশ্চর্যারূপে বাজিয়া উঠিল যে সহজে বুঝিতে পারা গেল, পৃথিবীতে 
স্বর্গরাজা অবতীর্ণ হইতেছে । সমুধয় গুলি ধেন একখানি যন্ব হইল । 
প্রতিজনে আপন আপন শ্বতজতা নিশ্মুত ভইক্স! গেল। সকলের 
সম্মিলিত 'প্রাণ হইতে একটা মধুর সঙ্গীত উদিত হইল। এই 
মিলনের নাম মোল্ধাম | সম্দয় যন্বুলি কেবল নিজ নিজ শ্থানে 
বসিলেই স্বগধাম হন । 

এই যে ষন্দিরের বুহৎ অর্গান সন্ত্র মাহ! হইতে মপুর সঙ্গীত ভয়, 
ইনার অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষু্র এবং বুহৎ অঙ্গ সকল মাছে। 
উচ্ভার কোন স্থানে ক্ষুদ্র তাঁর, কোথাও বুহৎ তার, কোন স্থানে 
ছোট বাণী, কোথাও বড় বাণী আছে; কিন্তু এ সমুদয় এমনই 
শ্লুনিয়মে সন্নিবি হইয়াছে যে, এই বাগ্যবন্ধ নথন বাজিয়া উঠে, 
তখন একটা মধুর স্বর উত্থিত হয়। ভিন্ন ভিগ্ন অঙ্গের আর স্বতন্তা 
থাকে না । সেইরূপ ফখন ভিন্ন ভিন্ন প্রক্কৃতির সাধক সকল এক 
পরিবারভূক্ত হইয়া! এক প্রাণ হইবেন, তখন আর কাহারও কণ্ে 
কর্কশ ধ্বনি শুন! যাইবে না। তখন ঈশ্বর নিজে সেই যন্ত্র বাজাইবেন । 
অতএব কেহই যেন আমি একাকী মুক্তিধানে যাইব, এইরূপ মনে 
করিয়া! আপনার শ্বাতন্ত্য রক্ষা না করে। একাকী শান্তিধামে যাইবার 
উপায় নাই। যদ্দি যথার্থ শাস্তিধামে যাইতে অভিলাষ করি, তবে 
সকলের সঙ্গে যাইতে হইব । সমাঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমি 


৯৪ আচারের উপদেশ 


কিছুই করিতে পারি না । আমি নিজনে যে পুস্তক অধায়ন করি, 
তাহা9 সমাজের পুস্তক এবং সেই অধায়নও সমাজের কল্যাণের 
জন্ত । 'আমি বদি গোপনে একটা দরিদ্রকে কিছু অর্থ দান করি, 
তাভাতেও সমাজের মঙ্গল। আমি একাকী উপাসনা কাঁরয়া যে 
ফল লান্ড করি, তাহাও সমাজের প্রাপা । আবার যদি পাপ করি, 
তদ্দারা সমাজ কলঙ্কিত হইবে । ঈগর সামাজিক প্রকৃতি দিয়া 
আমাকে গঠন করির!ছেন, আমি সহন্স চেষ্টা করিলে সমাজ ভইতে 
বিচ্ছিন্ন ভইয়। স্বগে প্রবেশ করিতে পারি না । যখন এই 'প্রক্কাতি 
বুঝিয়া কাণা করিব, শথন আনরা সমস্ত কষ্টির সঙ্গে মিশিয়া প্ররুতিস্থ 
হইব। তথন মনে হইবে, সন্ত প'ণবা, সমপ্ত ব্রঙ্ধাও আপনার 
লোক । তখন আর কেহই পরু পাকিবে না । শতখন প্ররুতি'ও 
আপনার হইয়া যাইবে। আকাশের চন্দ্রকে দেখিয়া খন মন 
হাসিবে। বাগানের ফুল সকল আ্মামাদিগের হৃদয়ের প্রেমফুলের 
সঙ্গে আলাপ করিবে । বাহিরে নদী আমাধিগের ভক্তি-নর্দাকে 
উচ্ছসিত করিবে । সমস্ত জগণের সঙ্গে তখন আমাদিগের মিল 
হইবে । 

মন আপনি বুঝিতে পারে, কখন যন্থ শিথিল অথবা বিকল হয়, 
এবং কখন ইহার মিল হয়। চোদ্খানি যন্ত্র চলিতেছে, তন্মধ্যে 
আমরাও একখানি যন্ত্র। সমুদয়ের সঙ্গে আমাদিগের যোগ হইয়াছে 
কি না আমাদিগের নিজের বিবেকই তাহ বলিয়া দেয়। নুন্বর 
হইতেছে, না অমিল হইতেছে, বিবেক-কর্ণ তাহা বুবিতে পারে । 
বাহার হস্তে প্রকাণ্ড ব্রদ্মাগু-যন্ত্র ঘুরিতেছে, আমরাও তাহারই হস্তের 
যক্ পর! সমুদয় যন্্গুলিকে একত্র করিয়া তিনি একখানি প্রকাণ্ড যন্ 





ঈশ্বরের যন্ত্র । ৯৫ 
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বাজাইতেছেন। কোথায় কত শতাব্দী পুর্বে রোনরাজ্যে একটা 
তন্ত প্রকাশিত হুহয়াছিল, কোণায় ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় কি 
সত্য আবিদ্গত হইয়াছে, মে সমুদয় আমাদিগের সম্পত্তি। অমুক 
পর, অমুক আত্মার, ঈথরের হস্তস্থ যন্ত্রের এই জ্ঞান নাই। ঈশ্বরের 
হস্তে দুইটা ঘরকে একত্র রাখিলে, একখানি সুর হয়। তোমার এক 
কাধ্য, আশার এক কাধ্য। তুমি লিখিয়া জগতের সেবা করিতেছ, 
আণ্ম অগ্ঠান করিয়া ঈবখরের মঙ্গলাতি প্রায় সম্পন করিতেছি ঃ 
কিন্তু ছুইজনেই যাঁদ ঈশ্বরের হপ্তের যন্থ হইয়া কার্ধ্য করি, ৪ইজনেরই 
মধো একখানি ভাব থাকিবে। ঈশ্বর বলেন আমি উভয়কে বাজাইলাম, 
উশুয়ে এক স্থর বলে, উভয়েই আমার অনুগত । গুহজন মান্থষ 
গান করিতে গেলে স্বতগ্ ম্বগ হয়; কিন্। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোটা 
ভক্ত একগ্রে গান করিণেও একটী স্বর হয়। মধি খপ অমুক 
বর্শা খবর সঙ্গে কিরূপে আমার মিল হইবে, কারণ তিনি শ্লেচ্ছ, 
তাহ) হইলে তোমার নিজের খিবেক-কণহ বলিরা শিবে, শিশ্বযন্ের 
সঙ্গে যখন ঠাঁম সুর মিলাইয়া লইতে পাপ নাই, তখন তোমার কিছুই 
হয় নাহ; তুমি শাগধাষে যাবার উপপুপ্ত ন১। যতাদন পৃথিবীর 
একটা পোকের সঙ্গেও তোমার অমিণ থাকিবে, ততদিন সমাজের 
মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে । অতএব কাহারও সঙ্গে বিরোধ 
রাখিয়া ধাভারা ধন্মসাধন অগবা ধন্ম শ্রচার করিতে বাইবেন, তাহারা 
যে পৃথিবীতে কীন্তি এবং স্বগে মোন লাভ কগিবেন মনে করেন, 
তাহাদিগের এই ছহয়ের কোন আশ্াহ পুণ হহবে না। ভাহারা 
একটু স্থির চিও হুহণে তীাহাপিগের নিজের বিবেক-কর্ণই বলিয়া 
দিবে, যেন তাহাদগের ভিতরের একটী তার ছিডিয়া গিয়াছে । 


৬৬ আঁচাধোর উপদেশ 


যেন বিশ্বাস তত শ্রবণ নহে, উতপাৎ তত জ্ণস্ত নহে, প্রেম তত 
সরস নহে । 

বিশ্বস্ত এক দিকে, আমি আর এক দিকে । সংসারের 
সঙ্গেও মিল হহল না, ধম্মরাজোর সঙ্গেও মিণ হহল না? আজ 
স্বগের দেবতারা এক গ্রে গান কার্িলেন, আমার কিছুতেই 
উহাদিগের সঙ্গে মিল হুহণ না। আর একদিন হত্জ ত এমনই 
মিল হহল যে বোধ হইল তেন চারি সংআ বংসর পুর্বে যে, একজন 
খাষ পগব করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে ঠিক আমার স্তব মিলিয়া গেল 
এবং মনে হহণ যেন আগিহ তিনি, অথবা একধিন এমনই এক 
প্রার্থনা করিলাম যে, আমে রকার একজনের প্রার্থনার সঙ্গে তাহা 
মিলিয়া গেল, মনে হইল তাহাতে আগ আমাতে কোন প্রভেদ 
নাহ্‌, উশয্সেই এক । বগ্ুভঃ ল্ববের প্রেমরাজ্যে গুটভাবে এই 
একা, অভিন্নতা, সুশৃঙ্খলা, মাধুদ্য ব্রহিযাছে, তাহার নিকটে আমর! 
সকলেই একখানি যঙ্থ। অগএব প্রভ্যেক ব্রঙ্গসাধ্ককে দেখিতে 
হইবে, প্ুথিবীতে কতদুর. মেই প্রেম-পরিবার হইল । ফাকি দিয় 
একাকী মোক্ষধামে যাহবে, কেহই শ্রমে এরূপ মনে করিও না। 
পৃথিবীতে কিসে এই শ্বর্ণপাম সে, তজ্জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা কর। 
বিবেক-কর্ণে গুন, বিশ্বযঞ্ছের সঙ্গে তোমাদিগের মিলন হইয়াছে কি 
না। কোথায় কবে চেতগ কি ঝল্ধা গিয়াছেন, কোথায় কখন 
ছা কি সত্য প্রকাশ করিপগাছেন, সেই সমুদয়ের স্গে তোমাদের 
মিল রহিয়াছে, তোনরা শ্বতগ্র নত, তোমরা প্রকাণ্ড ধন্মবাজোর 
একটা অঙ্গ । বাহিক বভিমতা সন্গেগ তোমরা এক । ব্রঙ্গের 
খড় সদ সকলকে এক করিয়। ভিনি ধাজাণ। ঈখর বদি বীণ' 
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বাঁজাইতে ইচ্ছ] করিয়া থাঁকেন, অবাদরে ভীাভাতকে বাজাইতে দাঁও। 
ইহাতে তোমাদিগের৪ মোক্ষধাম লাভ হইবে, এবং প্র্দও তাহার 
বীণা যদ্ধ হইতে আশ্চম্য স্ৃমধুর স্বর বাহির করিয়া জগৎকে মুগ্ধ 
করিবেন। 


ভাই ভগ্রা। 


রবিবার, ১১ই কার্তিক, ১৮০০ শুক) ১৭শে অক্কোবর, ১৮৭৮ খুষ্ঠান্দ | 

ধশ্মের অভিধান কেবল ছুইটী শন্দ লা । সেই ছুষ্থটী শব 
উচ্চারণ করিলে ধন্মের সমস্ত অভিধান নিঃশেষ হইল । এই ভইটা 
শন্দ কি? একটা কথা পিতা, অন্ত কথা ভ্রাতা । অদ্ধেক ধন্ম 
পিতা শর্দের মধ, অপর 'অছে'ক ধন্ম ভাতা শব্দের মধো। পিতা 
এবং ভ্রাত! বলিপ্নাছ তবে তুমি স্বগে চলিয়া গেলে । বর্দ পিতাঁকে 
পিতা বলিয়া ডাকিতে পার এবং ভ্রাতাকে ভ্রাতা বলিয়! ডাকিতে 
পার, তবে মুক্তিধাম তোমার নিকটবন্তী এবং চোঁগধাম তোমার 
করতলন্তস্ত হইল । কিন্ত এমন মাগ্ুম নাই, নাঁভার ঈড-জহব! এই 
ছুটী শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে । পিতা, জাতা বণিতে পারি না। 
এই দুইটী শন্দ অত্যন্ত সহজ; কিন্তু বাহিক ভোভিক উচ্চারণ সম্বন্ধে 
যেমন সহজ, তেমনই আন্তরিক ভাবসম্পকে অত্যন্ত শক্ত । ধন্ত 
তিনি, ধিনি ঈশ্বরকে পিতা এবং মন্ুষ্ঠকে ভ্রাতা বলিয়া ডাকিতে 
পারেন ! সমস্ত আত্মার সহিত ঈশ্বরকে পিতা বল এবং সমস্ত ভদয় 
মনের সহিত মন্ুষ্যকে ভ্রাতা বল, চারি বেদ এবং সমুদয় শান্ত একত্র 
হইল। পিতা বলিয়া নৃত্য কর, ভ্রাতা বলিয়া নৃত্য কর। সকলই 
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চলিয়া বাইবে, থাকিবে কেবল ছুইটী কথা । চিরকাল মনুয্যের 
প্রাণ সম্ভোগ করিবে এই ছুইটী বিষয় । পিতা ভ্রাতা বলিৰে যে দিন, 
সে দিন পৃথিবী ন্বর্দ হইবে । আজ যে বীজশন্ত্ ভারতবর্ষে সাধিত 
হইতেছে, আজ যে ভ্রাতৃ-উৎসব হিন্দুদিগের প্রাণের আনন্দ বদ্ধন 
করিতেছে, এই উৎসব বিশুদ্ধ এবং বিস্তৃত হইয়া একদিন পৃথিবাস্থ 
সমপ্ত নর নারীকে স্বগীয় আনন্দ দান কাঁরবে। অগ্তকার উৎসব 
অনি সানান্ত ভাবে একটী ক্ষুদ্র স্থানে বন্ধ, কবে ইহার পুর্ণাবস্থা দেখা 
যাইবে? বদি মন্থুশ্যের ছরগ্ধ ভাহকে ভাই বণিক্পা ডাকিতে পারে, 
ভাইকে স্নেহের বগ্ধ দান কপিতে পারে, তবে আর তাহার অবশিষ্ট 
কিরহ্ল? 

এ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, এ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, ইহ! আর 
কিছুই নভে, সমস্ত পৃথিবীর ভ্বাড-দ্বিতীয়া আদিতেছে। যদি 
ভাই ভগ্মীকে, ভগ্মা ভাহকে ভাপবাসন্ধা। সেবা করিতে পারেন 
তাহা হইপে স্বর্ণরাজা আপিবে। মনে কর সমস্ত মনুষ্য জাতির 
মধ্যে 'একটি। ভ্রাভ-থিতারা উপাপ্তত 1 অগ্ঘ যেমন গ্রামে গ্রামে নগরে 
নগরে এহ উৎসব হহতেছে, এহরাপ হহা যদি সমস্ত পৃথিবীতে হয়, 
তবে ঙাইকে মঞ্ম্য চিনিল। শ্াাইকে চিনিলে সকল পাপ চলিয়! 
যাহবে। রাগ, দ্বেষ, চিৎসা, অঠঙ্গার চলিয়া গেল। সুমিষ্ট ভ্রাতৃভাবের 
সঙ্গে সঙ্গে এক নুতন শান্তিরাজা আমিনা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল। 
যিনি একটা 'ভাইকও নাহ বণিয়া আদর করিতে পারেন, তিনি 
স্বর্গের উপযুক্ত হইলেন । সঙ্হোদরকে যেমন ভাই বলি, ধন্মের 
ভাইকেও তেমনই ভাই বলা যায়। যখন পৃথিবীর সকল স্থানে 
ত্রাহ্‌ প্রণয়ের শআ্রোত প্রবাহিত হইবে, তখন পৃথিবী স্বর্গ হইবে। আজ 


ভাই ভগ্লী। ৯৯ 
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কেবল দেখিতেছি একটী ছোট জাতির মধ্যে ত্রাড প্রণয়ের ফুল 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে ; কিন্তু ইতা দেখিয়া মনে হইতেছে, পুথিবীতে 
এমন ফুল ফুটিবে যাভার সৌরভ এবং সৌন্দধ্য সমস্ত পৃথিবীকে 
মোহিত এবং আমোদধিত করিবে। অগ্তকার উৎসব আমার চক্ষে 
সামান্ত নহে, তোমার চন্ষে্ ইহা সামান্ত নহে, কেন না আমর 
ব্রাহ্ম । ভগিনী তাহার ভাইকে গাই বলিক। ডাকিলেন, ভাই তাভার 
ভগিনীকে ভগিনী বলিয়া ডাঁকিলেন, পরিত্রাণের অভ্যুদয় হইল । 
যে ব্যক্তি ভাই ভগিনার সেবক হইল, সে আপনার সমস্ত কর্তব্য 
সাধন করিল। 

মানিলাম তোমরা মুদ্গ লইয়া পিতা পিতা বলিয়া স্থখী 
হইয়াছ ) কিস্ ভাইয়ের নাম লইয়া কেহই আজ পধান্ত সুখী 
হইলে না। ভাই কথা নিরর্থক মুখে লও না । যেমন ঈশ্বরের 
নাম নিরর্থক লইবে না, সেইরূপ ভায়ের নামকেও সন্ত্রম করিবে। 
ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্বর্গীয় । সহসা ভাই বলিয়া ফেনিও না । ভাই 
কাহাকে বলিবে? যাহার প্রাণের সঙ্গে তোমার প্রাণ এক হইয়! 
গিয়াছে, যাহার ছুঃখে তোমার ছুঃখ হয়, যাার স্থখ দেখিলে তোমার 
সখ হয়। তিনি বদি শত্রু হন তথাপি তিনি তোমার ভাই । ভাই 
কি? পুতুল। ভাইকি? স্ুধা। সেই স্তধা পান করিতে প্রাণ 
ব্যাকুল। সেই অমৃত ভাই, সেই অমুত মাথা ভাই কোথা ছিল, 
কে আনিল, কেহ জানেনা । আমার একটা ভাই হইল, আনন্দ । 
ছুইটী ভাই হইল, আরও আনন্দ। পাঁচটা ভাই হইল, প্রচুর আনন্দ। 
যখন দেখিলাম সমস্ত জগৎ সংসার আমার ভাই, আর আমার 
আনন্দের সীমা রহিল না । সকণেই আমার ভাই, সকলেই আনার 
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আপনার লোঁক। যেখানে যাই সেখানেই আমার ভাই। আমার 
এতগুলি ভাই। আমার লক্ষ লক্ষ টাকা, কোঁটা কোটী টাকা জগতে 
ছড়ান রহিয়াছে । একটী একটা ভাইয়ের প্রাণের নধো আমার 
জন্ত কত অমৃত সঞ্চিত রহিয়াছে । যেন আকাশ হইতে ভাই বর্ষণ 
হইতেছে, যেন স্বর্গ হইতে অমুত বর্ষণ হইতেছে । ভাইয়ের সঙ্গে 
ঈশ্বরের উদ্যানে বেড়াইতেছি। এমন ভাই কয়জন লোক এই 
পৃথিবীতে পাইয়াছেন ? ব্রাহ্মগণ, ভাই অন্বেষণ কর। কাহার কাছে 
কি পাইবে এ সকল বিষয় কিছুই ভাবিও না, কিছুই প্রত্যাশা! করিও 
ন1) কিন্ত সকলকেই তুমি ভাই বল, দেখিবে মোক্ষধাম তোমার 
নিকটবন্ভী হয় কিনা? কেবল রসনাকে বল, উদ্ধে তাকাইয়া সে 
ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকে, আর চারি দিকের মন্তষ্যকে ভাই 
বলে। প্রাণের ভিতরে জগদ্বানী আদশ ভাইকে ভাই বলিলে না, 
আদর্শ ভগিনীকে ভগিনী বলিলে না, স্বগ দেখিবে কিরূপে ? একবার 
ডাকিলে ভষইল ন!, "আবার ডাঁক “ভাই”, হইল না, আবাঁর ডাক 
“ভাই”। এষ্ঈনূপে ভাইকে ভাই বলিয়া ডাক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না 
তোমার চঙ্গে ভ্রাত-অন্থরাগের জল পড়িবে । যখন নর নারী 
পরস্পরকে অগ্ুরাগ-নয়নে দেখিবেন, সেই সময় এখনও অনেক দূরে । 
ভাই লইবেন ভঙ্মীর নিকটে ভক্তির উপশ্ার, ভগ্মী লইবেন ভাইয়ের 
নিকটে স্সেভের উপহার । সেই সময় আমিতেছে যখন বলিব আজ 
সকল লোককে সঙোদ্র সহোদর! জ্ঞান হইতেছে কেন? আজ 
কেন সকলকে দেখিবা মাত্র ভাই ভগিনী বলিতে ইচ্ছ! হইতেছে । 
আজ বুঝি এই দেশের বিকৃত ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া সংশোধিত হইয়া স্বর্গীয় 
ভ্রানু-দ্বিতীয়া উদয় ভইল। ন্বর্গরাজ্যর শুভ-ত্রাতৃ-দ্বিতীয়া আসিতেছে 
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ভাই ভগিনী সকলে অন্ুরাগের বিনিময় করুন। একবার প্রাণের 
সহিত ভাই বল দেখি, কেমন মোক্ষধাম না আসে? পরীক্ষা করিয়া 
দেখ, ভাবের ভাবুক হইয়া দেখ। এই দেখ একটা বিস্তীর্ণ ভ্রাত-দ্বিতীয়' 
নিকটবর্তী হইয়াছে । এই স্বর্শের ভ্রাভৃ-দ্বিতীয়া সাধন করিয়া তোমরা! 
এই ছুঃখমর পৃথিবীকে সুখময় কর। 
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& হিন্দুস্থানকে মামার ভালঝ।সিবার আর একটী হেতু আছে। 
সেইটী এই ;- হিন্দশ্কান গোপাল পুজার স্থান। এই পুজার মহিমা 
অস্ত্র নাই। গোপাপ পুজা কি? ইঠার নিগুঢ় তত্ব কি? হিন্দুদিগের 
প্রাচীন উপনিষদ শাস্ত্রে আছে ;--ণ“তদেতৎ প্রেয়: পুত্রাৎ প্রেয়ে! 
বিভ্তাৎ পপ্রয়োহন্স্মাৎ সব্বন্মাদন্তরতরং যদয়মাজ্সা |” “সর্বাপেক্ষা! 
অন্তরতম যে এই পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিশু হইতে প্রি 
ও আর আর মকল ভ্ইতে প্রিয়” সকল দেশের লোকেরাই 
ঈশ্বরকে পিতা- বলিরা পুজা করে; কিন্তু ঈশ্বরকে পুত্র বলিয়া 
বাৎদল্যভাবে তাঠঙার পুজা করা কেবল হিন্টুস্ানেই ইহার দৃষ্টান্ত 
দেখা যাঁয়। সাধারণ লোকের নিকট ইহ কচিবিরুদ্ধ, অসঙ্গত এবং 
ভয়ানক মনে হয়। ঈশ্বর চিরকাল পিতার সিংহাসনে বসিয়া আছেন, 
মন্তব্য সেই সিংহাসনের নিয়ে বসিয়া তাধাকে পিত। বলিয়া ডাকিবে, 
ইহাই স্বাভাবিক । কিরূপে ঈশ্বরকে সন্তান হইতেও প্রিয়তর মনে 
হইবে, ইহা কেহ বুঝিতে পারে না । যেমন জল শ্বভাবশঃ নীচের 
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দিকে যায়, শ্নেহও সেইরূপ নিম্গামী । আ্েহ কিরূপে উপরে উঠিবে ? 
নেহ, বাৎসলাভাব কেবল সম্ভান প্রভৃতির সম্পকেই সঙ্গত, গুরুজন 
সম্পর্কে কি সে সকল ভাব সম্ভব? ঈশ্বর ভক্তবৎসল, তিনি ভক্তকে 
শ্েহ করেন, ভক্ত কিরূপে তাহাকে বাৎসল্যভাবে দেখিবে ?+ কিন্তু 
ভক্তের জীবনে এমন অবস্থা 'মছে যে, যতক্ষণ পশ্াপ্ত না তিনি 
ঈশ্বরকে একটা ছেলের মত করিয়া, প্রাণের পুহুল করিয়া বক্ষে 
ব্াথিতে পারেন, ততক্ষণ কিছুতেই ভাহার প্রাণ শ্বাতল ভয় না। 

ঈশ্বর আদরের সামগ্রা, ভক্তর 'আম্পদ, শ্দ্ধা9 বস্তু, আদরের 
জিন্স । যেমন কোমল শিশু আদরের বস্তু, সেইবপ স্রকোমল ঈশ্বর 
ভক্তের আদরের ধন। ছুইটা ভাতে তুলিয়া লইয়া! বারম্বার শিশুর মুখ 
চুম্বন করিলে কি নখ হয়, এবং সেই শিশুর কোমল মুখ দর্শন করিতে 
করিতে যখন চক্ষু হইতে বাৎসপ্যের অঙ্র পড়ে, তখন কি শোভ। 
হয়, পুথবীর পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা কর । নেই মুগ্ধ অবস্থায় পিতা 
পাগল, মাতা পাগলিনী। সেই অবস্থায় পিতা মাতার জ্ঞান বুদ্ধি 
বিলোপ হইয়া গিয়াছে । ছেলের প্রতি আদরের কথা কি শুন 
নাই? পিতা মাতা যাহ1 ইচ্ছ!। তাহা করেন শিশুকে লইয়া । সেই 
পাগলের ব্যবহার ভদ্রলোকের কাছে অসঙ্গত; কিন্তু ভক্তের চক্ষে 
তাহ। স্বর্গের সৌন্দর্য, কেন না সেই ব্যবহারে আত্মবিস্থৃত হওয়! 
ষায়। সেই বাৎসল্যে আর বুদ্ধি বিবেচনা থাকে না। সেই ছেলেটীকে 
কখনও বুকে, কখনও কাধে, কখনও মাথায় করিয়া, মা বাপ কেবলই 
ব্বাৎসল্য বসে ভুবেন। ছেলে সম্পকের ভিতরে যত আধ্যাত্মিক 
লাবণ্য আছে, সেই সমুদয় পিতা মাতা পান করেন। ইহা! যদিও 
লৌকিক, তথাপি আমার পক্ষে অলৌকিক। বদি ছেলে কাল 
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হয়, নিপুণ ভয়, তথাপি সে সম্তান। সেই ছেলেকে তাঁহার পিতা! 
মাতা বৎস, থোকা» বাবা, যাছু, বাছা ইতাদি কত আদরের নাম 
ধরিয়া ডাকেন, আর ভাশাদের চক্ষে স্নেতের জল পড়ে । এই ভাবের 
নাম বাৎসলা । আমার ইচ্ছ!, আমার বিনীত অনুরোধ, ব্রহ্গতক্তের। 
এইরূপ বাংসল্যভাবে ব্রহ্মপূজা করেন। ঘে ভাবে পিতা মাতা 
আপনাদিগের শিশু সন্তানকে দেখেন, ইচ্ছা কি হয় না সেইবপ 
বাৎসপ্যভাবে আদঘ্বঘ করিয়া ঈশ্বরকে কাছে রাখি, প্রাণের মধ্যে 
রাখি; ঈশ্বরকে এইরূপ আর করা কি শ্নাভাবিক নভে? 

গোপাল আসেন পৃথিবীতে খেল! করিতে । আমাদিগের ঈশ্বর 
খেলা করিতে ভাণবাসেন। ব্রাঙ্মঘমাজের গাম্তীপ্যের প্রয়োজন আছে। 
জগতের কত্তা গন্ঠীর প্রকৃতি অনন্ত ঈশ্বরকে ভক্তি শ্রদ্ধা [দয়া গম্ভীর 
ভাবে পুজা করিব; কিন্ত যখন সেই অতি পুরাতন পুরুষ মভেশ্বর, দুই 
পাচ বতসরের শিশুর হ্যায় হইয়া আসিবেন, তপন কি করিব? 
সেই সময় যদ উপনিষদ পাঠ "অথবা স্তব স্ততি কার, তিনি তাঁহ। 
হাসিয়! উড়াইয়া দিবেন। তিনি বলিবেন, “ভক্তি, আমি আজ তোমার 
নিকট এ সকল চাই ন!, আম আজ শিশুপ্রকাত লঙ্কয়া বাল্যভাবে 
ন্োমার সঙ্গে খেলা করিতে আসিরাছি।” বালাভাবে ঈশ্বর কবে 
আসিবেন আমরা জানি না, তিনি ঘে কথন কি ভাবে ভক্তকে দেখা 
দিয়া তাহার প্রাণ মন সর্বস্ধ ভরণ করিবেন কেজানে? সেই 
বালক ধাভার নাম শ্রহ্ধ, তিনি আসিবেন_অনস্ত গম্ভীর গুরুবেশ 
ধারণ করিয়া নয়, পিতার আকার ধারণ করিয়! নয়, কিন্তু বালকের 
আকার ধারণ করি আসিবেন। সেই রূপ দেখিয়া হৃদয় মোহনিদ্রা 
হইতে জাগ্রত হইবে । ' ভক্ত দেখিবেন স্বর্গের বালক সমাগত দ্বারে। 


১৩! আচারের উপদেশ 


ভক্ত ব্যস্ত হইয়া তাহার স্তব স্ততি আঁরস্ত করিবেন; কিন্ত ঈশ্বর 
ঝলিবেন, না এ নৈবেদ্ভত আমি গ্রহণ করিব ন্তা, আমার ভাব আল 
'্বতন্্র, আমি চাই অন্ত কিছু । ভক্ত হাত বোড় করিয়া! বলিবেন, 
ঠাকুর, দর করিয়া বল কি চাও আমার কাছে? বল হে ঈশ্বর, 
কি চাও, কি পাইলে তুমি পরিতুষ্ট হও? হরি বলিবেন ;-- প্রাণের 
তক্ত, আজ আমার সঙ্গে ক্রীড়া কর, আজ চল সাধন-কাননে যাই, 
সেখানে দুইজনে মিলিয়া ধুলা লইয়া খেলা করিব ফুল লইয়৷ খেলা 
করিব, দৌড়াদৌড়ি করিব। যাহারা কেবল জ্ঞানী, ভাবুক নহেন 
তাহারা এই কথা শুনিঘ্। হাসিবেন ১ কিন্তু ভক্ত যিনি, শ্রগোপালের 
উপাসক যিনি, তিনি এ সকণ সঙ্কেত বুঝিবেন। ভক্তের নিকট 
হরির সাধন ভজন সমুদয় কেখল এ্াড়ং । 

ওহে ব্রাহ্ম, এ সকল কথা গুনিরা হাসিও না! এ সকল 
পরিহাসের বিষয় নহে) কিন্তু প্রতাক্ষ পরাক্গিত কথা । সেই 
বেদ, বেদান্ত, উপ/নযদ প্রড়তির অভাত ঈখর 'আমাদিগের সঙ্গে 
ক্রীড়া করিতে আসেন ইহা অভ্রাণ্ত সত্য কথা । পরম ভক্তের 
স্কন্ধে ব্রদ্ধ শিশুর শ্টায় বসিয়া আছেন, হহা যদি না মান তবে 
ঈশ্বরকে চন্দ্র সুর্যের ঈশ্বর বলিয়া লাভ কি? আপনাকে 
নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিলেই ত হয়। এ বে ভক্তের! স্বন্ধে 
লইয়া নাচাইতেছেন তিনি কে ? ব্রহ্ধাশশু | বৃদ্ধ ব্রঙ্মপুজা করিয়াছি । 
এখন আম শিশু ব্রম্নের পুজা করিব। আশার এমন কি 
সৌভাগ্য যে ব্রহ্গাণ্ডের রাজ। ঈশ্বর আমার সঙ্গে ক্রীড়া করিবেন। 
এত বড় যন তিন ছোট ছেলের মত হইয়া আমার কাছে খেল! 
করিতে আপিয়াছেন। এমন সুমধুর ঈশ্বরের সঙ্গে ক্রীড়া করিব? 


ঈশ্বর আদরের সামগ্রী ১০৫ 


ছাদের উপরে গিয়! ছোট গাড়ীর মধ্যে সেই ছোট শিশুকে বসাইয়! 
সেই গাড়ী টানিব।* ব্রাহ্মগণ, লোকভয়ে ভীত হও কেন? এক 
কর্ম কর, খুব গোপনে দ্বার রুদ্ধ করিয় ব্রক্গকে লইয়া এরূপ ক্রীড়। 
কর, অভক্ত মনুব্যেরা যেন না জানিতে পারে । বালাভাবে ব্রহ্মপুজ! 
কর! গুরু কথা, আমি লঘুকে গুরু বলিতেছি। বাল্যভাবে উপনিষদের 
ব্রহ্গকে পুজা করা সপরিহাসের কথা নহে । আমি গোপালের শিশুভাৰ 
দেখিয়া! ভুলিয়া! গেলাম । ভরির মুখ দেখিয়া, হরিকে বুকে জড়াইয়া 
ধরিয়া! পড়িয়া গেলাম, আর উঠিতে পারিলাম না । দয়াময়ের মুখখানি 
অত্যন্ত প্রি হইল । হরিকে কোথায় রাখিব জানি না । সুকোমল 
ব্রহ্ষকে প্রাণের ভিতরে রাখি, বুকের মধ্যে রাখি, মন্তরকের উপরে 
রাখি, স্কন্ধে রাখি । জগত, তুমি আমাকে গোপনে এই কাজ করিতে 
দাও । 

ঈশ্বর পিতা, রাজা, গুরু, মৃত্ঞ্জয় ইত্যাদি আকার ধরিয় 
আমার ঘরে অনেকবার আসিয়াছেন, আজ বালক হইয়! আসিয়াছেন ; 
এই সোণার পুত্ুলকে কোথায় রাখিব? কেমন করিয়া তাহাকে 
এরূপ পরিতুষ্ট করিব যে বারবার তিনি আমার বাড়ীতে 
আসিতে ভালবাসিবেন। তিনি বলিবেন যে, সে বড় ছেলেমানুষ, 
আমার সঙ্গে খেলা করিতে ভালবামে । সে বুড়র মত বই পড়িতে 
ভালবাসে না। ছোট ছোট ঘর বাধে, ছোট ছোট বাগান করে, 
ছেট ছোট হাড়ীতে রাধে, আমি তার বাড়ীতে যাব। ঈশ্বর যদি 
আমার সম্বন্ধে এইরূপ বলেন, আমি কত সুখী হব। বার্ধকোর 
পর শিশু । এবার শিশু হই। চুল পাকিল। মরিব? না, অগ্তায় 
কথা। বার্ধক্যের পর দ্বিতীয় শিশুর অবস্থা, বৃহৎ ব্রহ্মকে শিশুর 

"৯৪ 
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হ্যার দেখিব। তবে তিনি আসিবেন।, খেলার ঘর বাধি; দশ জন 
বিদ্রপ করিবে । কি করি, পাচ দিন উপহাস করিবে; কিন্তু আমি 
যে অনপ্তকালের খেলার সঙ্গী পাইব। ছেলে বেল ছোট ছোট 
গাড়ী, ছোট ছোট সাহেব বিবি লইয়া খেলা করিতাম, এখন আবার 
ছোট গাড়ীর উপরে ঈশ্বরকে চড়াইব, ছোট হা শীতে রীধিয়া তাহাকে 
থাওয়াইব, ছোট ছধের বাটীতে তাহাকে ছুধ দিব । পুথিবী, তোমার 
কাছে এ সকল ভক্তির নিগুঢ় কথা বলিতে ভয় হয়, তুমি কি বুঝিতে 
কি বুঝিবে। আদরের ঈশ্বর, সকলের আদরের ধন হুউন, জগদ্বাসী 
সকলের'এই আনন্দ হউক ! দয়াময় এই ভাবে আসিয়া আমাদিগকে 
কৃতার্থ করুন। 





ধান্মিক সংশারী । 
রবিবার, ২৩শে অগ্রনায়ণ, ১৮০০ শক ) ৮ই ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খুষ্টাব্দ | 


এক দিকে ধন্ম, অপর দিকে সংসার, এই দুইয়ের মধ্যে একটা 
পথ রঠিয়াছে। অনেকগুলি লোক সংসারের ভিতর দিয়! খধর্দে 
যাইতেছে, কতকগুলি লোক পর্মের ভিতর দিয়া সংসারে আসিতেছে । 
যাহার! ধন্মের ভিতর দিয়া সংনারে আসিতেছে, তাহাদিগের অবস্থা 
নূতন প্রকার । পুথিবীর অধিকাংশ লোক সংসার পরিত্যাগ করিয়া 
ধম্মের দিকে চলিয়া যান, কিন্তু শ্রেষ্ঠ অবস্থা তভাহাদিগের ধাহার। 
ধর্ের মধ্য দিয়া সংসারে চলিয়া আসেন। সংসারী ধার্মিক এক 
শ্রেণীর লোক, ধাশ্মিক সংসারী আর এক শ্রেণীর লোক। এখন 
জিজ্ঞান্ত এই সংসারী ধাশ্মিক ভাল) না ধার্মিক সংসারী ভাল? 


ধার্মিক সংসারী । ১০৭ 


কোনটী বিশেষণ হইলে ভাল হয়) সংসারী নাধাম্মিক? সংসারী 
ধান্মিকের অনেক বিড়ম্বনা এবং অনেক প্রকার জ্বালা, সংসারী 
ধার্মিক সংসারের কোলাহল হইতে অবসর লইয়া কিছুকাল ধ্যান 
করিতে বসেন, কিন্ত তথনও সংসার-চিস্তা আসিয়া তাহার ধ্যান 
ভঙ্গ করে। বাহিরে যাহাতে স্বরাজ প্রতিঠিত হয় এজন্য তিনি 
চেষ্টা করেন, কিন্ত তাভার মন নানা প্রকার সাংসারিক চিন্তায় বিক্ষিপ্ত 
হয়। সংসারী ধার্মিকেরা ধন্মোপাজ্জন করিবার জন্ত কত চেষ্টা 
করে, কিন্তু (কছুতেই তাহাদিগের মন হইতে সংসারের ছূর্ণন্ধ ধৌত 
হয় না। ধন্ত তাহারা বাভারা ধঙ্মরাঞ্জের ভিতর দিয়া ধৌত হইয়! 
ংসাপী হন! তাহারা সংসারে আসিবার পুর্ধে ধন্মরাজ্যের ভিতর 
দিয় আসেন । 

আর এক শ্রেণীর লোকের! সংসারকে সামান্ত জানিয়া সংসার 
করিতে যায়। তাহারা ধন্দম হইতে সংসারকে ছোট মনে করে, 
এইজন্য তাহারা সংসারে ন্বর্মরাজ্য স্থাপন করিতে পারে ন!। 
উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা প্রথমেই ধন্মপাথধন আরস্ত করেন, তাহার! 
ংসারে আসিবার আগে বনে গমন করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন 
করিয়া সিদ্ধ হন। আগে ধন্মের সঙ্গে উদ্বাহ-শুঙ্খলে আবদ্ধ হন, 
পরে স্ত্রীকে বিবাহ করেন। আগে স্বর্ণরাজোর অধিকারী হন, পরে 
পৃথিবীর জমিদারী ক্রয় করিয়া সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে ঈশ্বরের 
ধন্মনিয়ম পালন করেন। প্রথমতঃ এগরাজ্য তার পর সংসার, 
আগে ঈশ্বর তার পর পরিবার । বাহার ধন্মরাজ্য হইতে সংসারে 
আমিতেছেন, তাহাদিগের কপাল কেমন উজ্জল, তাহারা কেমন 
তেজন্বী! আমরা মনে করি এই সংপার ছোট, উহ্ীরা মনে করেন 


১০৮ আঁচার্ধের উপদেশ । 


এই সংসার বড়। তাহারা পরম ধন লইয়া এখানে আসেন। ন্বর্গের 
রাশি রাশি ধন লইয়া ধাহারা এই দিকে আসিতেছেন, তাহারা 
কিরূপে পৃথিবীর সামান্ত সিকি দেখিয়! ভুলিয়া! যাইবেন? ঈশ্বর 
তাহার সাধককে সর্বাগ্রে পৃথিবী দান করেন, পরে দুই কাঠা জমি 
দেন। কারণ ঈশ্বর জানেন তাহার সন্তানের আগে ছোট স্থানের 
উপর মায়! হইলে, আগে নিজের স্ত্রী পুত্রাদদিকে লইয়া মত্ত হইলে, 
তাহার অনেক দুর্গতি এবং ছুঃখ হইবে, এইজন্ত তিনি সর্ধাগ্রে 
তাহাকে সমস্ত পৃথিবীকে ভালবাসিতে শিক্ষা দেন। ঈশ্বরের সাধক 
নিজে দীন হইয়াও সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী । কেন না তিনি 
মনে করেন, আমি ঈশ্বরের এই সমুদয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী, কারণ 
আমি ঈশ্বরের সম্তান। যিনি স্বগরাজ্যের অধিকারী, পৃথিবীর ঘোর 
ছুঃখ বিপদের মধ্যেও তাহার মুখ কেমন প্রফুল। আর যাহারা 
সংসারের ক্ষুদ্র ধনের উপরে নিভর করে, তাহার! প্রায় সর্বদাই 
ভয়ে দুঃখে ব্যতিবাস্ত । 

ন্বর্গরাজ্যের সন্নাসী সামান্ত বিষয়স্গথে মুগ্ধ হইতে পারেন 
না। ক্ষুদ্র গৃহ এবং ক্ষুদ্র পরিবারে তাহার মন বদ্ধ থাকিতে 
পারে না। ন্বর্গরাজ্যের সন্যাসপীর ঘর কোথায়? সমস্ত পৃথিবী 
তাহার ঘর । ভুই কাঠা ভূমিকে তাহার ঘর বলিতে তাহার ত্বণা 
হয়। সংসারী ধার্মিক বলে, এই ভূমিটুকু আমার, শ্বর্ণরাজ্যের 
লোক বলেন, পিতার সমুদয় সম্পত্তি আমার সম্পত্তি, স্থতরাং পৃথিবীর 
সকলের সম্পর্তি আমার সম্পর্তি। সকলে সুখী হইতেছে, আমার 
স্থথ বুদ্ধি হইতেছে। পৃথিবীর জ্ঞান ধন বুদ্ধি হইতেছে, আমার 
জ্ঞান ধন বৃদ্ধি হইতেছে । এইদরূপে দ্বর্শরাজ্যের উদ্দার সন্ানী; 
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সর্বাধিকারী হইয়া! সদানন্দ। ধর্মের ভিতর দিয়া সংসারে আসিলে' 
এই প্রকার মনে হয়। যিনি ঈশ্বরের আদেশ পাইয়া দ্বর্গরাজ্য 
হইতে সংসারে আসেন, তিনি বলেন এই সমুদয় পৃথিবীর উপরে 
আমার অধিকার, এই সমুদয় দেশগুলি আমার হইবে । সমুদয় জঙ্গল 
আবাদ করিয়া লইব। যত স্থান অপরিষ্কার আছে, সমুদয় পরিফার 
করিয়া লইব। যত বিজাতীয় এবং বিধন্মী আছে, সকলকে আমার 
করিয়া লইব। যে সকল দেশে অন্ধকার আছে, সে সকল দেশে 
আমার পিতার ধন্মের আলোক বিস্তার করিব। যে সকল স্থানে 
অত্যাচার অনিয়ম হইতেছে, সে সমুদয় স্থানে ব্রাহ্গধর্দ্ের নিয়ম 
প্রতিঠিত করিব। তিনি বিশ্বাস করেন, পৃথিবীর সকলেই তাহার 
রাজার অনুশাসিত প্রজা হইয়া, সুখে তাহার রাজো বাস করিবে। 
ধন্ঠ ধার্মিক সংসারিগণ, কেন না তাহারা স্বর্ণরাজোর অধিকারী । 
প্ৰর্গরাজোর সন্ন্যাসীদ্দিগের এই দেশে আসিবার তাৎপর্য কি? 
পুণাস্থান ব্বর্সরাজা হইতে তাহার! এই পাপময় বিকৃত দেশে আসিবেন 
কেন? তীহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে আদেশ পাইয়া, তাহার 
অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্ত এই সংসারে আসেন । ঈশ্বর বলেন, 
«তোমরা পৃথিবীতে গিয়! আমার রাজ্য স্থাপন কর।” ঈশ্বরের 
সুখে এই কথা শুনিয়। যাহার! সংসারী হইলেন, তাহারা উচ্চ শ্রেণীর 
লোক । আর ষে সকল সংসারী আপনার ইচ্ছানুসারে ধন্ধমাচরণ 
করে, তাহারা নীচ শ্রেণীর লোক । যাহাতে সংসারের মধ্যে 
সতা প্রচার এবং সতা প্রতিষ্ঠী হয়, সেই জন্ত শ্বর্ণের সন্নাসীরা 
পৃথিবীতে আসিয়া! থাকেন। তাহারা সংসারে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য নির্দিষ্ট । ব্রাঙ্গগণ, তোমরা উপাসনা শিখিলে, তোমরা 
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আপনার! প্রাণ ভরিয়া স্বর্গের স্থধা পান করিতে শিখিয়াছ, এখন 
আর তোমাদের ন্বার্থপর হইয়া থাকিবার সময় নহে । ঈশ্বরের আজ্ঞা, 
তোমরা পৃথিবীতে যাও, পৃথিবীর নর নারীদিগের নিকট এখন সেই 
অমৃত পরিবেশন কর। সাবধান, সংসারী হইবার জন্ত সংসারে 
থাকিও না; শুদ্ধ ঈশ্বরের অভিপ্রায় পুর্ণ করিবার জন্ত সংসারে 
যাইবে । পুরাতন কালের লোকের! ধম্মসাধনের জন্য সংসার ছাড়িয়া 
অরণ্যে যাইতেন, এখন তাভার বৈপরীতো, ঈশ্বরের বন্মরাজ্য স্থাপন 
করিবার জন্ত সংসারে যাইবে । পুব্বকালে আগে সংসার করিয়া 
পরে বনে যাইত, এখনকার এহ উপদেশ, আগে বনে ধন্মসাধন 
করিয়া জিতেন্দ্রির় হইবে, পরে সংসারী হইবে । আগে স্বর্গরাজ্য 
অধিকার করিবে, পরে সেই স্বর্গরাজ্য দ্বারা পৃথিবীকেও শুদ্ধ করিয়া 
ল্ইবে। 

স্বর্গরাজ্যের যাত্রিগণ, তোমাদের বাক্সে রাশি রাশি ন্বর্গের ধন। 
তোমাদ্দিগকে যদি লোকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের সম্পার্ত কি? 
তোমরা বলিবে সমস্ত পৃথিবীই আমাদের । পিতার রাজ্যের উপর 
আর কাহারও অধিকার নাই। ব্রহ্ষসন্তান, সমস্ত পৃথিবীতে যত 
টাকা কড়ি দেখিতেছ, ঈশ্বরের ধর্মরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য 
এই সমস্ত ব্রহ্গসাধকের হস্তে আসিবে । এখন দেখিতেছ হনি 
অধিকারী, উনি অধিকারী, এর! সব ছায়ার মানুষ। শ্বর্গরাজ্যের 
অধিকারিগণ, এ সমস্ত তোমাদেরই, তোমাদেরই টাকা, তোমাদেরই 
ভূমি। এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, সকল দেশ তোমাদেরই, 
তোমরাই ভূম্যধিকারী। ঈশ্বর বলিয়াছেন, সমস্ত পৃথিবী তোমাদেরই । 
অতএব যাও, যাহাতে প্রত্যেক গৃহে, প্রত্যেক নর নারীর মনে, 
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ধন্মবুক্ষ সতেজ হইয়া উঠে, তজ্জন্ত প্রাণপণ যত্র কর। সমুদয় নর 
নারী তোমাদেরই প্রাণের ধন। লোকে বলে তোমর! দীন দরিদ্র, 
কিন্ত সত্য, ঠিক ইনার বিপরীত । তোমরাই ধনী, আর ধনীরাই 
হুঃখী। কারণ পরমধনকে যে পায়, সমস্ত ধন সেপায়। সমস্ত 
বড় রাজা পাইলেন যিনি, ছোট রাজ্য তিনিই পাইলেন। যে দিন 
্রহ্মাণ্পতি বাড়ীতে আসেন, সে দিন অন্নপূর্ণার আগমন হয়। ঈশ্বর 
তাহার লক্্মামুত্তি ছাড়িরা ভক্তের ঘরে আসিতে পারেন না । আমরা 
উপাসন! করিয়া পরম ধনী, পরম ধন ঈশ্বরকে লাভ করি, শ্ুতব্নাং 
আমাদিগের আর ক্ষুত্র ধনের ভাবনা থাকে না। অতএব সকলে 
প্রকৃত উপাপন। দ্বারা পরম ধনকে উপাজ্জন কর, আর অন্ত ধনের 
অভাব থাকিবে না! । 


প্রত্যাদষ্ট | 
রবিবার, ১ল1 পৌষ, ১৮০০ শক ) ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খুষ্টাব্ব 


যে সকল বস্তু এই পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া মায়, যে সকল 
বস্তর সংসারে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে, এ সকলের মূধাও স্বর্গের কিছু 
কিছু দ্রব্য আছে। এই সংসারে স্বর্গীয় এবং পাখিব বস্ত্র সকল 
মিশ্রিত হইয়া! রভিয়াছে। হ্ক্ষাদর্শী ব্যক্তিরা এই ছুয়ের প্রভেদ বুঝিতে 
পারেন। তাহারা বলিতে পারেন, কোন্টা দর্গীয় এবং কোন্টা 
পৃথিবীর । লক্ষণ দেখিয়া! চেনা যায় কোন্টা স্বর্গীয় এবং কোন্টা 
পাথিব। পথিবীর বস্তব ত মলিন আছেই, কিন্তু আপাততঃ অনেক 
মলিন বস্তৃক্প মধ্যেও স্বর্গীয় পদার্থ লুক্কায্িত থাকে । অনেক মানুষ 
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আছে যাহারা মানুষ, আবার অনেক মানুষ আছেন বাহাদের ভিতধের 
প্রকৃতি দেবতার প্রকৃতি । পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধিমান আছে, 
যাহাদের বুদ্ধি, পৃথিবীর বুদ্ধি। আবার এখানে এমন লোকও আছেন, 
ধাহাদিগের চক্ষু কর্ণ স্বর্গে উৎপন্ন, স্বর্গে গঠিত । চক্ষু'কাহার না 
আছে? কিন্তু কে শ্বর্গের শোভা দেখিতে পায়? কাণ কাহার 7! 
আছে, কিন্তু কয় জন লোকের কর্ণ স্বর্গের শব্ধ শুনিতে পায় ? 

এই পৃথিবীতে স্বর্গের পুস্তক এবং মন্ুব্য-রচিত পুস্তকও রাশি 
বাশি আছে । আমাদের সমক্ষে স্বর্গীয় পাধিব দ্রইই বহিত্বাছে? 
কিন্তু এমন বিচক্ষণ চক্ষু কাভার, বে ছুগ্ধ এবং জল পৃথক করিত 
পারে? অথচ পাথিব হইতে শ্বর্গায় বস্ত বাছিয়া! লইতেই হুইদুব। 
পাথিব পুস্তকের মধ্যে অনেক ভাপ ভাল পুস্তক আছে বলিস 
সমুদয়কে মন্থুষ্যের রচিত মনে করা উচিত নহে । কোন্‌ পুস্তকে 
কাহার নাম অঙ্কিত আছে, তাহা দোঁথতে হইবে। ধন রত্ব, বিদ্ধা 
বুদ্ধি প্রভৃতি সমুপ্য়ই পৃথিবীতে মিশ্রিত ভাবে স্থিত, কিন্ক তাহার 
মধ্যেও পাণিব ও স্বর্গীয় বিভাগ আছে । মনুষ্য সম্বন্ধেও এইরূপ । 
ধার্মিক সংসারী স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসেন। ঈশ্বরের ভাব, 
ঈশ্বরের সত্য, ঈশ্বরের নিঃশ্বাস, ঈশ্বরের ক্ষমা, ঈশ্বরের উৎসাহ, 
মন্ুষ্যের আকার ধরিয়! পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়; নিগুঢ় তত্বদর্শীরা 
এ সকল দেখিয়া আমোদ করেন । এই সমক্ষে দেখ, টাকা কড়ি 
ধন রত্ব মনুষ্য কত কি আছে। যাহারা বিচক্ষণ ভক্ত তাহারা! 
বলিলেন, এই ধন রত্র ঈশ্বরের, এ সম্পদ শ্বয্য পৃথিবীর ; এই 
পাঁচটা লোক স্বর্গের চিহ্নিত লোক, শ্রী পাচ লক্ষ লোক পৃথিবীর 
লোক। অনেক জিনিস আছে যাহ পৃথিবীতে উপার্জন কর! ধাক়্ 
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যেমন টাক, বিদ্যা ; কিন্তু এমনও অনেক জিনিস আছে, যাহা কেবল 
ঈশ্বরেরই নিকট পাওয়া যায়; যেমন ঈশ্বরের নিঃশ্বাস । ইহা 
পৃথিবীর কোন স্থানে কিম্বা কোন মন্ুষ্যের নিকট পাওয়া যায় না। 

মাঘ জন্মে কোথায় ? মাতৃগর্ভে । কিন্ত বখনই স্বর্গীয় পুরুষের 
জন্ম হয়, তখনই ঈশ্বর তাভার রক্তের মধ্যে স্বর্গের ভাব দিয়! তাহাকে 
গঠন করেন। দশটী স্বর্গের কাধ্য সমাধা করিবার জন্য পৃথিবীতে 
সাহার জন্ম হয়। তাহাকে দেখিয়।! জননী কৃতার্থ হন এবং পৃথিবী 
ধন্ঠ হস্ত । তিনি জন্মসন্ত্যাসী, প্রেরিত খবি, তিনি জগতের আদরের 
গোপাল, তিনি প্রেরিত শিশু, তীহাকে দেখিয়া পৃথিবী বলিল, 
আমাদের গুরু আসিয়াছেন, পৃথিবী তাহার গুরুত্ব বুঝিল। তাহার 
জিহবাই বেদ, তাহার জীবনই শাস্ত্র, তিনি জন্মসাধক, তিনি জন্মযোগী । 
তাহার এক একটা কথা শুনিয়া লোকে বলিবে, ইহার এক একটা 
কথা স্বর্ণের অত্রান্ত দেববাণী। এই এক শ্রেণীর লোকের কথা । 
ইষ্াদিগের সমস্ত জীবনই সত্যপুর্ণ। পৃথিবীতে ইহাদিগের সংখ্যা 
অতি অল্প । 

ইঞ্াদিগকে ছাড়িয়া পরে এমন এক শ্রেনীতে আদিলাম, বাহাদিগের 
জীবনে ছুই আন! সত্য লাভ করা ঘায়। জন্মসাধুর জীবনে যোল 
আনা পুর্ণ সত্য লাভ করা যায়, এই শ্রেনীর লোকের নিকট দ্বই 
আনা প্রত্যাদেশ লাভ করা যায়। ব্রাঙ্গ স্বগের কোন পদার্থ অবহেল! 
করিতে পারেন না । অতএব ধাহাদিগের জীবনে কেবল ছুই আনা 
সত্য, আমরা তাহাদিগের জীবন হুইতে9 স্বর্গের ফুলগুলি তুলিয়া 
লইব। ব্রাঙ্গ বাগানের মালী হইয়া জন্মিয়াছেন। তিনি কেবল 
নানা স্থান হইতে স্বর্ণের ফুলগুলি তুলিয়া! মাল। গাথিবেন। কোন 
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কোন বৃক্ষে ছুই একটা ফুল ফুটিয়াছে বলিয়া ব্রাক্মমালী তাহ! অগ্রাহা 
করিতে পারেন না। বিচার করিবার তাহার অধিকার নাই। অল্প 
হউক অধিক হউক, সকল বৃগ্গ হইতেই তাহাকে স্বর্গের ফুল তুলিয়া 
লইতে হইবে । অতি সামান্থ লোকের জীবনেও যদি একটা স্বের 
ফুল ফুটিয়৷ থাকে, আদরের সহিত তাহ গ্রহণ বরিতে হইবে । ঘোর 
অন্ধকার মধ্যে একটী লোকের কপালে ধকৃ ধকৃ করিয়া স্বর্গের 
একটী অগশ্রিশিখা জলিতেছে। ব্রাহ্ম মেই তেজের নিকট আপনার 
মস্তক নত করিলেন । 

একটা লোক তাহার সমস্ত জীবনে একটা শ্র্গের কথা বলিল, 
তাহাতেই সে ধন্ক হইল । একটা পামাগ্ত লোক ঈখরপ্রেরিত 
একজন সাধুকে বলিল," তুমি ঈশ্বরের পুব, তোমাকে দেখিয়া 
আমার পরিত্রাণ এবং স্বগরাজোর আশা হইল 1» এই কণা স্বগের 
কথা। মনে কর, সেই ব্যক্তি ভাঙার স্মস্ত জাখনের মধো আর 
একটাও স্বগের কথা বলে নাই; কিন্তু তথাপি তাহার এই একটা 
কথাকেই স্বর্গের অমূল্য রহ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । আর 
একজন লোক দৈবাৎ তাহার শক্রর প্রতি মধুর ব্যবহার 'করিল, 
হয় ত সে নিজেই বুঝিতে পারিল না কেন সে এরূপ অনুষ্ঠান কবিল। 
সে বুনিতে পারুক আর না পারুক, শক্রর প্রতি তাহার এই প্রেম 
ব্যবহার প্বর্ণের বাপার। চারিদিকে পাথিব ব্যাপার ; কিন্তু এই 
ছুইটা জিনিস শ্বর্গের | 

ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে ধাহারা প্রত্যাদি্ট, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হইতে 
বাহার! নিয়োগপত্র লইয়া আসিয়াছেন, তাঁভার! পৃথিবীর রাশি রাশি 
বন্তর মধ্য হইতে স্বর্ণের বস্ত বাছিয়া লইতে পারেন। তাহারা লক্ষণ 
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দেখিয়া শ্বর্গীয় পদার্থ চিনিতে পারেন। যাহারা প্রত্যার্দেশ পায় না, 
তাহার! ঈশ্বর এবং মূল সত্যের গৌরব বুঝিতে পারে না । তাহার! 
অনেক সময় সতাকে মিথ্যা মনে করে এবং মিথ্যাকে সতা মনে 
করে। পৃথিবীতে যে শ্রেণীর লোক যিনি, তাহাকে সেই শ্রেণীর 
লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । প্রত্যাদেশের পরিমাণ 'অনুসান্ধে 
মন্ুবামগুলীকে শ্রেণীবদ্ধ করা কল্পনার কার্ধ্য নহে, ইহাতে বিজ্ঞান 
আছে। যেমন ঈশ্বর আছেন সত্য, তেমনই ঈশ্বরের নিঃশ্বাস, সতা, 
উৎসাহ ইত্যাদি মনুম্যের আত্ম! এবং বানু মধ্যে আসে ইহাও সতা। 
আমরা অনেক বৎমর হহতে ইহার প্রমাণ পাইয়া আসিতেছি। 
আনরা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ঠহার সাক্ষ্য দান করিব, এবং আমরা 
যতই বৃদ্ধ হইতে থাকিব, ততই আমাদের এই বিশ্বাস ঘনতর হইতে 
থাকিবে। 

আমাদের মধো এমন সকল লোক আছেন, ধাহাদিগের হৃদয়, 
মনের মধ্যে ঈশ্বর অবতীর্ণ; ধাহাদিগের চরিত্র মধ্যে আমরা ঈশ্বরের 
ভাব বুঝিতে পারি। এই কথা দ্বারা কেহ এরূপ মনে করিও না 
যে, ঈশ্বর কেবল আমাদের কয়েকজনের মধ্যেই অবতীর্ণ, আর 
সাধারণ লোকের! ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নরকে বাস করিতেছে ; 
তাহারা আর ঈশ্বরের কোন সত্য কিম্বা ভাব লাভ করিতে পারে 
না। ইহা! অত্যন্ত জঘন্য মিথা, ইহা ঘ্বণিত অনৃত বাক্য। বাহার 
ভিতরে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ-বাঘু ঘুরিতেছে, তিনি যে সকল বিষয়েই 
প্রত্যাদিষ্ট হন, ইহা মিথ্যা কথা। যিনি এক মাসে প্রত্যাদেশ 
পাইয়াছেন, তিনি যে সকল মাসেই প্রত্যাদ্দেশ পাইবেন, ইহ! সত্য 
কথা নহে । অথবা যিনি এক বিয়ে প্রত্যাদেশ পান, তিনি যে 
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সকল বিয়য়ে প্রত্যার্দেশ লাভ করেন, ইহা মিথ্যা । যিনি ক্ষম। 
বিষয়ে প্রত্যাদদেশ পান, তিনি হয় ত অন্ত বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান 
না। সরল সাধকেরা কখনও মিথ্যা বলেন না। তাহার! কখন 
কি বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান এবং কখন কি বিষয়ে 'প্রত্যাদেশ পান না, 
সকলই অকপট ভাবে স্বীকার করেন, আপনারাই বলেন। 

ধাহার! প্রত্যাদি্ট, লক্ষণ দেখিলেই তাহাদিগকে চেনা যায়। 
বাহারা ঈশ্বরের নিয়োগপত্র পাইয়া! কার্ধা করেন, তাহাদিগের কপালে 
ধক ধক করিয়া স্বর্ণের জ্যোতি জলিতে থাকে । তাহার! আপনারাই 
বলেন, এই এই বিশেষ কাধ্য সম্পন্ন কব্রিবার জন্ত ঈশ্বর আমাদিগকে 
এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। আদেশ পাইলেই কাধ্যভার 
লইতে হয়। ভুমি মুখে বলতেছ, প্রত্যাদেশ পাইয়াছ, অথচ তুমি 
যদি সেই আদিষ্ট কাধ্য না কর, তুমি প্রবঞ্চক | তুমি হ্বীকার 
করিতেছ, মনুষ্য-চরিত্র গঠন করিতে তুমি এই সংসারে আসিয়াছ | 
তোমার স্পশ মাত্র কঠোর মন বিগলিত হয়, পাপাসক্ত চিত্ত ঈশ্বরের 
দিকে পরিবর্তিত হয় এবং অতি সহজে চরিত্র গঠিত হয়, যদি এইরূপ 
ন! হয়, তুমি প্রবঞ্চক। ঈশ্বর এক একজনকে এক একটা বিশেষ 
কাধ্যভার দিয়! এই পুথিবীতে আনিন্লাছেন। প্রত্যেকে তাহার নিদ্দিষ্ট 
কাধ্য করিলেই তাহার নিজের এবং জগতের পরিত্রাণ হয়। 

তুমি ক্ষমা দ্বার তোমার শক্রদিগকে পরাস্ত করিতে আসিয়াছ, 
আর কিছু করিতে পার আর ন! পার, তুমি জগতে কেবল ক্ষমার 
দৃষ্টান্ত বাখিরা যাও, ইহাতেই জগৎ উদ্ধার হইবে। তুমি জন্ম- 
উদাসীন, ফকীর হুইয়া পৃথিবীতে জন্দিয়াছ, ঈশ্বর হইতে ফকিরী 
ভাব পাইক়্াছ, তুমি জগৎকে কেবল সেই লক্ষণ দেখাইয়া যাও, 


প্রত্যাদিষ্ট ১১৭ 


তাহাতেই জগতের পরিজাণ হইবে, তোমার অন্ত লক্ষণ দেখাইবার 
প্রয়োজন নাই। অতএব কাধ্যের জন্ত অহঙ্কার এবং ঈর্ষা পোষণ 
করিয়া পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিও না। তোমার পাঁচখানি কাধ 
আছে, আমার ন! হয় ুইথানি কাজ আছে, তাহাতে আমার দুঃখের 
বিষয় কি? এবং তোমারই ব। গৌরবের বিষয় কি? ঈশ্বর যাহাকে 
যাহা! করিতে বলিয়াছেন, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট । ঈশ্বরের 
আদেশে যিনি গান বাধিতে আসিয়াছেন, তাহার বাছে হস্ত দিবার 
প্রয়োজন কি? যিনি ক্ষমাচন্ত্র প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন, তিনি 
যেন বিনয় অথব! সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চেষ্টা না করেন। যিনি 
বিনরী হইতে আসিয়াছেন, তিনি যেন স্বর্ণের আর কোন লক্ষণ 
দেখাইতে অহঙ্কার না করেন। অহঙ্কারশূন্ত হইয়া আপন আপন 
নিয়োগপত্র দেখিয়া কাধ্য করিয়া চলিয়া যাও। কেহই অনধিকার 
চেষ্টা করিও না। যিনি বে কাধ্যের জগ্ত প্রেরিত, তিনি যেন কেবল 
সেই কাধ্যই করেন, সেই কাধ্যসম্পর্কে তাহার বতদুর আবশ্তক 
তিনি প্রত্যাদেশ অথবা ঈশ্বর-নিঃশ্বাস পাইবেন, এবং পুথিবীও সেই 
বিষয়ে তাহার অনুকুল হুইয়। প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্য আনিয়া দিবে। 
অতএব কেহই আপনার অধিকার ছাড়িয়া অগ্ভের অধিকারে হন্তক্ষেপ 
করিও না । ঈশ্বর ধাহাকে যে স্থানে রাখিয়াছেন, তিনি যেন সেই 
স্থানেই বপিয়! থাকেন, তাহা! হইলে সকলের কাধ্য নির্ব্বিন্বে সম্পন্ন 
হইবে। 

যিনি ন্বর্গের নিগুঢ় তত্ব সকল লিখিতে জন্মিয়াছেন, তিনি ক্রমাগত 
লিখিতে থাকুন; ধিনি সঙ্গীত করিতে জন্মিয়াছেন, তিনি ক্রমাগত 
সঙ্গীতের উন্নতি করিতে থাকুন, তাহার! প্রতিজনেই আপন আপন 
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কার্যে শ্বর্গ হইতে সাহাধ্য লাভ করিবেন এবং পৃথিবীও তাহাদিগকে 
সকল প্রকার আয়োজন করিয়া দ্িবে। যাহারা শিশু, যুবা অথবা 
নারী-চরিত্র গঠন করিতে আসিয়াছেন, তাহারা আপন আপন বিষয়ে 
স্বর্গ হইতে নৃতন নূতন প্রত্যাদেশ লাভ করিবেন। বীাহারা পাপা 
জগতের মধ্যে পুণ্য বিতরণ করিতে আসিয়াছেন, তীাহাদিগের হস্তে 
ত্বর্গ হইতে ব্ুন্ধন কর! পুণ্যের অন্ন সকল আসিবে । অতএব 
আচাধ্যগণ, প্রচারকগণ, তোমরা ঈশ্বর গ্রাদত্ত আপন আপন জদয় 
এবং জীবনের উপযুক্তত! অনুসারে প্রতিজন কেবল তীঙ্ভার নিদিষ্ট 
কার্ধ্য কর, তাহা হুইলে চারিদিকে কল্যাণের উৎ্ল সকল উত্নারিত 
হইবে । 





বিশ্যে বিধান । 
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নিক্ষ্িয় দেবতা মন্তুষ্যের কল্পনা মাত্র। ঈশ্বরকে নিক্ষ্ির মনে 
করিবে না । ঈশ্বর জগতের প্রতি উদাপীন নহেন। প্রকৃত ঈশ্বর 
জগতের মধ্যে থাকিয়া মনুষ্ের নিকট আপনার অলৌকিক ক্রিয়। 
এবং লীলা! সকল প্রকাশ করেন; কিন্তু ঈশ্বর সাধারণ প্রণালীতে 
যে লোকাদগকে প্রতিপালন করেন তাহাতে জগতের সকল অভাব 
মোচন ভয় না । সাধারণ প্রণালী অনুসারে প্রতিদিন সুর্য উঠিতেছে, 
প্রতিদিন দিবসের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিবস হইতেছে, ছুই 
একদিন হুধ্য অথব! চন্দ্র-নক্ষত্র-খচিত নভোমগুল দেখিলে ঈশ্বরের 
হত্ত দেখিয়া মনুষ্যের মনে বিস্ময় হইতে পারে) কিন্তু বারগ্ার দেখিতে 
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দেখিতে আর এ সকল তত আশ্চধ্য মনে হয় না। যদিও ঈশ্বরের 
শক্তিতে প্রতিদিন সুধ্যোদয় হয়, কিন্তু সাধারণ নিয়ম প্রণালী দেখিতে 
দেখিতে জগতের লোক ঈশ্বরকে ভুলিয়া বায়। পুরাতন নিয়ম প্রণালী 
সব্বদ। হৃদয়ের ভাব উদ্দীপন করিতে পারে না; এক প্রণালী বারম্বার 
দেখিতে দেখিতে বুদ্ধি আর উত্তেজিত হয় না। বদিও ঈশ্বর কদাচ 
নিক্ষিয় নহেন, যদিও তিনি সাধারণ প্রণালীর মধোও নিয়ত কার্য 
করিতেছেন, যদি 9 জগতের বিধাতা প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে 
এবং প্রত্যেক মন্থষ্তের হধয়ে কাধ্য করিতেছেন, ঘি 9 ঈশ্বরের শক্তি 
ভিন্ন কোন গোলাপ ফুল ফুটে না এবং একটী ক্ষুদ্র জড়পিও ও মুদ্তিকায় 
পড়ে না; কিন্তু ক্ষীণবিশ্বাসী মন্তুষ এ সকল সাধারণ ব্যাপারের 
মধ্যে সেহ সাধারণ কর্তাকে দেখিতে পায় না। 

সাধারণ লোকদ্িগের মন নিদ্রিত ) এইজন্ত সাধারণ ঘটনাবলীর 
মধ্যে তাহারা ঈশ্বরকেও নিদ্রিত মনে করে। তাহারা মনে 
করে সংসার পালনের ভার কতকগুলি সাধারণ নিয়মের হস্তে 
রাখিয়া ঈশ্বর এখন নিশ্চিন্ত উদাসীন হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। 
পৃথিবীর অবস্থা এইরূপ দ্লাড়াইয়াছে। পুথিবীর ধন্ম এখন এইন্প 
মুতভাব ধারণ করিতেছে । ঈশ্বরের সাধারণ শ্রণাণা দুঢ় নিয়মবদ্ধ, 
স্থির, অটল এবং প্রশাপ্ত। এ দেখ প্রকাণ্ড সমুণ্র, কুল দেখা! 
যায় ন?, স্থির, প্রশান্ত, কখনও যে এ 'প্রশান্ত সাগর চঞ্চল 
হইবে, মনে হয় না। কোথাও একটা হিল্লোল নাই, প্রশান্ত 
এবং স্বচ্ছ কাচের ভ্তাকস নিম্মল। ক্রমাগত দশ ক্রোশ চলিয়! 
যাও, এক প্রকার ভাব। কিন্তু আর এক এসময় সমুদ্রের আর 
এক অংশে এইরূপ শাস্তভাব দেখিতে পাইবে না। সেখানে সমুদ্র 
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ভয়ানক চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতেছে, সেখানে এমনই জলের টান 
হইয়াছে, সেখানে জল ক্রমাগত এমনই ভয্নানক প্রবল বেগে 
ঘুরিতেছে যে, একবার আকৃষ্ট হইলে প্রকাণ্ড জাহাজও সেইখান 
হইতে আর উঠিতে পারে নাঁ। সেখানে সমুদ্রের ভয়ঙ্কর গঞ্জন | 
সেখানে জল একটী ভয়ানক গর্ভের মত হইয়াছে । সেখানে একটা 
ভয়াঙ্ক ঘূর্ণ-জল হইয়াছে । সাধারণ নিয়ম প্রণালী প্রশান্ত সমুদ্রের 
স্টায় ১ বিশেষ বিধান ভয়ানক ঘূর্ণ-জলের স্টায়। সাধারণ কর্তা যখন 
বিশেষ বিধানের কর্তা হইয়া! প্রকাশিত হন, তখন তাহার অলৌকিক 
কার্য সকল দেখিয়া জগৎ আশ্চর্যা ভয়। বিশেষ বিধানে এক হস্ত 
ঈশ্বর দশ হস্ত হন, অনন্ত শক্তির অসংখ্য তস্ত আছে, প্রয়োজনাহুসারে 
বিশেষ বিশেষ বিধানের সময়, শ্টাহার অসীম বাহুবল প্রকাশিত হয়। 
সাধারণ লোক মনে করে, যেন নিদ্রিহ ঈশ্বর জাগ্রত ভইলেন। 

বিশেষ বিশেষ জাতির মধো বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ 
বিধি প্রকাশিত হয়। যখন সেই বিশ্ব বিপধানের উদ্দেশ সিদ্ধ 
হইয়া যায়, পৃ'থবী আবার প্রশান্ত ভাব ধারণ করে । কিছুকাল পরে 
আবশ্তকানুসারে বিশেষ জাতির মধ্যে, বিশেষ ঘুগে আবার বিশেষ 
বিধান প্রেরিত ভয়। ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রাপ্ন সাধন করিবার 
জহ্। বিশেষ বিধান প্রেরিত হয়। ভ্রান্ত লোকেরা বলে, যাহার! 
বিধানের আশ্রিত নহে, তাহারা! নরকে যাইবে; তাহারা মনে করে 
কেবল বিধানহুক্ত দশ জন লোক বৈকুঠে যাইবে, এবং পৃথিবীর 
আর সমস্ত লোক ঈশ্বরের করুণা হইতৈ বঞ্চিত। ঈশ্বর পৃথিবীর 
সমস্ত লৌককে বিদ্যয় করিয়া দিয়া কেবল অল্প লোককে চিহ্নিত 
করিয়া আপনার ক্রোড়ে স্থান দিলেন, এই ভ্রান্তি ব্রাঙ্গধর্দে স্থান 
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পাইতে পারে না। ইহ] মিথ্যা কথা যে যাহার! ব্রাঙ্গধর্থে দীক্ষিত 
নহে, তাহারা স্বর্গ পাইবে না। সত্য এই যে, কয়েকটা মুক্তি প্রদ 
সত্য প্রচার করিবার জন্তঠ ঈশ্বর একটা যন্ত্র লইয়া কাধ্য করেন) 
সেই যন্ত্রের নাম বিধান । বতক্ষণ পর্যন্ত না ঈশ্বরের বিশেষ উদ্দেস্তয 
সকল সাধিত হয়, ততক্ষণ পর্যান্ত সেই যন্ত্র চলিতে থাকে । বিধানভূক্ত 
কয়জনের দ্বারা সেই উদ্দেশ্ত সকল স্ুসম্পন্ন হহবে। ইহাতে 
পরিত্রাণের কথা নাই । পরিত্রাণ কোথায়? বিধান কোথায়? 
পরিত্রাণ সকলেই পাইবে । সকলের পরিজ্রাণের পথ পরিষ্কার করিবার 
জন্তই সময়ে সময়ে বিশেষ বিধানের আবশ্তঠক হয়। সকলেই পরিত্রাণ 
পাইবে; কিন্তু সকলেই বিধানভুক্ত নহে । যাশার1 বিধানভুক্ত তাহারা 
ভয়ানক ঘূর্-জলের ন্যায় ঘুরিতে থাকে । তাহাদিগকে সাধারণের 
পক্ষে অসাধা অলৌকিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতে হয় । যেমন 
ঘূর্-জলের মধ্যে ভয়ানক আন্দোলন, তেমনই বিধানভুক্ত করজন 
লোক ভয়ানক বেগের সহিত ঘ্ুরিতে থাকে । তাহারা আপনারাই 
বুঝিতে পারে না যে, সর্ধশক্তিমান্‌ সক্রয় ঈশ্বর কি আশ্চর্য্য ক্রিয়া 
সকল সম্পন্ন করিতেছেন। 

যেখানে ভয়ানক বূর্ণ-জল সেখানে অল্প সময়ের মধ্যে কত 
অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হয়। প্রবল বেগের সহিত সমস্ত জল 
একবার উপরে উঠিতেছে, আখার ভয়ানক গভীর গর্ভের মত 
হইয় সমস্ত জল নীচে পড়িতেছে। কখনও জলম্তন্তের ন্যায় সমস্ত 
জল নীচে পড়িতেছে। কখনও জলস্তস্তের ন্যায় সমস্ত আকাশের 
দিকে উঠিতেছে, কখনও ভয়ানক গর্জন করিয়া সমস্ত জল নীচে 
পড়িরা যাইতেছে । কখনও পৃথিবী আকাশের দিকে উঠিতেছে, 
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কখন ও চল্জ্র স্র্দ্য এবং নক্ষত্র সকল সঙ্গে লইয়া আকাশ জলের ভিতরে 
ডুবিতেছে । কখনও ঈশ্বরের দয়া দ্রুতবেগে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে 
অবতরণ করিতেছে, কথনও পৃথিবী হইতে মন্ুষ্ের মন স্বর্গের দিকে 
উঠিতেছে । যেখানে ঘূর্ণ জল সেখানে ভয়ানক ঝড় বহিতেছে । যে 
দেশে বিশেষ বিধান আমিল ই দেশে ভয়ানক দাবানল প্রজ্ষলিত 
ইইল । সেই বিধানের কয়জন লোকেব নিকট পৃথথবীর আর সমস্ত 
বণ পরাস্ত হইল। তাহাধিগের বানুবলের নিকট পৃথিবীর রাজার! 
তিষিতে পারিল না । পাঁচ জনের বাহুবলের নিকট পাঁচ হাজার 
লোক পরাস্ত হচইল। এই অন্ধ শতাব্দীর ব্রাঙ্গসমাজের ঘটনাবলী 
এই প্রক1ও দুর্ণ-জলের ব্যাপার । একটী প্রক1গু বিধান স্বর্গ হইতে 
অবতীর্ণ । বথন সেই চিরম্মপণীয় মহাতআ্বা এহ দেশে ব্রাহ্গধন্মবীজ 
রোপণ কগ্সিলেন, তখন ঠহতৈ এই পঞ্চাণ বৎসর, সতা ধন্মের 
আন্দোলচন এই দেশ টল্মল্‌ করিতেছে । সকল নগর, সকল গ্রাম, 
সকল দেশ, চারদিক আন্দোলিত | ব্রাঙ্ষপমাজে এই পঞ্চাশ বৎসর 
' বে সকল কার্গা হইয়াছে, সাধারণ প্রণালা দ্বারা দুই শত বসবে ও এ 
জল ভহইতে পারিত ন!। ক্রমাগত এই বিধি চলিতেছে । ধাহার! 
এই বিধির আদান ইরা কার্ণা করিতেছেন, তাভারা ঈশ্বরের সহকারী 
কক্মচাবী। ক্াতারা একটী বিশেষ উদ্দেপ্ত সাধন করিবার জন্য 
চি্দিত | হজ্ঞঙ্গ উাভারা বিশেষকপে মনোনীত ॥ তাভারা আপন 
হগাপন নিদ্িই ক্কানা করিলে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

অগ্ঠা% ধন্যাবঞ্শীরাও মুক্তি পাইবেন, কিন্ত এই সময়ে এই দেশে 
কতক শুলি লোক বিশেষরূপে ব্রাঙ্গধন্মের বিধানে অন্তভূতি না ভইলে 
পৃথিবীর পরিআণপথ পরিষার হইবে না। ধীহারা এই বিধানভূক্ত 
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হইবেন, তাহারা যে, সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ হইবেন তাহ! নচে, তাহারা 
অন্টান্ঠ বিষয়ে নিতান্ত ছুব্বল এবং হতভাগা ; কিন্তু এই বিধানসম্পর্কে 
তাহাদিগের বে নিদ্দিষ্ট কার্য সেই বিষয়ে তাহার! মহাবীর । বিধান- 
সম্পর্কে একটু সামান্ত কার্য করিলেও পৃথিবীর লোক তাহাদিগকে 
ভয় করিবে । এখানে তাহারা রাজা হইতে? বড়, অন্য স্থানে গেলে 
তাহারা জল ছাড়া মত্ভ্তের গ্ভায় নিস্তেজ । বিদানদ্ুন্ু খাকিরা যখন 
তাহারা বিধানের কথা বলিতে থাকেন, তখন তাহাদিগের মুখ হইতে 
স্বর্গের অগ্নি এবং তেজ নির্গত হইতে থাকে । এখানে গাকিলে 
তাহাদিগের জীবনের নির্দিষ্ট কারা করিবার জগ্গ যত খলের আবম্মুক 
সমস্ত তাহারা লাভ করেন। অন্থন্র গেলে ত্বাভাদিগের আর সে 
তেজ থাকে না। এখনই পরীক্ষা কর। যতক্ষণ বিপানের সংসুক্ত 
ততক্ষণ অগ্রিস্কুলিঙগ, আর বিধান ছাড়িয়া! দাও, পেই জীবন শীতল 
হইয়! যাইবে । যতক্ষণ বিধান স্বীকার করিবে, ততঙ্গণ জাঞাত ভাব, 
ততক্ষণ জাগ্রত ঈশ্বর তোমার জীবনের মধ্যে আপনার খান্ুধল 
প্রেরণ করিবেন। যাহাদিগের প্রাণের মধ্যে সর্বশক্তিমান ঈখরের 
নিঃশ্বাস প্রবেশ করিতেছে, তাহারা অন্তান্ত বিবয়ে অন্ত লোক অপেক্ষা 
ক্ষীণ হইয়াও বিপুল বীর্যধারী । 

যেখানে পাহাড় পব্ধত ভাঙ্গিতে ভইবে, সেখানে অসাধারণ 
বলের প্রয়োজন । সাধারণ প্রণাপীতে ধে কার্য এক গুণ বলে 
হইবে, তাহাতে দশ গুণ বলের আবশ্তক। যেখানে অনেক 
বৎসরের কুসংস্কার এবং উপধন্ম বিনাশ কৰচিতে হইবে, সেখানে 
অলৌকিক বলের প্রয়োজন । দেশকে উর্বরা করা অথব! প্রজা- 
দিগকে সামান্ত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া এ সকল কাধ্য সাধারণ 
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নিয়মান্ুসারে আস্তে আস্তে সম্পন্ন করা যাইতে পারে ; কিস্তু যেখানে 
ভয়ানক ধন্মনংগ্রাম করিতে হইবে, সেখানে পঞ্চাশ জনের দ্বারা 
পাচ হাজার লোকের কাধ্য করিয়া! লইতে হইবে । অতএব 
বারা এই বিধানভূক্ত হইয়াছেন, তাহাদিগকে ঈশ্বরের অলৌকিক 
শক্তির সাহায্যে কাধ্য করিতে হইবে । যতক্ষণ এই বিধানের 
বহির্ভাগে ছিল, ততক্ষণ প্র বঙ্গবাসী নিতান্ত নিজৰ এবং নিস্তেজ 
ছিল, আর যখন সে এখানে আসিল তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইল । 
তখনই তাহার চক্ষু হইতে অগ্নি বাহির হইতে লাগিল । বিধানের 
বাহিরে ওখানে তাহাকে ফেলিয়া দাও, আর তাহার সে তেজ নাই, 
সে জীবন্ত ভাব নাই, সেখানে শীতল, প্রশাস্ত সমুদ্রের স্তায়, সেখানে 
সে আছে কি নাই। তাহাকে এখানে আন, দেখিবে তাহার মুত 
প্রাণে নৃতন .উদ্যম এবং নবজীবনের সঞ্চার হইবে । এখানে ভয়ানক 
আন্দোলন । এখানে এক নগর আর এক নগরকে ধাক্কা দ্বিতেছে; 
এক গ্রাম মার এক গ্রামকে ধাক্কা দিতেছে; এক এসিয়া সমস্ত 
ইউরোপ এবং পৃথিবীর সমুদয় সভ্য দেশকে আন্দোলিত করিতেছে । 
এখানেও ঈশ্বর কার্য করিতেছেন, 'ওখানেও ঈশ্বর কার্য করিতে- 
ছেন; কিন্ত সাধারণ কার্যাপ্রণালী এবং বিশেষ বিধানে ভিন্নত৷ 
আছে। প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষ 
বিশেষ বুগে মঙ্গলময় ঈশ্বর বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়া থাকেন। 
প্রান পঞ্চাশ বৎসর হুইল, এই বঙ্গদেশে একটা নুতন বিধানের 
কাধ্য আরন্ত হইয়াছে । ক্রমাগত ইহার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, 
কখনও ইহার বিরাম হয় নাই। ইহ সামান্ত আন্দোলন নহে । 
ভয়ানক বূর্ণ-জলের স্তাঁয় ইহ? ঘুরিন্চেছে। কত প্রকার পৌত্তলিক তা, 
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অসত্য, ভ্রম, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে ধে 
তাহা ফুরাইতেছে না। এ সকল অসাধ্যসাধন করিতে যে কত 
বল, এবং কত তেজের প্রয়োজন, তাহা সহজে মনে ধারণ করা 
যায় না। এইজন্ত সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাহার বিশেষ বিধানভুক্ত 
লোকদিগকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকেন। বিধান 
এই প্রকার হইবে ইহ1 অনিবার্ধয । দুর্জয় বেগে বিধানের আোত 
চলিয়া যাইবে, তুমি আমি সেই স্বর্গের আ্োতকে বাধা দিতে পারি 
না। এই যে ভরঙ্কর বেগে বিধানের জল ঘুরিতেছে, ইহাতে বড় 
বড় পাহাড় পর্বত সকল চূর্ণ হইয়া যাইবে । সকল বাধা বিপঞ্ি 
ঈশ্বর চূর্ণ করিবেন। অতএব ঈশ্বর যখন আসিয়াছেন বঙ্গদেশে একটা 
ইচ্ছা পুর্ণ করিবার জন্য, তাহাকে আর কেহই বাধা দিও না। 
কেহই পরস্পরের কাধ্যে বাধা দিও না। ঈশ্বর প্রত্যেকের জন্ 
কাধ্য স্থির করিয়! দিয়াছেন। ছুই শত ব্রাহ্গ দাড়াও প্রতিজনের 
নিয়োগ পত্র দেখিয়া আপন আপন কাধ্য কর, আর আনন্দ মনে 
বল, “আমরা ধন্ত, আমরা ধন্য, কারণ ঈশ্বর আমাদিগকে লহয়! 
তাহার বিধান পুর্ণ করিবেন ।” 


১২৬ আচাধ্যের উপদেশ । 


সিমুলিয়া ব্রাঙ্মনমাজের অষ্টম সাম্মসরিক উৎসব 


তপস্থার রহস্য | *% 
মঙ্গলবার, ১০ই পৌষ, ১৮০০ শক) ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খুষ্টান্ম। 


“আরাধিতে! যদি ভরিস্তপসা ততঃ কিং। 
নারাধিতো যদি ভরিস্তপসা ততঃ কিং ॥ 
অন্তভির্সদি হরিস্থপসা ততঃ কিং । 
নান্তবহির্ষদি হরিস্তপসা ততঃ কিং ॥৮ 
নারদপঞ্চরাত্র ১।২ ॥ 


“্যর্দি হরি আরাধিত হন তবে তপস্তার ফল কি? আর বদি 
হরি আরাধিত না হন তবে তপস্তার ফল কি? যদি ভব্রি অন্তরে 
ও বাভিরে বি্তমান থাকেন তবে তপস্তাঁর কি ফল? আর যদি 
হরি অন্তরে ও বাহিরে বিগ্তমান না থাকেন তবে তপস্তার কি ফল ?” 

নারদপঞ্চরাত্রের এই উক্তি ভক্তদিগের পক্ষে অমূল্য রত্ব। 
ভাবটা সহজ অথচ অতি নিগুঢ়, সরল অথচ গভীর। ইহাতে 
বালকের কথা অথচ মহা জ্ঞানীর কথ! মিলিত হইয়াছে ; সাধনের 
এবং ভক্তির সামঞ্জস্ত হইয়াছে । আপাততঃ শুনিলে মনে হয় এই 
কথাতে যেন কিছু অসঙ্গত আছে। এই কথা শুনিয়া বোধ হয়, 
বুঝি তপস্তার কোন ফল নাই। প্ষদ্দি হরি আরাধিত হন, তবে 
তপন্তার ফল কি? আর বদ্দি হরি আরাধিত না হন, তবে তপস্যার 
ফল কি?” যদি ঈশ্বরের বর্তমানতা দেখিয়া! তাহার আরাধনা করিতে 
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শিথিয়া থাক, তবে আর তপন্কার প্রয়োজন কি? আবার যদি 
ঈশ্বরের আগুতত্বে বিশ্বাস না কর্ণ এখং তাহাকে মনের সহিত ভাল- 
বাঁসতে না পার, তাহ্‌। হইলেহু বা তপন্তার ফল কি? বাস্তবিক 
তপস্তার কোন ফণ আছে ক না? যাখাতে হাপর আরাধনা হয় 
না অথবা হাপর প্রা প্রেমোপয় হয় না, সেহ তপশ্তায় কোন ফল 
নাহ; আবার যদি হিপ প্রাত প্রেম হহয়া! থাকে তবে তপস্তার 
প্রশগ্নোজন নাহ। অও৩এব ছঈশ্বরাপাধনা কারণেও তপশ্তার ফল নাই ॥ 
এবং ঈশ্বরারাধনা না করিলেও তপগ্ডার ফল নাই । হারভাক্ত মনুষ্য 
পাবনের একমাঞ ভূষণ । যান হাগকে ভাক্ত করেন, হি-প্রেমে 
গিয়া রাংয়াছেন, তাহার আর তপন্তার প্রয়োজন ক? [নি 
হাকে ভাক্-গজ্্তে বাধয়াছেন তাহার আর তপস্তার প্রয়োজন 
কি? হাপকে আরভু কারবার জগ্ত ৩পন্তা। যান হরিকে প্রাণ হইয়া- 
ছেন, তবে তাহার তপশ্যার প্রয়োজন কি? আগ বাধ হার আগাধন। 
কাঁরতে না চাও, তাহা হছলেগ তপ১1% প্রয়োজন নাহ । তিেপস্তার 
আগুনে ঞ্ধ। হওয়া [ক জহ)? হাপপ প্রা প্রেমেপ অগ্ত। বাপ 
হরিপ্রেম হহল ৩খে তপস্তার ফলক % আবার মনে কর হপিপ্রেমে 
মন মাঙিল না, তবে তিপস্তার ফল কি? বে খাক্ত প্রাণের ভতরে 
হুিকে প্রেম-ফুল দিয়া পুজা কারতে পারে শা, কঠোর তগস্ত 
করিলেও তাহার কিছুই ভহবে না। বাঁধ হরিপ্রেম খুঝিতে না পার, 
বাদ ছরিনামের প্রাতি ভক্তি স্থাপন করিতে না পার, তবে তপস্ায় 
কি হইবে? 

হে মানব, তুমি সমস্ত ধন, সম্পদ ছাড়, তুণি সমণ্ত দিবস মনকে 
নিগ্রহ কর, কঠোর তগশ্তা কর, নানা প্রকার কষ্ট স্বীকার কর, 
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কিন্তু এ সকল দ্বার তোমার কিছুই হইবে ন! যদি হরির আরাধন! 
না কর। হাদয়ে যদি হরিভক্তি না থাকে বাহক তপস্তায় কি 
হইবে? হরিপ্রেম ভিন্ন তপন্তার কোন প্রয়োজন নাই। হরির 
আরাধনাই সর্বস্ব । হরির নাম শুনিয়া বাহার চক্ষু হইতে প্রেমাশ্র 
পতিত হয়, তিনি কি জন্ত কঠোর তপস্তা করিবেন? নিমেষের 
মধ্যে হরিপ্রেমে ধাহার মন মন্ত তয় তিনি কেন তপস্ত। করিবেন? 
যাহার অন্তরে হরিভক্তি জন্মিয়াছে তিনি সুখে হরিনাম করিতে 
লাগিলেন। তাহার আর তপশ্যা করিতে হয় না। যিনি ঘরের 
ভিতরে রাশি ঝাশি ধন পাইয়াছেন, তাহাকে কি বলিৰ তুমি জাহাজে 
যাও, তুমি বাণিজ্য কর, তুমি ধনবান্দিগের সেবা করিয়া ধন অর্জন 
কর? যাভার ঘরে টাকা নাই সেই ব্যক্তি কঠোর তপস্তা করিয়া, 
ধন অজ্ঞন করুক ; কিন্তু যাঁভার তস্তে রাশি রাশি টাক! সেকি জন্ত 
কঠোর তপস্তা করিবে? তপস্তা তাহাদিগের জন্ত যাশ্গারা বহু কষ্টে 
ধন্ম অজ্ঞন করিতে চায়। প্রেমের পথ কষ্টের পথ নহে । অতএব 
যদি তোমরা প্রেমের সহিত ঈশ্বর-মারাধনা করিতে শিখিয়া থাক 
তবে তপন্তার প্রয়োজন কি? আর যদি ভক্তির সহিত ঈশ্বর- 
অরাধনা না কর তবে সহস্র বৎসর তপস্তা করিলেও কিছু হইবে 
না। বুক্ষ যদি মব্রিয়া শুকাইয়া যায়, তাহাকে ভাজার যত কর সে 
আর ফলবান্‌ হইবে না। আবার বৃক্ষ যদ ফল কুলে পরিশোভিত 
হইয়া মনুষ্টের কাছে আপনার উদ্দেশ্ত সফল করিতে থাকে, তাহার 
প্রতি আর বুথা যত্ব কেন? অতএব প্রেমিক হও, তপস্তার 
প্রয়োজন নাই। 

দ্বিতীয়তঃ হরিকে অন্তরে বাহিরে সর্ধত্র প্রেম-নয়নে দর্শন করিতে 
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শিক্ষা কর। যেমন চক্ষু খুলিব অমনই চারিদিকে হরিকে দেখিব, 
যেমন চক্ষু বন্ধ করিব অমনই ভিতরে হরিকে দেখিব । ধাহাদিগের 
অন্তরে হরির প্রতি প্রেম জন্মিয়াছে তাহার! যেখানে বসেন সেইখানেই 
হরিকে দেদীপ্যমান দেখিতে পান। তাহারা আর কেন কঠোর 
ব্রত অবলম্বন করিয়া তীর্থধাত্রা করিবেন? তাহারা আর বৃথা 
তপন্তা করিয়া জীবনের শক্তি সকল ক্ষয় করিবেন কেন? যাহাদিগের 
অন্তরে বাহিরে হপ্ি-দর্শন হয় নাই তাঙ্তারাই বনু কষ্ট স্বীকার করিয়া 
হরিদঘার, বুন্দাবন, প্রভৃতি তীর্থ পর্যাটন করে । কিন্তু শাশ্সে€তই 
লেখা আছে “যদি হরি অন্তরে ও বাহিরে বিদ্ধমান থাকেন, তবে 
তপন্তার কি ফল? আর যদি হরি অন্তরে বাহিরে বিদ্বান ন! 
থাকেন তবে তপস্তার কি ফল?” যিনি অন্তরে বাহিরে হরিকে 
দেখিতে পান, সাহার হরিদ্বার বৃন্দাবন তাহার অন্তরে । তুমি ঘরে 
বসিয়া, হে ভক্ত, হরি সম্ভোগ কর, তোমার শ্রীক্ষেত্র কাশী বৃন্দাবন 
তোমার ঘরের ভিতরে । তোমার তীর্থযাত্রায় প্রয়োজন নাই, তোমার 
তপস্তায় প্রয়োজন নাই। যদি হরিকে লাভ করিয়া থাক তবে 
আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শুফ হইবে কেন? যদি হরিকে 
পাইয়া! সুখী হইয়া থাক, তবে জীম্মকালে চারিদিকে ভয়ঙ্কর অগ্নি 
জ্বালিয়া তাহার মধ্যে উত্তপ্ত, এবং শীতকালে জলের ভিতরে মগ্ন 
থাকিয়া শীত ভোগ করিবে কেন? যদি প্রাণের মধ্যে প্রাণসখাকে 
পাইয়া থাক, তবে আর কার জন্ত তপস্তা করিবে? আর যদি 
অন্তরে বাহিরে হরিকে না দেখিতে পাও, যদি হরিবিচ্ছেদে তোমার 
মন জর্জরিত হয়, এবং সেই অবস্থায় কোথায় শ্রীহরি, কোথায় 
শ্রীহরি বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাক, এবং তোমার সেই ক্রন্দন আকাশ 
১৭ 
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গ্রাস করিতে থাকে-_না আপনার গ্রহে, না প্রতিবাসীর গুহে, 
না ফলে, না! ফুলে, না পর্বত-শিথরে, না সাগর-বক্ষে কোথাও হরিকে 
দেখিতে না পাও, সেই অবস্থায়ও তপস্তা বুগা । কারণু যে হরিকে 
বিশ্বাস করে না, গাহার যে হরি-অদ্শনের যন্ত্রণা, তাহ] ষে এক 
প্রকার নাস্তিকের ক্রন্দন হইল। তপন্তা অথবা কষ্টকর কাধ্য 
কারলেই যে হরিকে লাভ কর যায় তাহা মিথা।। তোমরা দেখিতেছ 
কত সন্নাসী কত প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া তপস্যা করিতেছে ; 
কিন্তু তাহাপগকে জিজ্ঞাসা কর, ৫হামরা কি হরিকে দেখিতে 
পাইরাছ ? তাহারা বলিবে আমরা হরিকে দেখিতে পাই নাই; 
(কন্ধ তাহাকে দেখিতে পাহব বালয়। এত কষ্ট করিতেছি । ক্ষুধার 
সময় খাই না, শপীরকে শুপু করিতেছি, কঠোর তপশ্তা করিতেছি, 
কিন্ত কিছুতেই সুখ পাই না। 

এইজন্য কথিত আছে “নাগুবতি যদি হরিম্তপসা ততঃ কিং 
আর বাহারা অস্তরে বাতিনে হরিকে দেখিতে পান তাভাদিগের 
এ সকল তপন্তার প্রয়োজন নাই । যাভাবরা শান্্রকে জদয়ে আয়ত্ত 
করিয়া লহরাছেন তাহারা ফেন বর্ণমালা! পড়বেন? হীারা 
হৃদয়ে মধো ঈশ্বরতত্ব জানিয়াছেন তাহারা কেন কষ্টপথে ভ্রমণ 
করিবেন? প্রেমিক লোকেবর পক্ষে ঈশবর-দর্শনই যথেষ্ট । প্রেমিক 
লোক আপনার হদয়ের মধোই তাহার হজদয়সখা। পরমেশ্বরকে 
দেখিতে পান। ঈশ্বর তপস্তা অগ্রান্হ করেন । প্রেমিক বলেন, 
আমার ভরিকে আমার নিকট আনিয়! দাও, আমি তপস্তা করিয়া 
কি করিব? শুষ্ক কঠোর তপন্তাতে প্রেম হয় না। হে মনুষ্য, 
তুমি উত্তরে যাইবে মনে করিমাছ, দক্ষিণে যাইও না । তুমি 
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ভক্তবৎসলের কাছে যাইবে মনে করিয়াছ, শু পথে যাইও না। 
ভক্তিরাজ্যে জলের ব্যাপার। হরিভক্তি প্রচারের পূর্বে এই কথ! 
ছিল যে, বু কষ্ট করিয়া যাগ যজ্ঞ, যোগ ধ্যান না করিলে, বেদ 
বেদান্ত না পড়িলে ধাম্মিক হওয়া যায় না, হরিকে লাভ করা বায় 
না। কিন্তু খন ভক্তির পথ প্রচার হইল সেই কঠোরজ্ঞানের 
পথ বন্ধ হইল। ভক্তির ধম্মে শরীর শুক করিতে হইল না; কিন্ত 
শরীরের লাবণ্য বাধ হইল। হরিভক্তের! দ্বারে দ্বারে এই ঘোষণা 
করিলেন ;_-"ভাই, কেন আর তপস্তা কর? যদি হরি আরাধনা 
কর তবে তপশ্তা কেন? আর যর্দি হরি অরোধনা না কর তাহ! 
হইলে ৪ তপস্ত।র ফল কি?” সেই সময় হইতে প্রেধশূন্ত কঠোর 
জ্ঞান এবং কন্মকাণ্ডের পথ বন্ধ হইল। এখনকার কথা কি? 
ব্রহ্ম সুলভ, সুন্দর হরি হৃদয়ের মধ্যে বিয়া আছেন। গ্রশ্বর ভক্তের 
হৃদয়ের মধো থাকিম্না ভক্তকে দেখা দেন, এবং ভক্তের সঙ্গে কথা 
কহেন। অতএব সকলে ভক্তির পথ অবণশ্বন করিয়া কেবল দেখ 
আর শুন। আপনার স্থান হইতে ছুই হস্ত দু যাইতে হয় না। 
ভিতরে মনকে বিনীত কর, মনের মধোহ তাহাকে দেখতে পাহবে। 
ঈশ্বর বলিতেছেন ;_-“তোমার প্রাণের ধন, হে ভক্ত, আমি তোমার 
নিকটেই রহিয়াছি |» 

দশ বৎসরে যাহা না হয় ভক্তি দ্বাপা ছুই মিনিটে তাহা হয়। 
বঙ্গদেশ বলিতেছেন, আমি আগে কত ত'দ্ঠা পরিশ্রম করিয়াও 
দেবের দুল্পভ হরিকে পাইতাম না, এখন আমার কত সৌভাগ্য 
এখন আমি যেখানে বসি, সেখানেই হরিকে দেখিতে পাই। 
আগে বেদ বেদান্তের ঈশ্বর, হিমালয়ের ঈশ্বর গুপ্ত থাকতেন 


১৩২ আঁচার্ধের উপদেশ। 





এখন অগপ্রকাঁশ ঈশ্বর শ্বপ্রকাশ হইয়াছেন । এমন পন্থা সর্বোৎকৃষ্ট 
প্থা। কষ্ট দূর হইল। শান্ত্রেতেই এই উক্তি পাইলাম । বল আমার 
ঈশ্বর এই স্থানে, এই ডান দ্দিকে, এখনই বল পলকের মধ্যে দেখিবে 
ঘর পবিত্র হইল, পাঁড়া পবিত্র হইল, দেশ পবিত্র হইল ! ' একবার 
বিশ্বাসের সহিত বলিলে ঈশ্বর এখানে আছেন, আর ভক্তির সমস্ত 
লক্ষণ প্রকাশ হইল । একবার হরি-দর্শনের জন্য ভক্তের প্রাণ আকুল 
হইল আর তিনি ভিতরে বাহিরে চারিদিকে হরিকে দেখিতে 
পাইলেন। ভক্তবৎসল নিজে ভক্তের চক্ষু অর্জন হইয়! ভক্তের নিকট 
প্রকাশিত ভন। ভক্ত রাত্রে চন্দ্রের 'প্রতি দগ্রিপাত করেন, সেই 
চন্দ্রের সহাস্ত জ্োত্মার মধো তিনি তাহার 'প্রাণেখরের প্রসন্ন বদন 
দেখিতে পান, ভক্ত সংসারের দিকে তাকান, সেখানেও তিনি তাহার 
প্রাণের হরিকে দেখিতে পান। ভক্ত সংসারে স্বর্ণের শোভা দেখিতে 
পান। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা বলেন যে, আমরা সন্তান পালন 
করি, বানা বাটি, কুটন! কুটি, রন্ধন করি, সংসারের অতান্ত নীচ 
কাধ্য সকল করি, আমরা কিবপে ঈশ্বরকে পাইব? আমরা সংসার 
লইয়াই ব্যাপূত, আমরা অত্যন্ত দঃখিনী আমাদিগকে কি হরি দেখা 
দিবেন? আমাদিগের কি গতি হইবে? আনাদিগের প্রতি কি 
হরির এত দয়া ভইবে ? আমাদের ভগিনীরা ছুঃখের দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
ছাড়িয়া বলিতেছেন ;--“সকলের গতি হইবে; কিন্তু ছুঃখিনী 
বঙ্গবাসিনীপিগের আর গতি হইবে না, আমরা ঘরের ভিতরে পড়িয়া 
আছি, এতশুলি ছেলে মেয়ে লইয়। থাকিতে হয়, সম্ভতানসেবা, পতিসেবা 
পিতা মাঁত। সেবা ইতাদিতেই সমস্ত দিন কাটিয়া যায়, আমরা আর 
সাধন ভজন করিব কখন? আমাদিগের ভবে আসা বৃথ! হইল। 


মনুষ্যজাতির জোষ্ঠ ভ্রাতা । ১৩৩ 


এই ভবে ঈশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া আমাদিগকে পরলোকে চলিয়! 
যাইতে হইবে ।” এই নারদপঞ্চরাত্রের কথা, হে হুঃখিনী বঙ্ববাসিনিগণ, 
তোমাদের নিরাশ বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া তোমাদিগকে আশ্বাস 
দান করিতেছে, তোমরা আর নিরাশার কথ! বলিও না। এক দিকে 
তোমাদিগের স্বামী আর এক দিকে তোমাদিগের সন্তীনগণ মধ্যে 
প্রাণের দেবতা হরি । তাহাদের মধ্যে হরিকে দেখিতে পাইবে। 


মুদিরালি ব্রাক্মনমাজের পঞ্চম সাম্বৎসরিক উৎসব । 


স্পসিটী ি ০০০ 
মনুষ্যজাঁতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । *% 
বুধবার, ১১ই পৌয, ১৮০* শক ; ২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খুষ্টাব্দ | 


তোমার আমার গুণে মন্ুষ্য-কুল উজ্জ্বল হয় না, হইতে পারে 
না। মনুষ্যের মহত্ব আছে, গৌরব আছে, মন্ুয্য-জীবনে স্থথখ আছে, 
স্বর্গ ভোগ করিবার জন্ত মন্ুুষ্টের উচ্চ অধিকার আছে; কিন্তু 
তোমার আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া এ সকল কথা বলিতে পারা 
যায় না। আমর! পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই কথা বলিতে 
বাধ্য হই যে, মনুষ্য কেবল ছুঃখ ভোগ করিবার জন্ জন্মিয়াছে, 
বনু চেষ্টা করিয়া সে অল্প পরিমাণে পুণ্য সম্বল করিয়া পরলোকে 
যাইতে পারে; কিন্তু তাহার জীবন স্থথে হুঃথে মিশ্রিত । বাস্তবিক 
তোমার আমার গুণে মন্ুুযা-কুল উজ্জ্বল হয় না, আমাদিগের জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতারা আছেন বলিয়াই মন্ুষ্যের মুখ এত উজ্জল হইয়াছে, এবং 


১৩৪ আচার্ষের উপদেশ 


মন্রুযের যে এত উচ্চ অধিকার আছে আমরা জানিতে পারিয়াছি। 
তাহার! ঘি আমাদিগের মধ্য হইতে চলিয়া বান এখনই হাট ভাঙ্গিবে, 
এখনই এই উৎসাহের সংসার একেবারে নিবিয়1 যাইবে, মনুষ্য নামের 
আর কোন গৌরব থাকিবে না। ক্জোষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে বিদাও দাও, 
আর নীচ পশুজাতির মধ্যে প্রবেশ কর। আমর! যে মনুষ্য হইয়। 
আছি কেন? আমরা যে ভবিষ্যতের প্রতি এত আশা-নয়নে দেখি 
কেন? এ জোট ভ্রাতারা আছেন বণিয়া। টারিদিকে শৃগাল ব্যাস্ত, 
কীট পতঙ্গ আছে, তাহারা কিছুকাপ সংসারে আহার বিহার করিয়া 
মরিয়া! যায়। তাহাদিগেপর জানে অগ্ততর কোন শ্রেগ্ঠ লক্ষ্য নাহ। 
যখন ভ্রমর উড়িতে থাকে তখন সে কি স্বগের দিকে বার? ব্যাস্ত 
আজ মানুষ মারে, কালও মারে, পরধিনেও মারিবে, চিরকাল বংশ 
পরম্পরার ব্যাত্্র মানুষ নার্পসিবে। হিংসা করা তাহার জাবন। তাহার 
ভূতকাল যেমন অন্ধকার, তাহার ভাবী জীবনও সেইরূপ অঞ্ধকার। 
কেবল মানুষ বলে আমি শীচ আছি; কিন্তু উচ্চ হইব, এবং খাঁষর 
মুকুট আমার মাথায় দ্িব। যে মহত্বের মুকুট কোন দিন মস্তকে 
রাখিতে না.পারে, তাহাকে কি মন্ুষ্য বাণতে পারি? কুঁড়ে ঘরে 
সামাগ্ঠ মন্ুষ্য-সন্তানের জন্ম। কিন্তু একদিন সে রাজাসংহাসনে, 
বসিবে, রাজদও ধরিবে। মনুষ্য এত বড় হহল কেন? তাহার এত 
উচ্চ আশা কিসের জগ্ত হইল ? তাহার বড় ভাই আছেন বলিয়! । 
আমরা ত নীচ, নাচ সংসারের দিকেই ত আমাদিগের গতি এবং 
আসক্তি, কেবল বড় ভাইয়েরাই আমাদিগকে উচ্চ দিকে টানিয়া লইয়া 
যাইতেছেন। তাহার! আমাপধিগকে সংসারের উজন দিকে টানিয়া 
পুইয়! বাইতেছেন। 


মনুষ্যজাতির জোষ্ঠ ভ্রাতা । ১৩৫ 


, আমরা বলি আমরা অমুক অমুক লোককে ভালবাসিব, সকলকে 
আমর! ভালবাসিতে পারি না, তানাদিগের উদার প্রেম আমাদের 
কথার প্রতিবাদ করে। তীহাদিগের উদার প্রেম সাধু অসাধু, 
শক্র মিত্র সকলকেই আনিঙ্গন করে। আমরা যতই নিরাশ হইয়া 
বলি আমাদিগের জীবনে আর কিছুই হইবে না তাহারা ততই 
উৎসাহের সহিত আমাদিগের কথার প্রতিবাদ করেন। আমাদিগের 
পশুপ্রকৃতি প্রবল, শীস্বই আমাদগের সাধন ভজন কুরাইয়া। যায়, 
টানাটানির ধন্ম অধিক দিন থাকে না; যৌখনের উৎসাহের সঙ্গে 
কিছুদিন ধশ্মের প্রতি নবানুরাগ থাকে; কিন্ধু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 
নব ভাব এবং নব উগ্ভম চালয়া যায়, শেষ জীবনে আবার মন 

ংসারী হয়। কিছু দ্রিন নুতন নুতন লোকের নুতন নূতন ভাব 
এবং নুতন নুতন সঙ্গীত মন মাতাইল, তার পর যাহা আমি তাহাই 
আমি । আমার ভাই ব্যাপ্র, আমার ভাহ শ্গাপ, আমার হাদয়- 
অরণোর মধ্যে কাম ক্রোধ প্রতি বাদ করিতে"ছ, আম।কে তুমি 
জোর কির ছুই দিন, কি ছুই বংসর র্রাহ্মদমাজে ধণ্রিয়া রাখিলে 
কিভইবে? ধরিয়া আনিয়াছ আসিশ্লাছি, আবার যখন ধন্ম আমার 
ভাল লাগিবে না, তখনই শৃগাল বাঘ যাারা আমার সখা তাহাদের 
মধো চলিয়া নাইব। ভিতরে মন ভাল না »১হলে বাহিরের ধন্ম 
কত দিন গাকিবে? এই যে সভাতাতে মনুষাসমাজ উন্নত ভইতেছে 
এই সভাত! এই উচ্চতা মিথা । যাই বাতিরের উৎসাহ শেষ হইবে 
সমস্ত মনুষাজাতি নীচে নাময়া যাইবে । বাহিরের বাম্প কত দিন 
বদ্ধ করিয়া রাখিবে? যুব ব্রাহ্ম, তুমি বৃদ্ধ হইয়া আবার সংসারী 
হইবে সেই দিন প্রতীক্ষা কর । পাঁচ বৎসরের ব্রাহ্ম, দশ বৎসরের 


১৩৬ আচাধ্যের উপদেশ । 


ব্রাহ্ম, তোমরা কিছুকাল এখন ব্রাঙ্গসমাজে খেল কর; কিন্তু ইহা 
জানিয় রাখ যখন তোমরা বুদ্ধ হইবে তখন আর ব্রাহ্ম থাকিতে 
পারিবে না । | 

নীচ জাতির লোক নীচ থাকিবে । ভিতবে নীচতা লেখা আছে 
পাঁচ দিন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বসিলে কিহইবে? এক দিকে তোমার 
আমার পশু প্রকৃতি এবং নীচত! দেখিলে এ সকল নিরাশার 
কথা মনে হয়; কিন্তু এ দিকে দেখি পৃথিবীর মধ্যে এমন দশ 
বার জন জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা আছেন বাঁহারা আমাদিগের উপরে বসিয়। 
আমাদিগের এ সকল কথার এপ্রতিবাদ করিতেছেন ৷. আমাদিগের 
এ সকল নিরাশার কথা শুনিয়া! তাহার! একবার হস্ত করিলেন, 
তাহাতেই আমাদিগের সকল কথার প্রতিবাদ হইয়া গেল। আমরা 
নরক দেখিতেছি, তাহার! বলিবেন নরক কোথায়? আমরা যে 
দেখিতেছি এই পুথিবীই স্ব হইবে । আমাদের দিক হইতে কেবলই 
নিরাশার কথা উঠিল, তাহারা সকলই আশার কথা বলিলেন । 
আমর দেখাইলাম পাঁচ লক্ষ কাট, তাহারা দেখাইলেন সেই কাটার 
উপরে গোলাপ ফুল। আমরা বলিলাম চারির্দিকেই ঘোরান্ধকার, 
তাহার দিবসের প্রতি অঙ্গুণি নির্দেশ করেন এবং বলেন রাত্রিতেও 
পুণিমা আছে । এই অল্প কয়েকজন জোষ্ঠ ভ্রাতার এত ক্ষমতা ! 
আজ পুণবী একজনের জন্মোৎসব ভোগ করিতেছে । স্থিরচিত্ত 
ব্রাহ্ম, তুমি যে উচ্চ প্রকৃতির লোক তাহা কি আঙ্গ বুঝিতে পারিতেছ ? 
তোমার সমক্ষে কি একটী উচ্চ লক্ষ্য দেখিতেছ? তুমি যে উচ্চ 
পরিবারের সন্তান, ভুমি যে বাড়ীর লোক সে বাড়ীতে পশু প্রবেশ 
নিষেধ । তুমিও সেই বাড়ীতে যাইবে ইহ! কি তোমার বিশ্বাস 


মনুষ্যজাতির জোন্ত ভ্রাতা । ১৩৭ 


হইতেছে? তোমার জীবন কি সেখানে বাস করিবার উপযুক্ত ? 
সেখানে কেহ নিরাশ অথবা নিস্তেজ হয় না। সেখানে চির-যৌবন 
এবং চির-বসন্তের প্রাহুর্ভাব । 

* যদি পৃথিবী নানা প্রকার ভয়ানক কষ্ট দেয়, সেই বাড়ীতে 
গিয়া! চিরকাল সুখ ভোগ করিবে। যদি পৃথিবী তোমার মন্তকে 
কণ্টকের মুকুট দেয়, সেখানে গিয়া ভুমি স্বর্গের মুকুট পুণোর 
মুকুট পরিধান করিবে । যদ্দি এখানে পৃথিবীর অত্যাচারে তোমার 
কপাল হইতে দর দর করিয়া রক্ত পড়ে, সেখানে তোমার 
মন্তকে প্রেমের বৃষ্টি হইবে । সেখানে সোণার সিংহাসন তীাশাদিগের 
জন্ট স্কাপিত রহিয়াছে, ফাহারা ঈশ্বরের জন্য, স্ব্গরাজা প্রতিষ্ঠা 
করিবার জন্ত, এই প্ুথিবীতে উৎপীড়িত হন। ষীহাদ্িগের অন্তরে 
ঈশ্বরের প্রকৃতি দেবভাব রহিয়াছে মনুষা "াভাদিগের মস্তকে কণ্টকের 
মুকুট দিলেও, ঈশ্বর তাভাদিগকে শ্বর্গের উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দেন। 
তাহাদিগের মস্তকে কাটা চিরদিন থাকিতে পারে না। এসকল 
বড় ভাইদ্দিগকে দেখিয়া মনে হয় আমর! মানুষ নই, আমাদিগের 
অস্তরেও দেবপ্রকৃতি আছে। শ্রী জোঠ্ ভাইদের প্রতি তাকাইলে 
মন্ুষোর দেবপ্রকৃতি দেখিতে পাই । চৈতঙ্ক আমার ভাই, মহৎ 
ঈশ! আমার ভাই, এ সকল কথা বলিতে ক্রোধ হয়, রসনা অবশ 
হয়, মন অগ্রসর হয় না? কিন্ত আমাদিগের প্রেমসিন্ধু পিত। ন্বর্গের 
ঈশ্বর এ সকল বড় লোকদ্দিগকে বড় ভাই বলিয়া! ডাকিতে অনুরোধ 
করিতেছেন । এ সকল প্রেরিত সাধু সজ্জনেরা অতাস্ত বড় লোক, 
আমর! ইহাদ্দিগের নিকটে দীড়াইবার উপযুক্ত নহি। কিন্তু ইহার! 
আমাদিগের কাছে আছেন, ইহা্দিগকে দেখিলে আমর আমাদিগের 


টা 


১৩৮ আঁচাধ্োের উপদেশ 


মন্ুষ্যজাতির মহত্ব বুঝিতে পারি, আমরাও যে একদিন উচ্চ হইতে 
পারি ইহা মনে করিতে পারি । সাহস করিয়া যদি শ্রদ্ধা ভক্তির 
সহিত ইহাদ্দিগকে বড় ভাই বলিয়! ডাকিতে পারি আমরা৪ বাচিয়! 
যাইব । আমাদিগের ভাই বড়, বড় ঘরে আমরা জন্মিয়াছি ইহা'ত 
সাব্যস্ত হইল। বড় ঘরে আমর! জন্মিয়াছি ইহাতে আর সন্দেহ 
নাই; কিন্তু আমরা নিজ দোষে জুয়া খেলিয়! তাস পাশা খেলিয়! 
নীচ হুইয়াছি, তথাপি আশা হইতেছে যে আমর! একদিন ভাল 
হইব। বড় ভাই এই কয়জনকে দেখিয়া মনটা কত প্রশস্ত হইল। 
আমাদের দাদা বাারা তাহারা এমন লোক ইহ মনে করিলে নীচ 
মন উচ্চ হয়, ক্ষুদ্র মন মহত হয়। তাহারা কত বড় ছিলেন, ছোট 
ছোট ভাই ভগিনীগুলির পরিআণের জন্ট তাশ্তারা অনায়াসে তাঙাদিগের 
প্রাণ বিসজ্ঞন করিলেন। অকুগ্তিত ভাবে, কিছুমাত্র কাতর ন! 
হইয়া যেমন লোকে চাদর ফেলিয়া দেয়, তেমনই জগতের মঙ্গলের 
জন্য আমাদিগের এ জোষ্ঠ ভ্রাতা (আজ সমস্ত পৃথিবী ফাহার জন্মোৎসব 
ভোগ করিতেছে) তাহার 'প্রাণটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন কি 
আঁশ্চর্যা বিশ্বাস! কি আশ্চর্যা ভক্তি ! কেমন অগাধ প্রেম! কি 
অলোকিক ক্ষমা! কেমন জ্বলস্ত বিশ্বাস! কখনও বলিলেন না 
যে “আমার বোধ হয়” আঙ্গুল দিয়! দেখাইয়া বলিলেন এ দেখ স্বর্গ। 
জগতের লোকদিগকে বলিলেন এ স্থলপদ্মগুলি দেখ, বৈরাগ্য “দেখিতে 
পাইবে, আকাশের পাধীগুলি দেখ, আত্ম-বিসর্জন দেখিতে পাইবে । 
আশগ্মর। থাকি গোলাপ ফুলের উপরে, তীহার৷ থাকিতেন গোলাপ 
ফুলের ভিতরে। তাহারা ত্র ফুলগুলিকে বন্ধু বলিয়া গুরু বলিয়' 
হৃদয়ের মধ্যে রাখিতেন । 


মনুষ্যজাতির জেচ্ঠ ভ্রাতা । ১৩৯ 





যদি মনুষ্জাতির এই দাদা কয়জন না থাকিতেন আমর! 
ক্রমে ক্রমে নীচ এবং হীন হইয়া! মরিয়া যাইতাম। তোমরা! 
যখন নিরাশ হও, কে তোমাদিগকে আশার কথা বলেন? যখন 
শোক-ছুঃখ-ভারে মন অবসন্ন হয় তখন প্রতীক্ষা করি কখন 
দাদার কথা শুনিব। দাদার মুখে একটা আশার কথা, একটা 
তেজের কথা শুনিলাম, আর মনের আনন্দে দশ পনর বৎসর 
কাটাইলাম। ধন্ত সেই ভাইগুপি বাহাদিগের জন্ত পৃথিবী বাচিয়া 
আছে । তোমরা বল টাকাতে বড় মানুষ হওয়া যায়, ইহ মিথা 
কথা । যদি বথার্থ বড় মানুষ হইতে চাও, কেবল এই সাধুধিগকে 
গণনা কর । ইহারাই মনুষ্যঞাতির বুত্ব, অমুল্য নিধি। ইহারাই 
যথার্থ মণি মাণিক্য। পুথিবীতে আসিয়া এই ধন ভিন্ন আর কোন 
সার ধন পাই নাই। ইহারা ব্রাঙ্দের আদরের ধন, এইজন্ঠ ত্রাঙ্গের 
বাঁড়ীতেই টাকশাল। আমর! ব্রাহ্ম হইয়! সমস্ত ধন্মসন্প্রদায়কে ফাঁকি 
দিলাম। কারণ প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের শিরোমণি আমাধিগের 
বাড়ীতে । ব্রান্গেরা অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক। আমর অবতার 
মানি না, মধ্যবর্তী মানি না; আমরা বিশ্বাসী ব্রাহ্ম, আমাদিগের 
ঈশাও নাই, চৈতন্তও নাই; কিন্তু আমর! বাড়ীতে লুকাইয়৷ সমস্ত 
দাদাগুলির পা ধুইয়! দিই । দাদাদিগকে শ্রদ্ধা না করিলে আমরা 
বাচিতে পারি না, আমর! পিতার পরিবারে বাস করিতে উপযুক্ত 
হইতে পারি না। এক একজন বড় ভাই এই পৃথিবীর ঘোর 
অন্ধকার রাত্রে এক একটী লন ধরিয়া আমাদিপকে আলোক 
দেখাইতেছেন । তাহারা এই আলোক না দেখাইলে আমরা শ্বর্গের 
অট্টালিকা দেখিতে পাইতাম না। এক ভাই স্বর্গের লন হাতে 


১৪০ আচাধ্যের উপদেশ 


লইয়া! আমাদিগকে ন্বর্ণরাজ্যের শোত। দেখাইতেছেন, আর এক 
ভাই হরিনাম করিতে করিতে প্রেমসিন্থৃতে ডুবিয়া আমাদিগকে 
তক্তির সরস পথ দেখাইতেছেন। অতএব ইহারা আমাদিগের জীঘনের 
রত স্বরূপ । ইহীাদ্দিগকে আমরা অবহেল1! করিতে পাবি না। 
পৃথিবীর নীচ ধার্মিকেরা বলে, এ সকল মহাতআ্ারা কখনও পৃথি- 
বীতে ছিলেন; কিন্তু অভ্রান্ত সত্য এই ইহার! এখনও আমাদিগের বুকের 
ভিতরে আছেন। সমুদয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগুলি আমাদিগকে আগ্লাইয় 
বসিয়া আছেন। ঈশ্বরকি ইহার্দিগকে মিথ্য। স্জন করিয়াছেন ? 
ইহাদিগের সঙ্গে আমাদিগের ফোন সম্পক নাই? ঈশ্বর তাহার 
স্বর্গ হইতে এ সকল টাক, এ সকল অমুল্য রত্ব যে এখানে প্রেরণ 
করিতেছেন তাহ! কি এইজন্ত যে আমরা এ সকল তুচ্ছ করিব ? 
যে ঈশ্বর আমাদিগকে ধান্ত দেন, বস্ত্র দেন, তিনিই আমাদিগকে 
ঈশাকে দেন, চৈতন্তকে দেন। বড় দাদাদগের নাম করিব ইহাতে 
লজ্জা কি? গোপন কি? আমর! লঙ্জ! ছাড়িয়। কি হহীাদিগকে 
গ্রহণ করিতে পারিব না? বীশ্াাদিগকে দেখিলে আনাদিগের স্বর্গের 
কথা মনে পড়ে, এবং আমাদের আপনাদিগের দেবপ্রককৃতি বুঝিতে 
পারি, তাহাদিগকে কোন লজ্জায় গোর দিয়, চাপা দিয়া আসিব ? 
ঈশ্বর সোণার অলঙ্কার দিলেন ক্রি এইজন্ঠ যে স্ত্রীলোকের! তাহার 
আদর না করিয়া ফেলিয়া! দিবে? নর নারীর ভূষণ জ্যেষ্ঠ ভাই। 
যদি বল ইছ্ছার৷ প্রেরিত মহাজন ছিলেন তাহা! ইতিহাসের কথ! 
হইল) যদি বল, যদিও আমর! ইহাদিগের শরীর দেখিতে পাই 
না তথাপি ইহারা মবেন নাই, কারণ ইহার! অমরাজ্মা, তাহ 
মনোবিজ্ঞানের কথা হইল । যণি বল তাহার! ছিলেন অতএব তাহারা 
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আছেন, তাহাও ভ্তায়শাস্ত্রের কথা হইল। আমি বলি ইহার! 
আমাদের ঘরের বড় দাদা । ইহাদিগকে ছাড়িয়া আমরা কিছুই 
করিতে পারি না, আমরা যখন পৃথিবী হইতে স্বর্গে বেড়াইতে যাই, 
ইহারা আমাদের সঙ্গে থাকেন। ইহাপিগকে দর্শন করিতে হইবে। 
ব্রাহ্মদমাজের একটা মত যে প্ররিত সাধুপ্িগকে মানিতে হইবে ৯ 
কিন্তু কেবল মানিলে হইবে না হহাপিগকে সমক্ষে আদর্শ রাখিস! 
জীবনকে উন্নত করিতে হইবে । ইহাদ্িগের গৌরব আমাদিগের 
গৌরব, ইহাদিগের মহত্বে আমাদিগের মহত্ব । অতএব ইহার! 
সকলেই ব্রাহ্মমগ্ডলীর কাছে থাকুন। যত সাধু সাধ্বী আছেন 
সকলেই আমাদের প্রত্যেকের আধরের ধন হুউন। টাক কড়ি 
ছাড়িয়া দিই, এই সাধু টাকা ধন রত্ব গ্রহণ করি। যর্দ কেহ 
জিজ্ঞাসা করে, কেমন ভাই সুখী ত? তাহাকে বলিব খুব সুখী, 
আমার বাড়ীতে পাঁচটী জ্যেষ্ঠ ভাহ আনিয়াছেন, পাচটা রহ 
পাইয়াছি। আগে এক! ছিলাম, এখন তাহাদিগকে পাইয়া আর 
কোন ছঃখ দারিদ্র্য নাই। ইহারা বড় ঘরে চাকরী করেন, এত 
টাকা আনিয়। আমার হাতে দেন যে, আমি আর গণন। কারিয়া 
উঠিতে পারি না । আগে আমার পাঁচ টাকা বেতন ছিল, কোন 
মতে কাক়ক্লেশে জীবনধারণ করিভাম; কিন্তু এই পাঁচ জন বড় 
দাদা_্যাহাদগকে আম হারাইয়াছিলান-_ আমার ঘরে আসিক়াছেন 
অবধি, আমি নিজে কত স্থথে খাইতেছি, স্ত্রী পুত্র কন্তাদিগকে 
থাওয়াইতেছি, বন্ধু বান্ধব এবং পাড়ার লোককে ভাকিয়া খাওয়াই- 
তেছি, তথাপি এত ধন অবশিষ্ট থাকে যে, কিছুতেই তাহ ফুরায় না, 
এৰং পুত্র পৌত্রাদিও পাচ হাজার বৎসর খাইলেও "তাহ! ফুরাইতে 
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পারিবে না। ব্রাঙ্গগণ, ব্রার্মিকাগণ, এত স্থখ তোমাদের হবে এত 
ধন তোমরা পাবে যাঁদ বড় দাধাদিগকে তোমরা গৃহে স্থান দাও । 
যাহাদিগের সংসারে এতগুলি জোন্ঠ ভাই তাহাদিগের ভয় কি? 
কনিষ্ঠের আবার অধিকার কি? বড় দাদাদিগের সঙ্গে থাক সকল 
ছুঃখ দূর হইবে। প্রচুর ধন অশেষ খ্যাতি সেই পরিবারে আবসয়া 
উপস্থিত হইবে যেখানে বড় দাদার! বথ। স্থানে উপবিষ্ট । 
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রবিবার, ১৫ই পৌষ, ১৮০০ শক; ২৯শে ডিসেগ্বর, ১৮৭৮ খুষ্টান্দ । 


স্থষ্টি অতি চমৎকার এবং নিগুঢ় ব্যাপার । আমরা সামান্ বুদ্ধিতে 
যাহ! স্থট্টি বলি তাহ! স্থষ্টি নহে। ভক্তিবিহীন লোকের! যাহাকে 
স্থজন বলে তাহ! স্যঞ্জন নহে । অনস্ত আকাশে অসীম অন্ধকার 
ব্যাপ্ত ছিল, ঈশ্বর মালী হইয়! সেই অন্ধকারের ভিতরে একটা বীজ 
রোপণ করিলেন, তার পর যে কি হহল, তোমাদিগের বিজ্ঞানকে 
জিজ্ঞাসা কর। সচ্চিদানন্দ পুরুষ, আমাদিগের বুদ্ধির অতীত এক 
বীজ রোপণ করিলেন, সেই বীজের ভিতর হইতে নরলোক, দেব- 
লোক, ভূলোৰ, হ্যলোক বাহির হইল । সেই বীজ হইতে ক্রমাগত 
নানা প্রকার বিচিত্র পদ্দার্থ বাহির হইতে লাগিল, এখনও হইতেছে ! 
একধিন সৃষ্টি "হয় নাই, নিত্য স্ষ্টি হইতেছে, যাহারা বলে শষ্টা 
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একদ্দিন এই বিশ্ব স্থষ্টি করিয়াছেন তাহার! প্রকৃত হৃষ্টিতত্ব জানে না। 
স্ষ্টিবীজের কাধ্য ক্রমাগত চলিতেছে ; লক্ষ যুগে সৃষ্টি ফুরাইবে না। 
আর একটা নূতন কথ! এই যে, স্ৃষ্টিবীন্জের মধ্যে ভূত, বর্তমান, 
ভবিষ্যৎ একত্র নিহিত রহিয়াছে । ভূতের ভিতরে ভবিষ্যৎ রহিয়াছে; 
যাহ! লক্ষ বৎসর পরে হইবে তাহ! ভূত কালে ছিল। এখন যাহা 
দেখিতেছি, এখন যাহা হইতেছে তাহা। লক্ষ বৎসর পুর্বে বীজের মধ্যে 
ছিল। যাহা হইবে তাহা হইয়াছিল। অতএব এক স্ৃষ্টিবীজের 
মধ্যে ত্রিকাল এক কালে ঘনীভূত । প্রকাণ্ড বৃক্ষ এক বীজের মধ্যে 
ছিল, সুতরাং বৃক্ষের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের ফল ফুলও ছিল। যাহা 
হইয়াছে, যাহা! হইতেছে, যাহা হইবে সমুদয় বীজের ভিতর ছিল। 
কারণে সমুদয় কাধ্য ছিল। ব্রন্মাগুপতির রোপিত বীজের মধ্যে 
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লুক্কায়িত ছিল। হতিহাস ত ছিলই, 'আর এখন হইতে 
লক্ষ বৎসর পরে যাহ হইবে তাহাও ছিল। 

হৃষ্টিতত্ব ভাবিলে মনের মধ্যে আনন্দ হয়, মন মহত হয়। 
ইতিহাস পড়িলে অনুরাগ বিস্তুত হয়। এদেশে কতক ওদেশে 
কতক সত্য, এই শতাব্দীতে কতক সত্য, শ্রী শতাব্বীতে কতক 
সতা, ইতিহাসের এই সমুদয় সত্য কুড়াইয়া লহলে যে সমুদয় 
সত্যের একটী ঘনীভূত আধার হয় তাহাই স্ষ্িবীজ। অনেক 
প্রকাঁর বিচিত্র ঘটনা; কিন্ত এ সমুদয় লইয়া বীজটী নামিল। 
বীজের মধ্যে অগণ্য কুধ্যমগুল, কত দেশ, কত নগর, কত 
গ্রাম, কত জাতীয় নর নারী, কত মন্দির, কত উপাসনাপ্রণালী, 
কত ভক্ত ছিল। এ সমুদয় বক্ষের ভিতর লইয়৷ ঈশ্বরের বীজ, 
অন্ধকারের ভিতর পড়িল। চন্দ্র এখানে, সূর্ধ্য ওখানে, যোগী এখানে, 
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ভক্ত ওখানে, এখানে ধর্মালয়, ওখানে বিদ্যালয়, এখানে সাধকদিগের 
স্থান, ওখানে তপন্বীদিগের স্থান, সমুদয় এ বীজের মধ্যে নির্দিষ্ট ছিল। 
এখন যে আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতেছে সমুদয় শী বীজের মধ্যে ছিল। 
এই স্ষ্টিবীজ দেখিয়৷ তত্বদর্শীর মন বিস্মিত 5ইল তাহার চক্ষু হইতে 
ভক্তির অশ্রু পড়িল। তিনি চমত্কৃত হুইয়া' বলিলেন মহাপ্রভৃর কি 
আশ্চর্য স্থষ্টি ! 

ধন্ধ প্রচারকের1 জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি আজ যাহা হুইল এবং 
ভবিষ্যতে যাহ! হইবে সমুদয় এ বীজের মধ্যে ছিল, তবে ত 
আমরা যে সকল পাপ করিতেছি এ সমুদয় ঈশ্বর জানিতেন, 
তবে ত আমাদের স্বাধীনতা রহিল না, তবে ত আমাদের ধন্মাধর্ম 
অবধারিত ছিল, তবে ত ইশ্াার অগ্তথা হয় না । না, তোমার আমার 
স্বাধীনতা নষ্ট হইল না। রাজবিচারে সকলকেই আসিতে হইবে । 
দায়িত্ব ঘুচিল না, অথচ ঈশ্বরের সর্বজ্ঞ চক্ষু ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ভাবী 
ঘটনাবলী বর্তমানের ন্যাপ দেদীপ্যমান দেখিতেছে। যেমন বীজের 
মধ্যে সমস্ত বুক্ষ "প্রকাশিত ভাবে থাকে, সেইরূপ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এ 
সুষ্টিবীজের মধো লুক্কাম্িত ছিল। যেমন ভৌতিক নিয়ম তেমনই 
ধন্মরাজ্যের নিয়ম । এইরূপ ভইবে, কেন না ঈশ্বর বলিয়াছেন । 
.যে বীজে বে প্রকার বুক্ষ নিহিত আছে যদি সেই বীজ বর্তমান থাকে 
তাহা! হইতে সেই বৃক্ষ প্রকাশিত হইবেই হইবে। যদি ঈশ্বর বলিয়া 
থাকেন, অমুক দেশে অমুক শতাব্দীতে ব্রাঙ্গসমাজ হইবে, কে বাধা 
দিবে? ঈশ্বর বলিয়াছেন এইজন্ট ব্রাহ্মসমাজের পপ্রকাশ। ঈশ্বরের 
সেই কথারূপ বীজ হইতে এই ব্রাঙ্মসমাজরূপ আশ্চর্য্য প্রকাণ্ড বৃক্ষ । 
এখনও এই বৃক্ষের পুর্ণ প্রকাশ হয় নাই, ক্রমাগত পাচ সহমত বৎসর 
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চলিয়া যাইবে, তখনও ইহার উন্নতি হইতে থাকিবে । ব্রাঙ্গমমাজে 
ঘে সকল ঘটন! ঘটিয়াছে, বে সকল ঘটিতেছে এবং যে সকল ঘটিবে, 
এ সমুদয় এ বীজের মধো ছিল। কোথাকার জল আসিয়া! কোথাক় 
বহিতেছে, কোথাকার অগ্নি আসিয়া! কোন্‌ দেশ প্রজ্বলিত করিতেছে, 
তুমি আমি এ সকল জানিতাম না, কিন্তু ঈশ্বর এ সমুদয় জানিতেন। 
এই ষে ব্রাক্ষলমাজ হইল ইহ! বিধির বিধানে । যে বিধানে চন্দ্র 
সূর্য্য হইল ঠিক সেই বিধানে । যে বীজের ভিতর হুইতে চন্দ্র সুষ্য 
বাহির হইল, সেই বীজের ভিতর হইতেই ধম্মবিধান সকল বাহির 
হইতেছে । বীজের মধ্যে ন' থাকিলে এ সকল বাহির ভইতে পারিত 
না। তোমরা অগ্রিবাজী দেখিয়াছ। খন বেগের সহিত অগ্নিবাজী 
আকাশে ছুটিল, তৎক্ষণাৎ তানাতে লাল নীল, সাদা এবং নান! বর্ণের 
গোলাকার আগ্রপুঞ্জ সকল বাহির হইল । এ সকল বিচিত্র বর্ণের 
আলোক দেখ! যাইত ন1 যদি বাজী-নিম্মাতা সেই বাজীর মধ্যে এঁ 
সকল আলোকের কারণ ন। রাখিত | সেইনূপ এই ব্রন্ধাণ্ডের মধ্যে 
আমর চন্দ্র কুধ্য প্রভৃতি এই বিচিত্র প্রকারের জ্যোতিশ্ময় গ্রহ 
উপগ্রহ সকল দেখিতে পাইতাম না, যদি স্র্া তাহার স্যষ্টিবীজের 
মধো এ সকল নিভিত না রাখিতেন। বীজ না! ফাটিলে বুক্ষের 
উৎপত্তি হয় না । বীজ ফাটিল, তাহার মধ্য হইতে চারিদিকে বিচিত্র 
পদার্থ নকল বাহির হইল । পৃথিবীতে যত প্রকার ধন্মবিধান হইয়াছে 
এবং হইবে, এ সমুদয় স্ষ্টিবীজের মধ্যে বর্তমান ছিল। মঙ্গলময় 
ভ্রিকালজ্ঞ ঈশ্বর লক্ষ বৎসর পরে পৃথিবীতে কি ছুর্ঘটনা সকল হইবে 
তাহা পুর্বেই জানিয়া তত্প্রতিবিধানের উপায় বিধান করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। বিনি শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পৃর্ব্বে তাহার জননীর 
১৪৯ 
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্তনে চঞ্ষের সঞ্চার করিয়। রাখেন, সেই বিধাতা সহমত বৎসর পশ্পে 
পৃথিবীতে ছুতিক্ষ অথবা ভয়ানক পাপ এবং নাস্তিকতার 'প্রাছুর্ভীব 
হইবে, ইহা জানিয়া পুর্বেই এ সকলের প্রতিবিধান করিয়া, রাখিয়!- 
ছিলেন। তাহার এমনহ অলৌকিক এবং অসীম শক্তি যে তিনি 
মন্ুষ্যের পাপ হইতে পুণ্য এবং ছুঃখ হইতে সুখের উৎপত্তি করেন। 
তাভার নিগুঢ় কৌশলে মন্থুযোর পাপ আপনি আপনার মৃত্যুকে বক্ষে 
ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে। পাপ নিশ্চয়ই আপনাকে আপনি 
ক্কয় কারবে । 

আত্মহতা। কর! পাপের ন্বভাব। পাপ কখনই পরিণামে জয়লাভ 
করিতে পারে না। পাপের সাধ্য নাই থে ঈশ্বরের স্থটি সংহার 
করে। ক্ষ্টির অর্গই পুল্ণার প্রকাশ। যখন স্থট্টিবীজ অন্কুরিত 
হরাছে, ভখন পাথবীর প!রদাণের জগ্য দ্রক্জয় প্রশ্রবণ উন্ুক্ত ভইসম্মাছে। 
ঈশ্বর পাপ এব* মৃত্ার হস্ত ইহার সংসারকে ভাসাইয়া দেন নাই। 
যাহারা অল্পবিখ্বাসী অথবা উপধধ্ম-বিশ্বাসী তাভারাই বলে ঈশ্বর 
পৃথবীকে পাপভার ভইতে মুক্ত করিবার জগ্ক বিশেষ বিশেষ যুগে 
অবতীর্ণ শন; কিন্ত ফাগারা পুর্ণ বিশ্বাপী তাহারা বলেন স্থষ্টিকর্তা 
বিশ্ব ক্ভন করিয়া ইহা ছাড়িয়া দেন নাই ১ কিন্ত তিনি ইহার মধ্যে 
নিভায খন্তমান থাকিয়। তীাশ্তার অপার ধর্মলীলা, জ্ঞানলীল! এবং 
পেমেরপালা প্রকাশ করিতেছেন। তীহাকে অতিক্রম করিয়া 
স্বপ্ি কোন ঘটনা ঘটে না। স্থষ্টির অত্যন্ত সামান্ ব্যাপারও তিনি 
সম্পন্ন করেন। মন্ুমা যে অতান্ত কদর্য পাপাচরণ করে তাহাও 
দ্শ্গবের শাক্তর অপব্যবহার । আশ্চর্য্য এই মনুষ্য ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা 
ভিন্ন একটা দু্ষন্মও করিতে পারে না অথচ ইহার মধ্যেও তাহার 
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স্বাধীনতা থাকে । ঈশ্বর 'বঙ্গদেশের কলাণের জন্ত, পৃথিবীর পরি- 
ভ্রাণের জন্ত, এই ব্রাহ্মধন্ম বিধান করিলেন, এই অপুর্ব বীজ তিনি 
অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশে ছড়াইয়] ফেলিয়া দিলেন । এই বিবানের ভিতরেই 
তুমি অধন্ম করিতে পার, যাহাতে একদিন সমন্ত পৃথিবীর পরিজ্ঞাণ 
হইবে সেই বিধানভূক্ত লোক হইয়াও তুমি পাপাচরণ করিতে পার, 
ইহাতে ঈশ্বরের হস্ত বাধা |দবে না। তিনি কাচারও স্বাধীনতার 
উপরে হস্তক্ষেপ করেন না। তিনি বলিয়াছেন নর নাকী স্বাধীন 
ভাবে কার্য করিবে । জগতের কল্যাণের জগ ঈশ্বর বাহির করিতেছেন 
যোগ, আমি স্বাধীন ভাবে বলিতে পার আমি যোগ হইধ না, 
পৃথিবীর সমুদয় পাপীদগকে ছায়া দান করিবার জন্ত ঈশ্বর বাহির 
করিতেছেন ভক্তির শাখা, আমি পাষণ্ড হইয়া স্বাধীন ভাবে সেউ 
শাখা কাটিয়া ফেণিতে পারি । জগৎকে সুখী করিবার জন্থ ঈশ্বর 
প্রকাশ করেন পুণের জ্যোতি, আমি ইচ্ছাপুব্বক পাপ অন্ধকার 
ছারা সেই জ্যোতিকে ঢাকিয়া রাখিতে পারি। ঈশ্বর বলপুব্বক 
কাহারও শ্বাধীনতা হরণ করেন না। ঈশ্বর বলিতেছেন, আমি 
আমার সন্তানকে স্বাধীনতা দিয়াছি, তাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই 
করিবে, আমি তাহার স্বাধীন ইচ্ছার উপর কখনও আঘাঁত করিব 
না, সে পাপ করিতে চায় করুক, আমি তাহার উপর বল প্রয়োগ 
করিব না; কিন্তু তাহার স্বেচ্ছাচার এবং পাপ সে আমি তাহাকে 
পরিত্রাণ করিব। কারণ আমার স্াষ্টর অর্থ ই পরিত্রাণ । আমি আমার 
কোন সম্তানকেই পরিত্রাণ হইতে বঞ্চিত হইতে দিব না । প্রতিজনকেই 
আমি অনন্ত ধন্মবলে বলী, এবং অনস্থ সুখে সুখী করিব।' আমার 
স্থষ্টির অন্ত. উদ্দেশ্ঠ নাই । 
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বস্ততঃ শ্যষ্টির অর্থই কল্যাণ বিস্তার, আনন্দ বিস্তার । ঈশ্বর 
অকল্যাণ স্ষ্টি করিতে পারেন না। ঈশ্বর বলিতেছেন আমি 
আমার সন্তানদিগের অধন্ম সত্বেও তাহাদিগের মধ্যে আমার পুণোর 
আোত প্রবাহিত করিব। মনুষ্য চিরকাল ঈশ্বরের বিধি লঙ্বন 
করিয়। তাহার বিধানকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু 
ঈশ্বর মনুষ্যের সহস্র প্রকার পাপ, জঘন্ততা এবং বাধা বিদ্ব 
সত্তেও আপনার গুঢ় মস্্রলাঁভি প্রায় সকল সিদ্ধ করিয়াছেন । বীজের 
ভিতরে ঈশ্বরের সমস্ত জ্ঞান কৌশল স্থির রহিয়াছে । তাহার সন্কল্প 
বার্থ হইতে পারে না, তিনি প্রতিজনকে যুক্তি দ্িবেনই দিবেন; 
অথচ তিনি আশ্চর্য কৌশলে নন্গম্থের স্বাধীনতা! নিসিপ্ত রাখিয়াছেন। 
তাহার স্ষ্টিবীজের মধ্যে এমনই একটা শক্তি আছে যে, যখনই সেই 
শক্তি মন্ুযোর হৃদয় স্পর্শ করে ততংক্ষণাৎ পাপের ভিতর হইতেও পুণ্য 
প্রকাশিত হয়। জল আসে কোথা হইতে? কঠোর প্রস্তরময় শক্ত 
পর্বত হইতে । তেমনই মন্তম্যের কঠোর নীরস প্রাণ হইতে প্রেম 
ভক্তির নদী প্রবাহিত হয়। তোমর! কি শুন নাই যে ঈশ্বরের 
মহিমাতে কত পাষণ্ড পুণ্যাত্বা হইয়াছে এবং কত অভক্ত ভক্ত 
হইয়াছে? যুগে ঘুগে ভক্তের! আশ্যধ্য ব্যাপার সকল দেখাইয়! 
গিয়াছেন। তাহার] ভয়ানক পাপের মধো পুণা অথবা! নরকের 
মধ্যে দ্বর্গ দেখাইয়্াছেন। পুথিবীর পাপাত্মারা যতই তাহাদিগকে 
নির্যাতন করিল ততই তাহাদিগের পুণ্য উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত 
হইল । ব্রাঙ্গগণ, তোমর! কদাচ এরূপ মনে করিও না যে, তোমাদিগের 
পাপ অবিশ্বাসে ব্রাহ্গধন্ম বিনষ্ট হইবে । এই আমরা কয়জন কি 
এতদিনের ত্রাহ্মধর্মকে অনায়ামে পৃথিবী হইতে তাড়াইয়। দিতে পারি ? 


রসনা যন্ত্র । ১৪৯১ 


আমাদিগের জন্মদিবসে বিধাতা আমাদের কপালে এই লিখিয়াঁছিলেন, 
“ব্রাহ্মধন্ম দ্বারা তোমাদিগের পরিত্রাণ হইবে ।৮» তোমার আনার 
কপালে, তোমার আমার হাতে বিধাতা এইরূপ লিখিয় দিয়াছেন । 
স্থষ্টির দিন স্বয়ং ব্রহ্ম যাহ! লিখিয়াছেন কে তাহা খণ্ডন করিবে? 
যাহার যে নিয়তি, যাহার অদৃষ্টে আষ্টা যাহা লিখিয়! রাখিরাছেন তাহা 
হইবেই হইবে। ্গ্টিবীজের গঠনই এইরূপ । ত্রাঙ্গধন্ম ছার! 
আমাদিগের পরিত্বাণ হইবে, পৃথিবীর পরিত্রাণ হইবে, ক্রমে এই 
পরিত্রাণের রাজ্য উজ্জ্বলতর হইতেছে । আমরা পাপী বলিয়া কি 
ঈশ্বরের পরিত্রাণ কার্য বদ্ধ থাকিবে? আমাদের স্বেচ্ছাচার আমাদের 
হাতে, এই হাতে আমরা ধন্ম বিনাশ করিতে চেষ্টা করি; কিন্তু 
এই হাত আবার বিধাতার হাত। এই অঙ্কুলির মধ্যে তাহার শক্তি 
আসিয়া পাপকে পরাস্ত করে। আমরা যত কেন পাপ করিনা 
দর্পহারী আমাদের সকল অহঙ্কার চূর্ণ করেন। তিনি বলিয়াছেন 
পুণ্যের জয় হইবে, তাহার কথা অনিবার্য । তীহার ইচ্ছ! হইতে ষে 
বীজ উৎপন্ন তাহা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেই করিবে । 


রসনা বন্ত্র। 
রবিবার, ৭ই মাঘ, ১৮০০ শক ; ১৯শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ । 
যাহারা আধ্যাত্মিক এবং অতীন্ছ্িয় ধর্মের পক্ষপাতী তীহারা 
শরীরকে তুচ্ছ করেন, নান! প্রকার কঠোর তপস্তা করিয়া! শরীরকে 
শু করেন। তীহাদিগের সংস্কার মনই সর্ধন্থ। বিশ্বাস, গ্রীতি, 
পুণ্য, শাস্তি সকলই মনেতে হয়। শরীর অসার, অপদার্থ । শরীর 


১৫০ আঁচাধ্যের উপদেশ । 


কিছুই নহে, মনই সার এবং নিত্য বস্ত। শরীরকে অবহেলা কর, 
নিগ্রহ কর, মনের মহিমাকে মহীয়ান কর। শরীর কিছুই নহে, 
শরীর অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, এ সমুদম্ব কথাতে আমর] সায় দিলাম 
বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অপার লীলা কে বুঝিতে পারে? এই অসার 
শরীরের দ্বারাও ঈশ্বর তাহার ন্বর্গের আশ্চষ্য সৌন্দধ্য প্রকাশ করেন। 
একটা ক্ষুদ্র মাংসথণ্ড, তাহার নাম রসনা । যদি জিজ্ঞাসা কর 
পরিত্রাণ-পথে কি রসন1 সহার ঠয়? আম বণিব রসনা দ্বারা 
জীবের পরিভ্রাণ হয় । রসন! অমুলা রত্ব, রসনা জাবের পরম বন্ধু। 
রসনার কথ! মনে হইলে, ছুটা কথা মনে পড়ে, একগা আশাব্বাদ, 
অন্তটী অভিসম্পাৎ। বসন। বলিল, তোমার ভাল হউক, অমনই 
তোমার ভাল হুইল । রসনা বলিল, তোমার মন্দ হইবে, অমনই 
তোমার মন্দ হইল । তোমর! বলিতে পার তবে বসন! কি রাজা, 
যে রসনা! যাহা বলিবে তাহাই ভবে? রসনা হইতে জীবের মঙ্গল 
অমঙ্্রল বিনি-হ্যত হয় । পাঁচ সহম্্ বৎসর তোমার মঙ্গল হউক, 
রূসন। এই কথা বলিতে পারে । রসনার সঙ্গে অমুক্তধাম, পরলোকের 
কি সম্বন্ধ? রসন! দ্বারা মিষ্ট রস আন্বাদন কর! যার, মিষ্ট কথা 
বল! যায়, এই কথাই সকলে জানে) কিন্তু ইহাতে যে পারমাথিক 
রূহন্ত নিহিত আছে, তাহ! কে জানে? আনি বাল রসনার মধ্যে 
ক্বর্গের চাবি রহিয়াছে । বিবেচনা করিয়া দেখ যতক্ষণ না রসনা 
বলিতে পারে, আমি ঈশ্বরকে দেখিয়াছি, ততক্ষণ স্বর্গরাজ্য অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন ; আর যখন রসন! বলিল, ঈশ্বর-দর্শন হইল, তখনই স্বর্গের 
দ্বার খুলিয়া গেল। মানুষ সরল ভহইয়া জিহ্ব। দ্বারা যেরূপ বলে, 
সেইরূপ হইতে পারে। মানুষ জিহ্বা ছারা বলুক, আমি বৈরাগী 


বলন। যন্ত্র । ১৫১ 


পপ পাপ. এ 


হইব, সে নিশ্চয়ই বৈরাগা হইবে। মানুষ কেবল জিহ্বা দ্বার! বলুক, 
আনি ভবসাগর পার হইব, সে নিশ্চয়ই ভবসাগর পার হইয়া যাইবে। 
আর যে ভবসাগরের তীরে বসিয়া কেবলই বলিতেছে, আমি এই 
দুস্তর সাগর পার হহতে পারিব না, তাহার শাণ্তিধামে যাওয়া হইল 
না। বে বলিল বনুকালের অভ্যস্ত পাপ জমাট হইয়! গিয়াছে, ইহা 
হইতে নিক্জতি পাইবার আশা নাই, তাহার আর শীঘ্র পাপ হইতে 
মুক্ত হওয়া হইল না। আর যে হুঙ্কার কাঁগয়া বলিল, এখনই আমি 
পাপের জণাট ভাঙ্কিব, তাহার পাপের অভাস ভাঙ্গিল। যে অবিশ্বাসী, 
অলপ, নিরুৎসাহ, যে রসনায় সাহস করিয়া বলিতে পারে না, যে 
আম পাপ জয় করিবই করিব, ভাহার পাপাল্যাস খও খণ্ড হয় 
না। জিহ্বার কথার উপরে এত নিভর করে । অতএব প্রত্যেক 
ভক্ত বসনাকে অনুকুল করিয়া পউন! অত্ন্ত ভাল অবস্থায়ও 
বিপাকে পাড়তে হহবে, যাঁদ রসনা স্হাক্স না হর। বাহার হাতে 
কথার বল আছে, সে অনায়ামে পাপ অসত্যকে জয় করে। কেন 
না কথাহ ব্র্দ। যে কথা বাঁপতে পারিল না, যে শব্দ করিল নাঃ 
সে ব্রন্মের বল পাইল না। একবার রসনা কুষ্কার করিয়৷ বলুক, 
এই পাপ ছাড়িয়া স্থর্গে চলিলাম, রসনার কথা তখনই সিদ্ধ হইবে। 
এনজন) রসনার আণার্বাদের এত খল এবং এমন ফল। 

যখন জিহব। বলিল, তোনার মঙ্গল হউক, টিহব! ঈশ্বরের কথা 
বলিল। ঈশ্বর বখন লরস্বতীরূপে অবতীর্ণ হইয়া! িহ্বাকে বাক্যোচ্চারণ 
করিতে নিয়োগ করেন, তখন [জহ্ব। জ্ঞান ও মঙ্গলের ভাব পাইয়া 
শতধারে অমৃত বর্ষণ করে। আর রসনা যতক্ষণ নাস্তিক থাকে, 
ততক্ষণ সে অবিশ্বাস, অহঙ্কার, নিষ্ধাশার কথ। বলে। যার জিহবা 


১৫২ আচাঁধোর উপদেশ । 


পিল 


নাস্তিক হইয়া নিরাশার কথা সকল বলে, যার কর্ণ এই নাস্তিক 
জিহ্বার কথা! সকল শুনে তার কল্যাণ হয় না, উন্নতি হয় না। 
কবে আমাদের রসনা আমাদিগকে প্রেমরদস পান করাইতে সদয় 
হইবে? কবে রসনা ঈশ্বরের কথা বলিয়া আমাদিগকে আশীর্বাদ 
করিবে? কবে রূসনার কথায় আমাদিগের শান্তি হইবে? সাধু 
হইবার জন্ট, স্থথী হইবার জন্ত প্রতিদিন কত চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু 
তোমার রসনা তোমার অনুকুল নহে । উৎসব আসিতেছে, কত 
লোক ম্বগের কত রত্র লাভ করিবে, কিন্ত তোঁমার রসনা তোমাকে 
বলিতেছে, তোমার কিছু হইবে না। চারিদিকে সকলেই তোমার 
অনুকুল, কিন্তু তোমার সেই নান্তিক দিহ্বা তোমার প্রতিকুল। 
উত্সবের শত শত লোকের চক্ষু হইতে ভক্তিধার! বিনিঃস্ত হইবে, 
কিন্তু তোমার অবিশ্বাসী অভদ্র রসনা ক্রমাগত তোমাকে অভিসম্পাৎ 
করিতেছে । সকল দিক সঙ্থান্যভাব ধারণ করিয়াছে । সকল ভাই 
ভগিনী কল্প তরুর নিকট পুণ্য শান্তি সঞ্চয় করিতেছেন, কিন্তু তোমার 
রসনা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইল না। রসন' বাহার প্রসন্ন না হয়, 
সে কিছুতেই প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে না। নাস্তিক মনুষ্যের 
রসন। যে তাহাকে অভিসম্পাৎ্ৎ দেয়, তাহার হেতু আছে। রসনার 
বাণী আর ব্রক্গবাণী একই। ব্রহ্মবাণী রসনার শব্দ, সামান্ত বস্তু 
নহে। ব্রসনার শব্দে মানুষের পরিভ্রাণ হইতে পারে । একবার যে 
বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারে, শত শত বৎসরের পাপ দূর হউক, 
আর সতা সতাই শত শত বৎসরের পাপ চলিয়া! যায় । যে একবার 
বলিতে পারে আমার জীবনে শত শত ভয়ানক পাপ থাকিতে পারে, 
কিন্ত আমি ব্রহ্ম-দর্শন করিবই করিব, নিশ্চয়ই তাহার কথা সিদ্ধ হুয়। 
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এই কথা বলিল কে? ব্রহ্গাশ্রিত রসনা । যখনই রসনা এই 
কথা বলিল, তৎক্ষণাৎ চন্দ্র সুর্য ইহার সাক্ষী হইল। হাত যাহা 
করিতে পারে না, চক্ষু যাহা দেখিতে পায় না, রসনা! তাহ! 
করাইয়৷ দেয়, রসন! তাহ দেখাইয়া! দেয়। সাধকের জিহবা যদি 
তাহার অনুকূল হুয়, তিনি অন্ধ হইয়! দেখিতে পান, হস্তহীন হইয়! 
ধরিতে পারেন। সমস্ত পৃথিবী কিছুই হইল না, কিছুই হইল না, 
বলিয়া নিরাশার কথা বলিতেছে ; কিন্তু ভক্তের রসনা আশার কথ। 
বলিয়া ন্বর্গরাজ্যের অভ্যুর্দর করিল । ক্ষুদ্র মাংসপিও্ড রসনা কি না 
করে? নাস্তিক অভদ্র রসন! পৃথিবীকে অসাড়, ভীত এবং নিরাশ 
করে, জ্ঞান শিক্ষা দেয় না, ভাল পথ দেখাইয়! দেয় না। একে ত 
পৃথিবী পাপভারে আক্রান্ত, তাহাতে রসনার কুবাক্য। রসনার 
ছুব্বাক্য-বাণে বিদ্ধ হইয়া কত লোকের অন্তর পুড়িয়া যাইতেছে । 
রসনা শক্র ভয়ানক শক্র। রূসন৷ সন্দয় হইলে পরিজ্রাণ। সমস্ত 
ত্রাহ্মলমাজের মধ্যে ষর্দি ছুই পাঁচটা লোকের রসনা শুভাশীব্বাদ করে, 
এই দুষিত বায়ু ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইবে। রূসনার আশীর্বাদে 
দুর্বল সবল, রোগী স্থস্থ এবং নিজ্জাব সজীব হইবে । একজনের 
আশীর্বাদে শত শত বংশের লোক পরিত্রাণ পাইবে । কথার কত 
ক্ষমত। ! অমৃত বাক্য উচ্চারণ কর, সাহসের কথা শাস্তির কথ 
বল। ক্ষুদ্র রসন! সিংহের স্তায় প্রবল হউক। ছোট কল, ছোট 
রসনা যন্ত্র। কেমন যন্ত্র তোম্রা জান না। রসনার ভাল কথায় 
জীবের কল্যাণ হইবেই হইবে । ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিতে পাইবে, 
যদি রসনা আস্তিক হয়। মুখ ভাল কথা বলে না, তাই আমাদের 
ভাল হয় না। অতএব শুভ উৎসবে রসনা-পক্ষীটাকে শুভ কথা 
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১৫৪ আচাঁধ্যের উপদেশ । 


বলিতে শিক্ষা দাও। সকল রসনা “মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক, মঙ্গল 
হউক” এই কথা বলুক । রসনা! যদি সহায় হয়, তোমরা পাঁচটা 
ব্রাহ্ম পাঁচ হাজার ব্রাঙ্জের স্তাক় সবল এবং সতেজ হইবে । রসন! 
একটী প্রকাণ্ড যন্ত্র । পঞ্চাশটা ব্রাহ্ম প্রবল হইয়৷ যদি হুঙ্কার করেন, 
আশ্চধ্য কর্ম সকল সম্পন্ন হইবে । কেবল ব্রান্গেরা ভাল কথা 
বলিতে চাহেন না, এইজন্ই ব্রাহ্মসমাজের দুর্দশা । বূসনা তেজের 
কথা ঝলিলে, নিমেষের মধো চিরজীবনের পাপ সকল ধ্বংস হইবে। 
বূসনার কথ! পাঁচ লক্ষ লোককে মঙ্্রল-পতথে লইয়! যাইবে । রসন! 
ঈশ্বরের সংস্পশে অলৌকিক বল এবং স্ফন্তি লাভ করে। এই 
রসনার আণাব্বাদে আমাদের পরিশ্রাণ হইবে। 


আল্বার্ট কলেজ 


ভাঁরতব্ষাঁয় ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে বক্ত তা। 
মঙ্গলবার, ৯ই মাঘ, ১৮০০ শক ; ২১শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খুষ্টাব । 
বর্তমান আন্দোলন সম্পর্কে সভাপতি যে ছুঃখ প্রকাশ করিলেন, 
এই দুঃখে সকলেই ছুঃখিত। ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে, 
ভারতব্ষীয় ব্রা্মদমাজের গঠন প্রণালী যেরূপ, ইহাতে বিচ্ছেদ 
অসম্ভব । ভারতব্ীক্ন ব্রাহ্মসনাজ সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িকতা শৃন্ত । 
ইনি সকল সম্প্রদায়কেই আপনার উদার বক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন, 
অথচ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী নহেন। বর্তমান আন্দোলন 
দ্বারা যে একটা স্বতন্ত্র দল গঠিত হুইয়াছে, বদিও সেই দলম্থ লোকেরা 


ভারতব্ীয় ব্রা্মসমাঁজ সম্বন্ধে বক্তৃতা । ১৫৫ 





আপনাদ্দিগকে ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মসমাজের বহির্ভূত জ্ঞান করেন, কিন্ত 
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমাজ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং 
পরিত্যাগ করিতে পারেন না। মনুষ্যের যেরূপ স্বাধীন প্রকৃতি এবং 
বিভিন্ন রুচি, ইহাতে এরূপ দল বুদ্ধি অনিবাধ্য । যদি মনে করে, 
দল বুদ্ধি হইবে না, এরূপ আশা কর অন্তায়। যতদিন মন্ুযোর 
অবস্থা এবং সংস্কারের বিভিন্নতা থাকিবে, ততদিন ভিন্ন ভিন্ন দল 
হইবেই হইবে। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পৃথিবীতে চিরকাল 
এরূপ দল হইয়াছে ; এবং মন্থষ্যের প্রকৃতি দেখিলেই বুঝা বায়, 
এরূপ দল হইবেই। কিন্তু কতকগুলি দল বৃদ্ধি হইলেই যে ভারতবর্ষায় 
ব্রাহ্গমাজ একটা সম্প্রদায় হইবে, এরূপ মনে কর! ভ্রম। যেমন 
সত্য হইতে অসত্য উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব, যেমন জোতি হইতে 
অন্ধকার নিঃ্যত হওয়া অসম্ভব, মেইরূপ সকল ধন্মসন্প্রদায়ের 
সম্মিলনভূমি ভারতবধীয় ব্রাহ্মঘমাজ একটা বিশেষ সম্প্রদায় হওয়! 
অসম্ভব । ভারতবর্ষীক্স ব্রাহ্ষসমাজে ইংরাঁজীতে যাহাঁকে 1১875 বলে 
অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দল হইতে পারে, কিন্তু সে সমুদয় দল ভাঁরতবর্ষীয় 
ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত । যতদিন সে সকল দলস্থ লোকেরা, ঈশ্বর 
এক, পরলোক আছে, এবং পাপ পুণের বিচার হয়, ভাঁরতব্ীয় 
ব্রাহ্মদমাজের এ সকল মূল সত্যে বিশ্বাস করিবেন, ততদিন তাহার! 
আপনার! স্বীকার করুন আর নাই করুন ভারতবধীন্ন ব্রাঙ্মসমাজের 
সভ্য। 

ধর্মের মূল চিরস্থায়ী । আমাদের ইচ্ছানুসারে ধর্মের মূল পরি- 
বন্তিত হইতে পারে না। এখন যদি সমুদয় প্রচারক চলিয়া গিয়! 
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, তথাপি গ্তাহার! 


১৫৬ আঁচার্ধোর উপদেশ 


ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গদমাজের বন্ধু, কেন না মনুষ্যের সাধ্য নাই যে 
ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধর্মের মূল নষ্ট করেন। আমর] কয়জন চলিয়া যাইতে 
পারি, কিন্তু ভাঁরতবর্ষীয় ব্রাঙ্গঘমাজ অক্ষত থাঁকিবেন । * ইতিপূর্বে 
বল! হইয়াছে, এখানকার প্রচারক শ্রীবুক্ত বিজয়কঞ্চ গোস্বামী যদ্দিও 
আপনাকে এই সমাজের প্রচারক বলিয়া অস্বীকার করেন, তথাপি 
তিনি ভারতবর্ষীয্স ব্রাহ্ষসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। 
যেমন ছুই পক্ষ পরম্পরের বিরোধী না হইলে বহুকাল সংগ্রাম চলিতে 
পারে না, সেইরূপ উভয় পক্ষ পরস্পরের শক্র না হইলে বিচ্ছেদ 
হইতে পারে না। বদিও আক্রমণকারী ভয়ঙ্কররূপে আক্রমণ করেন, 
কিন্তু আক্রান্ত যদি ্গমাণীল হন, সংগ্রাম চলিতে পারে না। ঈশ্বর- 
কর্তৃক-প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গসমাজ কাহারও অমঙ্গল করিতে 
পারেন না। ইহার আপনার লোকেরাই যদি ইহার প্রতি শত্রুতা 
করেন, তথাপি ইনি তাহাদের প্রতি বৈরনির্ধযাতন করিতে পারেন 
না। শক্র মিত্র সকলের প্রতিই ইহার ক্রোড় প্রেমপূর্ণ থাকিবে । 
এই দেশে যদি শতাধিক দল দৃষ্ট হয় তৎসমুদয়ের প্রতি ইহার সত্তা 
থাকিবে, অন্তথ। ইনি অপরাধী হইবেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজ 
কাহাকেও কুনয়নে দেখিবেন না, কাহাকেও কুবাক্য বলিবেন না । 
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজ একটা ক্ষুদ্র সন্ধীর্ণ ধন্মসম্প্রদায় নহে । সকলকে 
একত্র করিবার জন্ত এই সমাজ স্য্ট হইস্াছে। কেহ কেহ বলিতে 
পারেন, যখন ভারতবর্ষীক় ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা আদি ব্রাঙ্গদমাজ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! অনৈক্য এবং সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টাস্ত দেখাইলেন, 
ভখন সকলকে একজ্র করিবার জন্য যে এই সমাজ ন্যষ্ট হইয়াছে, 
তাহ! কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে ? 


ভারতবীয় ব্রা্ষদমাঁজ সম্বন্ধে ব্ততা | ১৫৭ 





, অনেক বৎসর পরে নিরপেক্ষ ইতিহাস পাঠকেরা যখন 
এখনকার ঘটনা সকল আলোচনা করিয়া দেখিবেন, তাহারা 
প্রকৃত তত্ব বুঝিতে পারিবেন। ভারতবর্ষীয় ব্রান্মঘমাজ কদাচ 
অনৈক্য বা বিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই। কোন 
বিরোধের ভূমির উপরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 
মহাআ রাজ! রামমোহন ব্রায় একটা উপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
যান, তিনি কোন সমাজ সংস্থাপন করেন নাই । তাহার প্রতিষ্ঠিত 
উপাসনাগৃহে প্রতি সপ্তাহে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা হইত, সেই 
গৃহ একটী সপ্তাহিক উপাসনা স্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গসমাজের 
গঠন প্রণালী স্বতন্ত্র । ইহ! একটা সপ্তাহিক উপাসনা স্থান নহে। 
বাহার। ব্রাঙ্গধন্দের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন, তাহাদিগকে একত্র করিয়! 
একটী উপাসনাণীল এবং নীতিপরায়ণ সমাজ গঠন করা৷ ভারতবর্ষীয় 
ত্রাঙ্মদমাজের উদ্দেষ্ত | সকলের সঙ্গে ইহার বন্ধুতার সম্বন্ধ, শক্রুতা 
নহে। উন্নতি-শ্োতেই ইহা হইয়া আসিয়াছে । সমস্ত ভারতবর্ষে 
ব্রাহ্মধন্্ প্রচার কর! এবং ব্রদ্দোপাসকদিগকে সচ্চরিত্র করিবার 
জন্য এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং কলিকাতার আদি 
ব্রাঙ্গদমাজও ইহার অন্তর্গত। অনৈক্য এবং সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন কর! দুরে থাকুক, ভারতব্ষীয় ব্রাহ্মদমাঁজ কলিকাতা সমাজের 
-অধ্যক্ষদিগের প্রতি সমুহ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এখনও 
করেন। ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন, যেন এথান হইতে কাহারও প্রতি 
কোন প্রকার বৈরনির্ধযাতন ন! হয়। সকল প্রকার বিরোধ হইতে 
ভারতবর্ধীয় ব্রা্মসমাজ প্রযুক্ত । প্রেম বিস্তারের জন্য ভারতবর্ষীয় 
ব্রাহ্মবর্মীজ যাহা করেন, ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়। তাহ! সংসিদ্ধ করুন। 


১৫৮ আঁচার্ধের উপদেশ 


আর একটা কথা। ব্রাঙ্ষসমাজে যাহা কিছু অপ্রেম অনৈক্য 
দেখা যায়, এ সকল সাময়িক উত্তেজনা । যখন বর্তমান অপ্রেম-মেঘ 
কাটিয়া! যাইবে, তখন সত্য-স্ধ্য আরও উজ্জ্রলতর হইয়া, প্রকাশ 
পাইবে। অতএব সকলে একটু ধৈধ্য ধারণ করিয়৷ থাকুন, পরে 
এই বর্তমান বিরোধ দ্বারা জগতে কত কল্যাণ হইবে, সকলে 
বুঝিতে পারিবেন । 


ভারতব্ষীয় ব্রহ্ষমন্দির | 


»০৪৪৫০০০... 
পুরুষ-প্রকৃতি ও নারী-প্রকৃতি । 


প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৪ই মাঘ, ১৮০ শক; 
২৬শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খুষ্টাব্দ | 


কোঁন একটা প্রাচীন পুরাণে কথিত আছে যে ঈশ্বর সর্বপ্রথমে 
পুরুষ স্যঙন করিলেন, অবশেষে সেই পুরুষের ভিতর হইতে অস্থি 
লইয়। স্ত্রী রচনা করিলেন । ঈশ্বরের হস্তে সর্বাগ্রে পুরুষ স্থষ্ট হইল, 
তৎপরে নারী । পুরুষ হইতে নাবী উৎপন্ন হইল, নারীর পরে পুরুষ 
নহে । এই আধ্যাপ়িকা চিন্তা করিতে করিতে মনে হইল, ইহার 
ভিতরে কোন নিগুঢ় অর্থ থাকিবে । ভাবুকের হৃদয় সকল স্থান 
হইতেই সতা উদ্ভাবন করিবার জন্ত ব্যস্ত । এই আখ্যারিক1 গভীর 
জ্ঞানগর্ভ, ইহাতে পরিত্রাণতত্ব পাওয়া যাঁয়। পুরুষ-প্রকূতির ভিতর 
হইতে স্ত্রী-প্রকৃতি প্রস্ফুটিত হইল। কথিত প্রাচীন পুরাণে এই 
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আকারে এই সত্য কেন লিখিত হইল? মনুষ্তের সমস্ত প্রকৃতি 
পুরুষ-প্রক্কৃতি এবং নারী-প্রকৃতি এই ছুই বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে 
পাপে । মনুষ্য যখন প্রথম সাধন আস্ত করে, তখন তাহার 
পুরুষ-প্রকৃতি। মুল প্রথমে, বৃক্ষ পরে, ক্ষুদ্র শিশু আগে, বুব। পরে । 
ধ্যান যোগ এবং জ্ঞানকাণ্ড সাধন করিবার জঙন্ ঈশ্বর পুরুষ-প্রকৃতিকে 
স্থঞজন করিয়াছেন। মনুব্য এই পুরুষ-প্রকৃতির উত্তেজনায় পৃথিবীতে 
যত প্রকার সত্য আছে, সমুধয় আয়ত্ত এবং সাধন করিরা জগতে 
জ্ঞানী বলিয়া বিখ্যাত হন, তিনি নীতিতন্্ অধ্যয়ন এবং নান। প্রকার 
বিজ্ঞানান্ুশীলন করিয়৷ পাঙ্ডিতা লাভ করেন, এবং গশ্ীর ধ্যানযোগে 
মগ্ন হইয়া যোগী, খবি, মুনি হইতে থাকেন। খাঁষ-প্রক্কাতি পুরুষের 
প্রক্কৃতি। উৎসাহী যুবা ধাশ্মিক হইয়া সংসারের মধ্যে ধর্মকে 
প্রতিন্তিত কর! পুরুষ-প্রকৃতির কাশ্য। বৃহৎ ব্রতধারী ব্রহ্মচারী সাধু 
হইয়! সংসারে শ্বর্ণের সৌন্দধ্য প্রকাশ করা পুরুষের ধন্ম। এই 
পুরুব-গ্রুকৃতি সাধন ধন্মশান্ত্রের এক পরিচ্ছেদ, কিন্ত এখানে ধন্মশান্ত্রের 
শেষ হইল না। শ্বর্গে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ; নর- প্রকৃতি সেথানে 
যাইতে পারে না। যর্দি বল ওবে পুরুষ কি কখনও শ্বর্গে প্রবেশ 
করিতে পারিবে না? কি করিবে? তোমার আমার হাতে শাস্ত্র 
নহে। তোমার আমার বিচাপনিষ্পত্তি ঈশ্বরের বিচারনিষ্পত্তি নহে । 
ঈশ্বর আমাধিগের বুদ্ধির পরামশ না শুনিয়া তাহার নিজের মনের 
মত ধর্ধমশান্্স লিখিগ্নাছেন । পুরুষ কী না ভইলে ঈশ্বরের অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করিতে পারিবে না, শ্বর্গের ধর্মশান্ত্রে এই নুতন পরিচ্ছেদ 
লিখিত হইয়াছে । 

যখন ঈশ্বর দেখিলেন যে, মন্ুস্যের পুরুষ-প্রককৃতি সম্পূর্ণরূপে 
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প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহার জ্ঞান, উৎসাহ, উদ্যম পুর্ণাবস্থা ধারণ 
করিয়াছে, তখন মনুষ্বের প্রথমাবস্থা সম্পর্কে ঈশ্বরের অভি প্রায় পুর্ণ 
হইল। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে ইহার পরেই মন্তব্যের দ্বিতীয়" অবস্থ!, 
অর্থাৎ স্ত্রী-গ্রকৃতি সাধন আরম্ভ হয়। এমন সময় ছিল, যখন সেই 
মনুষ্য কেবল পুরুষ ছিল, যখন তাহার মধ্যে নারী ছিল না; কিন্তু 
এমন সময় আসিতেছে, যখন সে পুরুবৰ থাকিবে না, কেবল ন্মরী 
হইবে; এমন সময় আসিতেছে, যখন ধন্মরাজ্যের পুরুষেরা বালিকা, 
যুবতী এবং প্রাচীন হুইবে। নারী-প্রকৃতি ভিন্ন কঠোর প্রকৃতি 
পুরুষেরা কখনও উৎসবের রাজ্য অধিকার করিতে পারিবে না। 
একবার পুরুষ-প্রকৃতি অনুসারে মহা উৎসাহ এবং উন্বান্ততার সহিত 
হরিনাম গাঁন করিলাম, আবার নারী-প্রকৃতি লইয়া! হরিনাম আরম্ত 
করিতে হইবে। কিন্তু এখনও আমাদের পুরু-প্রকুতির সাধনই পুর্ণ 
হয় নাই । কই ভাই, তোমার পুরুষের ধৈর্য অধ্যবসায়, উদ্ভন উৎসাহ 
কই? এই তোমার বিশ্বাস, ক্ষণকাল পরে তোমার সংশয় অবিশ্বাস, 
এই তোমার জগতের প্রতি প্রেম, পরক্ষণে তোমার শুষ্কতা । কাপুরুষ 
তুমি, সাধুপুরুষ তুমি নহু, এখনও তোমার বিশ্বাস, প্রেম, উৎসাহ 
ছুর্বল। পুরুষ, বখন সামান্ত বিদ্ব দর্শনে তোমার চক্ষের জ্যোতি 
প্লান হয়, তখন তুমি পুরুষ কিরূপে? যাহার পুরুষত্ব আছে, তাহার 
মন হইতে সন্দেহ, অবিশ্বাম এবং সমস্ত রিপু পলায়ন করিয়াছে। 
ব্রহ্মপুত্র, তোমার হুঙ্কারে সকল পাপ পলায়ন করিবে । 

ব্রহ্মপুত্রের বেগের নিকট কোন বাধা তিঠিতে পারে না । ব্রহ্মপুত্র, 
তোমার ধন্মজীবন প্রবল তরঙ্গ, সেই তরঙ্গের আঘাতে পাপ-জঞ্জাল 
থাকিতে পারে না । কিন্তু ব্রাঙ্গসমাজে কয়জন এইকবপ ব্রহ্মপুত্রের নাম 
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গাইয়াছেন? মন যাহাদের দুপবল, চক্ষু যাভাদের নিকৃষ্ট এবং অপবিজ্র, 
হস্ত পদে যাহাদের বল নাই, তাহারা কি ব্রহ্মপুত্র অথব। সাধুপুরুষ 
উপাধির যোগ্য ? তাহার! পুরুষ নহে, যাহার! ছর্বল এবং নিরুৎসাহ । 
যখন দেখিতেছি তুমি একটা কাধ্যের ভার লইয়া ছয় মাসেও তাহা 
নির্বাহ করিতে পার না, তখন তোমাকে পুরুষ বলিতে পারি ন!। 
যেমন ছোট সিংহ বৃহৎ সিংহের আকার ধারণ করে, যথার্থ পুরুষও 
কাধ্যের সময় সেইরূপ বৃহ সিংহের ম্ভায় বল প্রকাশ করেন। 
ব্রাহ্মদিগের মনে বতদিন নিরুৎসাহ, নিরাশ! থাকিবে, ততদিন 
ব্রাঙ্মদমাজে পুরুষ নাই মনে করিতে হইবে । বাহার পদভরে ভূমিকম্প 
হয় না, সে পুরুষ নহে । আমি পুরুষতাহাকে বলি, ধাহার ুঙ্কারে 
পাপ ভন্মীভৃত হয়। তিনি একবার হুঞ্কার করিয়া বলিলেন ১--রে 
পাপ, রে অধন্ম, দূর হও, আর পাপ তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। 
বহুকালের অভ্যন্ত পাপের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায় না পুরুষ 
হইয়া কদাচ এ সকল নিরাশার কথা মুখে আনিও না। তুমি কার 
পুত্র, হে ব্রাহ্ম, তাহা কি জান না? পুরুষ কি কাহাকেও ভন 
করে? ব্রহ্গপুত্রের নিকটে কোথাকার বিদ্র? ব্রাহ্ম, তুমি কিন! 
বলিলে, প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত পরিশ্রম করিতে করিতে 
তোমার মন অবসন্ন হইয়াছে? তুমি পুরুধতত্ব জান না; ধর্ষণে, 
পরিশ্রমে মনের বল বৃদ্ধি হয়। পুরু কখনও পরিশ্রমে পরাজ্মুখ 
হন না। যদি ব্রাঙ্মলমাজে তুই শত পুরুষ, ছুই শত ব্রক্গপুত্র দণ্ডায়মান 
হন, তবে কি আর এত অধম্ম এত পাপ থাকিতে পারে ? ব্রহ্মপুত্রের 
নিকটে, যথার্থ পুরুষের নিকটে .কি ষড়রিপু তিষ্িতে পারে ? বড়রিপু 
কি, বাট রিপু একজ হইলেও যথার্থ পুরুষের একটা চুলও ক্ষয় করিতে 
২১ 
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পারে না। ঈশ্বরের দক্ষিণবাহু হইতে পুরুষের উতৎপত্তি। যিনি 
পুরুষকে বুদ্ধি, জ্ঞান এবং তেজ দিয়াছেন, তিনি পুরুষের পুরুষ, 
পরমপুরুষ, মহাপুরুষ । তোমর। তাহার বল অন্তরে অনুভব কর, 
তাহা হইলে প্রকৃত পুরুষত্ব কি বুঝিতে পারিবে । যদি প্রকৃত 
বীরপুরুষের স্তা় আজ সকলে বলিতে পার, আমি ঈশ্বরকে দেখিলাম 
ধদি সহম্র সহস্র লোক তোমার এই কথার প্রতিবাদ করে, তুমি 
বলিবে, “কি আমি পুরুষ ভইয়া, আম ঈশ্বরের পুত্ত হইয়।, ঈশ্বরকে 
যে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি ইহা অস্বীকার করিব?” ব্রাহ্ম, ভুমি একবার 
ব্রহ্ম প্রেমে উন্মত্ত হইয়া সোণা, রূপা, হীরা, মাণিক এঁহিক স্ুথ সম্পদকে 
বলিলে, “আমি তোমাদিগকে ছাড়িলাম, আর আমি তোমাদের 
প্রত্যাশায় ব্রহ্ধধনকে অবহেলা করিব না।” একবার বৈরাগী হইফা 
আবার কি তুমি সংসারে (প্রবেশ করিবে? একবার সমস্ত প্রশ্বর্য্য 
এবং সাংসারিক ভোগ লালসাকে জলে বিসর্জন দিয়, আবার 
পুরুষ হইয়া কোন্‌ মুখে ডুব দিয়া তোমার দুটী ঘসা পয়সা তুলিয়া 
লইবে? 

পুরুষের কথার অগ্তথা হয় না। যদি একবার ঈশ্বরকে সাক্ষী 
করিয়া বলিয়া থাক, এই আমি বৈরাগী হইলাম, আর কথনও 
ংসারী হইব না। যদি পুকষোত্রম হও, সেই কথা পালন করিতেই 
হুইবে। পুরুষের নাম মহাপরাক্রান্ত উৎসাহী বীর । পুরুষের পদভরে 
মেদিনী কাপে । একটী পুরুষ যখন ঈশ্বরের আজ্ঞা লইয়া আপনার 
কাধ্য সম্পন্ন করেন, তখন মেদিনী ভারাক্রান্ত হইয়া বলেন, পুরুষ 
বটে) আর পুরুধত্ব-বিভীন লক্ষ লক্ষ লোঁক যদি পৃথিবীর উপরে বসে, 
তাহাদিগের ভার পৃথিবী বুবিতেও পারেন না, যেমন গাভীর শৃঙ্গে 
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মশা বসিলে, গাভী তাহা টেরও পায় না । অতএব ভাই. পুরুষ হও । 
ব্রঙ্গ এক পুরুষ । তাহার তেজ হইতে পুরুষের উৎপত্তি । যখন 
ব্রহ্ম আপনার মুখে বলিলেন পুরুষ হউক, তখন পুরুষের জন্ম হইল। 
ব্রহ্ম মুখের কথ! হইতে ব্রাহ্মণের স্ষ্টি হইল। তেজ হইতে পুরুষের 
জন্ম, অতএব সকল প্রকার আলম্ত, জঘগ্ততা এবং নিজ্জগৰ ও নিস্তেজ 
ভাব পরিহার করিয়া ঈশ্বরের তেজের দ্বিকে তাকাও । তেজন্বী 
খধিদিগের কথা শুনিয়াছ, তাহাদিগের দৃষ্টতে পাপ ভন্ম হইয়া! যাইত । 
ব্রহ্মপুত্র, তেজের পুত্র তুমি, তুমি কেবল সেই তেজোময়ের কাছে 
আপনার আসনে বসিয়া থাক, তাহা? হইলে দেখিবে এক একটী 
করিয়া পাপ আপনি পলায়ন করিতেছে । ব্রাঙ্গ, তুমি তেজোমস্ 
হও। যখন তুমি পুরুষের পুর্ণ তেজ লাভ করিবে, তখন স্বর্গরাজ্য 
তোমার জন্য নূতন ব্যবস্থা হইবে, তখন তুমি ঈশ্বরের মুখে 
নূতন আদেশ শুনিবে। তুমি বৃহৎ ব্রতধারী তেজন্বী পুরুষ হইয়! 
ব্রহ্ম সন্নিধানে উপস্থিত হইলে ; ব্রহ্ম বলিলেন, এখানে তোমার 
প্রবেশাধিকার নাই । নারীজাতিতে গিয়া তুমি জন্মগ্রহণ কর। 
পুরুষের এই নারীজাতিতে জন্মগ্রহণ করাই ন্বর্গরাজ্যের পুনর্জন্ম । 
প্রথমে নর-প্রকৃতি, পরে নারী-প্রকৃতি। নর-প্রক্কৃতির ভিতর 
হইতে তেজের সহিত বলপুর্ধবক এক নূতন প্ররুতি বাহির হুইল । 
তাহাই বথার্থ প্রকৃতি, অক্রত্রিম প্রকৃতি অর্থাৎ নারী-প্রক্কতি । 
নর-প্রকৃতির ভিতরে বালক খেলা করিতেছিল, এখন দেখি 
বালিকা খেল! করিতেছে । নরের খেলা নরের মত, নারীর 
খেল! নারীর মত। বাস্তবিক বালিকারই ভাল খেলার ঘর আছে, 
তাহার খেলার ঘরে কত রকমের ছোট ছোট পুতুল আছে, মানুষ 
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আছে, ছোট ছোট বিছানা! আছে, ছোট ছোট আকারে নান। প্রকার 
সামগ্রী আছে। 

ঈশ্বরের ইচ্ছাতে পুরুষ-প্রকৃতির ভিতর হইতেই -্রক্ষকন্তার 
জন্ম হইল। নুতন পুরাণ আরম্ভ হইল । নাঁরীপুরাণ। এই 
পুরাণ বেদ উপনিষদ হইতেও উত্তম । শ্রেষ্ঠ শ্রীমস্ভাগবত নারী- 
চরিত্র । অতি স্থুললিত ন্বর্ণের ভাষায় নারী-প্রকৃতি লিখিত 
হইয়াছে । ব্রহ্গকন্তার জন্ম হইল, কোমল চক্ষু, কোমল হস্ত, কোমল 
ভাব, যেন ঈশ্বরের বাগানে একটা গোলাপ ফুল ফুটিতেছে। প্রকৃত 
হিন্দু জানেন, নর হইতে নারী শ্রেষ্ট। নারীরূপ মনোহর, নারীর 
কোমলতায় সকলের মনোরপ্রন হয়! ছোট বালিকা, তোমার রূপ 
দেখিয়া! মনে হয়, তুমি আমাদের দেশের লোক নহ। আমাদের 
এই দেশ কঠোর প্রকৃতি খোট্টাদিগের দেশ। আমাদিগের এই হুরস্ত 
দেশে তুমি আসিলে কেন? তোমাকে ধিনি রচনা করিয়াছেন, তিনি 
কি জানিতেন না যে, আমাদের দেশে তোমার মনের মত উপকরণ 
নাই? এই দেশ একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি, এখানে পদ্মফুল ফুটে না, 
চন্দন নাই, জল নাই, আরবদিগের দেশ, এখানে সেই সুধা নাই, 
যাহ! পান না করিলে তুমি বাচিতে পার না । বাছা, ভুমি তোমার 
পিত্রালয়ে চলিয়া যাও, এখানে তোমার থাকিবার স্থান নাই। বাস্তবিক 
ব্রহ্ষকন্তার স্থান এখানে নাই । ছুর্জন দেশে, দন্যদিগের নিকট 
থাকিলে তাহার কষ্ট হয়। এই কন্ঠাটার নাম কি জান? তক্তি। 
প্রত্যেক কন্ত। দেবকন্ঠ। ৷ দেবকন্তার প্রকৃতি শ্বর্গের প্রকৃতি, পুরুষের 
প্রকৃতি হইতে তাহার স্বভাব স্বতন্ত্র। পরের দুঃখে ইহার মহ! হুঃঠথ 
হয়, কিন্তু ইনি ইহার নিজের দুঃখের ভিতরে এমনই শাস্তভাবে 
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বসিয়৷ থাকেন, যে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। ইহার চরিত্র দেখিলে, 
ভাবিলে চক্ষে জল আদে। আমরাও সময় সময় গরিবকে পয়সা 
দিয়া থাকি, কিন্তু এই ব্রহ্মকন্তা যখন একটা গরিবকে পয়সা দেন, 
তাহার হুঃখ ভাবিয়া আগে আধ ঘণ্টা কাদেন। গরিবকে গরিব 
বলিয়া ডাকেন না, ডাকিতে পারেন না, কত কাদিয়৷ কাদিয়া 
স্থমধুর ভাবে কথা বলিয়া তাহার ছঃখ মোচন করেন। আমরা 
পরের জন্য কি নিজের সম্বন্ধে একটুকু দুঃখ সহা করিতে পারি না, 
কিন্ত ব্রহ্ষকন্ঠার কোমল প্রাণ সহশ্র একাদশীর কষ্ট সহ করে। রৌদ্র 
বৃষ্টি নারীকে অবসন্ন করিতে পারে না। 

নারীর হাদয়ে যদি যথার্থ ধন্খ স্থান পান, নারী সহস্র বিপদে 
পড়িলেও সেই ধন্দমকে আর ছাড়িতে পারেন না। ভয়ানক 
হুঃখের তরঙ্গেও নারীর বিশ্বাস টলমল করে না। নারীর কি 
সুন্দর ধর্মভাব! তিনি এমনই স্থানে তীহার বিশ্বাসকে রাখি- 
য়াছেন যে, সেখানে কোন শবক্র যাইতে পারে না। তিনি বলেন, 
আমার প্রাণের ঠাকুর ইষ্টদেবতাকে কেহ চুরি করিয়া লইয়া 
গেলে আমি বাঁচিব না। যাক এ সকল কথা । আসল কথা 
এখনও বল! হয় নাই। পুরুষ-প্রকৃতির ভিতর হইতে যে নারীর 
জন্ম হইল, তাহার যে বিবাহ হইবে । বালিকার বয়স হইল স্বামীকে 
চিনিবার জন্ত তাহার ইচ্ছা! হইল, চেষ্টা হইল। ঘটক আসিল, সম্বন্ধ 
স্থির হইল, চারিদিকে আনন্দধবনি, বাগ্ধবনি এবং সুমধুর সঙ্গীতের 
লহরী উঠিল। ব্রহ্ষকন্তার বিবাহ হইবে । পাত্র কোথায়? পাত্র 
কে? যথা সময়ে সুঘটক আসিয়া! ধর্থোর সঙ্গে ব্রহ্মকন্তার সম্বন্ধ স্থির 
করিলেন। ধর্ের রূপ গুণের কথা শুনিয়া! বিবাহের জন্য উপযুক্ত 


॥ 
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হইয়াছেন যে ব্রঙ্গকন্তা তাহার এক গুণ কান্তি শত গুণ বৃদ্ধি হইল । 
আমার পিতা মাতার কাছে বসিয়! ধন্দকে বিবাহ করিতে পারিব, 
এই বলিয়! ব্রহ্মকন্ত। আহুলাদ করিতে লাগিলেন। যেমন বর তেমন 
পাত্রী, যেমন পাত্র তেমন কন্তা ! ধর্মের সঙ্গে কন্তার বিবাহ হইবে, 
ইহা মনে করিয়া পিতা! মাতারই বা কত আহ্লাদ ! শুভক্ষণ আদিল 
ধর্মের সঙ্গে ব্রহ্মকন্তার বিবাহ হইল । আকাশ হইতে পুষ্প-বৃষ্টি হইল, 
প্বর্গের দেবতারা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মূল কথা, 
বিবাহের মূল মন্ত্র পতিব্রতা হওয়া । 

যেখানে ধর্মের সঙ্গে ব্রন্মক্গার বিবাহ হয়, সেই দেশে পাপ ব্যাভি- 
চার আসিতে পারে না । এই শ্রদ্ধেয় পতিব্রতা ব্রহ্ষকন্তা কেবল পতি, 
পতি, পতি, বলিয়া ডাকিতেছেন, পতি ভিন্ন তিনি আর কাহাঁকেও 
জানেন না, পতি ভিন্ন তিনি আর কিছুই প্রার্থনা করেন না । ব্রহ্মকন্তা 
উশ্বর্যের প্রতি ভ্রক্ষেপ করেন না । পতিব্রত। অস্ত্রের পানে তাকান 
না, অন্তের বাড়ী যান না। তাহার দৃষ্টি পতির দিকে সর্বদ। স্থির 
রহিয়াছে । সতীত্ব তীহার চক্ষুর অঞ্ীন। সতী বলেন, ধর্ম ভিন্ন 
আমার জন্ম বৃথা, ধর্ম তিন আমি বাচিতে পারি না। নুতন বিবাহ 
হইয়াছে, ধর্মপতির পুজা করিবার জন্ত ব্রহ্মকন্তা সংসারে নানাবিধ 
আয়োজন করিলেন। সতী স্ত্রী প্রতযষে গাত্রোথান করিয়া আপনার 
হৃদয়-উদ্ভানের সরোবরে প্নান করিবেন। তুমি যখন উঠ নাই, আমি 
যখন উঠি নাই, ব্রহ্মকন্যা তখন উঠিয়াছেন। সতীর সাধন লুক্কায়িত। 
তোমার আমার সমক্ষে তিনি কিছু প্রকাশ করেন না। গোপনে 


অন্ধকার মধ্যে তিনি পুষ্প চয়ন করেন। প্রতাষে অন্ধকার থাকিতে 


থাকিতে সেই ধর্মের পতিব্রতা নারী, সেই ঈশ্বরের কণ্ঠাটা তাহার 
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পিতার রচিত হৃদয়-উদ্ধান হইতে ভাল ভাল ফুলগুলি আহরণ 
কারলেন। প্রেমের ফুলগুলি হাতে লইয় সুন্দর মাল! গাথিলেন, 
পরে ভক্তি-চন্দন লহয়া হাসিতে হাসিতে পুণ্যের আসন পাতির। দিয়া 
ধন্মপতিকে বলিলেন, শ্রভু, 'প্রাণ-সিংহাসনে বন । পরে প্রভুর গলাঙ্ব 
পুষ্পহার, এবং কপালে চন্দন দিপা পতিপুজ। আরম্ভ করিলেন । প্রাণ- 
পতিকে সতী বলিলেন, প্রাণেশ্বর, প্রাণারাম, আমার আর ক্ছুি নাই, 
আমার এই হৃদয়, মন, প্রাণ, সর্বস্ব তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছি । 
আম ইহকাল, চিরকাল তোমার সেবা কপ্সিব, তোমার পুজ। করিব। 
ধন্ম প্রসন হহয়া বাললেন, “তাহাই হউক, শথাস্ত, তোমার কোমল 
হৃদয় সহত্রগুণ কোমল হউক, তোমার হৃদয়ে পুণ্য শাস্তি বৃদ্ধি হউক ! 
শান্তঃ শাস্তিঃ শাপ্ডিঃ। 

আমি কি ছবির কথা বলিতেছি? যথার্থ নারী-প্রকৃতি আমি 
দেখি নাই। দোঁথ নাই বা বপব কেন? হদয়ের এক পার্ে 
দেখিয়াছি । নারী-প্রক্ুতির এই আদশ । প্র ব্রহ্ধকণ্। প্রতুযুষে উঠিয়া 
পাতপুজা করিতেছেন, শ্রীমপ্ভাগবত শ্রবণ করিতেছেন। ব্রঙ্গকনম্তা 
নিতান্ত কোমল প্রকৃতি, তনি বলেন, আমার মস্তকে বুদ্ধি চাপিয়। 
দিও না, বুদ্ধি এবং কুটিল শাস্ত্রের ভার আমি বহন করিতে পারি 
না। আমার মনে বুদ্ধ একটু খিদ্ধ করিলে, আমার হায় হইতে 
রক্ত পড়ে । আমি তোমাদের দেশে আসিয়াছ বটে, কিন্তু তোমর। 
আমাকে চেন নাহ; যাহার! কঠোর বাবহার করে, াহাদিগের 
নিকটে আনি থাকিতে পারি না, বিধাতা আমাকে অতি কোমল 
সামগ্রী দিয় রচনা করিয়াছেন, আমি কঠোর প্রক্কাত সহ করিতে 
পারি না। এমন কি জ্ঞানের সহিত যে পুজা সেই পুজায় যোগ 
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দিতেও আমার প্রাণের আমাকে নিষেধ করিয়াছেন ভক্তির 
সহিত যে উপাসনা, তাহাতেই কেবল আমি যোগ দিতে পারি। 
ভাই, পুরুষ-প্রকৃতি সাধন করিয়! নীতিজ্ঞ এবং ব্রদ্নিষ্ঠ হইলে, এখন 
নারী হও। পুরুষ নারী হইবে, ইহ উপহাসের কথা । পৃথিবীর 
লোক বলিবে, পুরুষ ফি কখনও নারী হয়? না হইলে এই কথা 
হইল কেন? ব্রঙ্গপুত্র, তুমি ব্রহ্মকন্তা হইবে কবে? পতিধন পুরুষ 
কিরূপে বুঝিবে, নারী না হইলে ? নারী না হইলে সতীত্ব ধর্ম কিরূপে 
জানিবে? সতী যেমন আপনার স্বামীকে ভালবাসে, কবে সেইরূপ 
অবিভক্ত প্রেমের সহিত হরিকে আমরা ভালবাসিব? স্বের 
নারী-প্রকৃতি এবং হরিভক্ত অভিন্ন । ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে, প্রেমরাঁজো, 
ভক্তিরাজ্যে একটাও পুরুষ নাই, যাই সেখানে পুরুষ প্রবেশ করিল, 
তৎক্ষণাৎ স্ত্রীলোক হইয়া গেল। কবে স্ত্রীজাতির সঙ্গে হরিকন্তাদিগের 
সঙ্গে সম্মিলিত হুইয়া আমর! হরিপাদপদ্ম পুজা করিব? ম্বর্গের 
ভক্তগণ, হরিকন্গাগণ, তোমরা প্রেমোন্মন্ত ভইয়া হরিনাম-গুণ গান 
কর। ব্রহ্কন্তা, তুমি তোমার অবিভক্ত প্রেম এবং অচল ভক্তির 
আদর্শ দেখাইয়া আমাদিগকে ভক্ত 'এবং সুখী কর । এখন হরিকন্তার 
ধন্ম গ্রহণ না করিলে, কেহই সর্বাঙ্গনুন্দর ধার্মিক হইতে পারিবে 
না। সর্বাঙ্নুন্দর ভক্তির ধন্ম না হইলে, এই জীবন রাখিবার 
প্রয়োজন কি? শ্ব্ণরাজ্যের অন্তঃপুর, তোমার দ্বার খুলিয়। দাও, হে 
হরি, হে জননী, তুমি আমাদিগকে তোমার ভিতরে লুকাইয়া রাখ । 
হে শ্রীহরি, তুমি আমার এই বদ্ধুদিগকে নারীর কোমল প্রকৃতি দিয়া 
তোমার অন্তঃপুরে রাখ । এই উৎসবে এই সার কথা। নারী-প্রকৃতি 
পাইয়া, যিনি নারীর নারী, প্রধানা নারী জগজ্জননী, তাহার 


ধ্যানের উদ্বোধন । ১৬৯ 


অন্তঃপুরে বাস ক€রয়া৷ কেবলই সুখে খেলা করিব। ভক্তবাঞ্ছাকললতর, 
আমাদিগের এই মনোবাঞ্। পূর্ণ করুন ! 


ধ্যানের উদ্বোধন । 


অপরাহু, রবিবার, ১৪ই মাঘ, ১৮*০ শক; 
২৬শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ । 


এ সময়ে আমর! ব্রহ্গধ্যানের জন্ত প্রস্তুত হই । আকাশের পক্ষী 
যদি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে, আমরা ঘরের দ্বার অবরুদ্ধ করি। 
ঘোবান্ধকার মধ্যে সেই সুন্দর পকন্ষীকে ধরিতে চেষ্টা করি। ঘন 
অন্ধকার মধ্যে লুকাইনা বসিরা থাকি । পরে পক্ষীটা ক্রমে ক্রমে 
হস্ুগত হুইয়। ঘায়। জীবাত্ম। পরমাত্মাকে ধবিবার জন্ত ঠিক সেই 
কৌশল প্রকাশ করে। অনন্ত আকাশে অনস্ত পক্ষী উড়িতেছেন। 
আকাশে ধরিতে গেলে কোন্‌ আকাশে চলিয়া বাইবেন। এইজন্ 
আকাশ হইতে তাহাকে হুদয়ের ঘরে লইয়া! যাইতে হয় । যখন 
একবার হৃদয়ের ভিতরে ব্রহ্ম-পক্ষী উপস্থিত হইলেন, তখন জীবাতআ্! 
সুযোগ পাইয়! সেই ঘরে দর্শন শ্রবণের জানালা বদ্ধ কিয়! দিল । 
বাহিরের আলোক আসিবার পথ না পাওয়াতে হাদয্ের ঘর ক্রমে 
ক্রমে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল । (ই অন্ধকার মধ্যে পরমাত্ম। পক্ষীর 
লোভে জীবাত্ম! চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সেই অন্ধকার ঘরে আর 
কেহ নাই । একটা লোক নাই, একটা পার্থ নাই, সব অন্ধকার, সেই 
অন্ধকার মধ্যে পরমাত্বা রহিয়াছেন। সেই ছোট ঘরের ভিতরে 
পরমাত্মা নিশ্চয়ই আছেন। আমার এই অন্ধকার হৃদয়-ঘরের মধ্যে 
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পরমাত্বা-পক্ষী নিশ্যয়ই আছেন, নিশ্য় আছেন, ইহা! বারবার 
স্মরণ কর, বারবার সাধন কর। যোগী তাহার ভক্তি-হস্ত দ্বার! 
্রঙ্গ-পক্ষীকে ধরিয়া তাহার হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া দ্িল। ,পক্ষীকে 
লইয়া! ক্রমাগত ক্রীড়া করিতে লাগিল। একবার হস্তে, একবার 
বক্ষে, অবশেষে পক্ষীকে প্রাণ-পিঞ্জরে বন্ধ করিয়। বাখিল, আর পক্ষী 
উড়িতে পারিল না। স্থচতুর যোগী ব্রহ্মকে চিরদিনের জন্ত আয়ত্ত 
করিয়া লয়। এই কাধ্যটা এখন আমাদিগের করিতে হইবে। 
উৎসবের দিন প্রাতঃকালে উপাসন! করিলাম, মধ্যাহ্ন উপাসন! হইল, 
সঙ্গীত হইল, পাঠ হইল, এখন ধ্যান করি । দয়াময় বিধাতা, যোগী 
খধিদিগের ঈশ্বর আনাপিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছেন, 
অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে অন্ধকারের ভিতর হইতে বাহির করিতে 
হইবে। হৃদয়ের সমুধয় দ্বার বন্ধ করিতে হহবে। কেন ন! হদয়-দ্বার 
খোলা রাখিলে, তন্মধ্যে বাহিরের বিষয়-চিন্তার আলোক আসিবে । 
অতএব সমুদয় দিক বন্ধ করিয়৷ একাগ্র মনে অন্তরের অন্তরে প্রবেশ 
করি। ব্রহ্ম-পক্ষী আবদ্ধ হইয়! পড়িয়াছেন । এই ক্ষুদ্র মনের ভিতরে 
অনন্ত আকাশের পক্ষী বর্তমান । আরও অন্ধকার হউক, আরও অন্ধ- 
কার হউক, হৃদয়ের গভীর স্থানে ঘোরান্ধকার মধ্যে ঈশ্বরকে অনুসন্ধান 
করি। বাহিরের তাবৎ বস্তর সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদন হইয়া! গেল। হ্ৃদয়- 
বাজ্যে হৃদয়েশ্বর প্রকাশিত হউন । ধ্যানের আরস্তে মনে হয় ব্রহ্ম-পক্ষী 
একবার এই দ্রিক একবার এদ্দিক যাইতেছেন, কেন না তখনও মন 
চঞ্চল থাকে । এইজস্ মনকে স্থির করিতে হইবে । একাগ্রতা-রজ্জু 
দ্বার! মনকে বন্ধ করিব। সকলে ব্রহ্গ-পক্ষীকে ধরিবার জন্ত উপযুক্ত 
উদ্ভোগ করুন। হৃদয়ের সকল কপাট কি বন্ধ করিয়াছি? একটুও 


নামসাধন। ১৭১ 


সপ এ ০ পপ 


কি আলোক আসিতেছে না? একটাও কি বিষয়ের চিন্তা আসিতেছে 
না? একটুও কি বাধু আসিতেছে না? একটী কোলাহলও কি 
আসিতেছে না? অন্ধকার, তুমি এস। ব্রাহ্মগণ, পন অগ্ধকারে 
আচ্ছন্ন হইয়। ব্রহ্মধ্যান কর। যত নিকটে জমাট করিয়া সেই 
ঘন পদার্থ ব্রহ্মকে দেখিবে, ততই কৃতার্থ হইবে । সেই ব্রঙগ-পক্ষী 
অন্ধকারের সঙ্গে মিলিত হইয়া গিয়া! তোমাদের সমক্ষে ভিতরে এবং 
চারিদিকে রহিয়াছেন । কপাসিন্ধু তাভার পবিভ্র সহবাসে বাখিয়! 
আমাদের প্রতিজনের শরীর মনকে শুদ্ধ করুন! 
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সায়ংকাল, রবিবার, ১৪ই মাঘ, ১৮০০ শক) 
২৬শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খুষ্টাব । 


সমাগত বন্ধুগণ, হরিনামের ধ্বনিতে আজ এই মন্দির পুর্ণ ভইল। 
এখানে যে নামের লহরী উঠিল ন্বর্গে তাহা প্রতিধবনিত হইল। 
আবার স্বর্গে যে নামের অযুত, যে নামের সুধানণী বভিতেছে, 
এখানেও সেই আনন্দজ্রোত দেখা দিল । ভাই, বদ্ধ, তোমরা সকলে 
এই আনন্দরস পান কর। দূরে থাকিয়া কেবল দয়াল নাম শ্রবণ 
করিলে চলিবে না; কিন্ধ এ নামস্ধারসে ডুবিতে হইবে । নান। 
মতে এই ব্রহ্নামধবনি উঠিয়াছে, ব্রাহ্গগণ তোমরা এই নামে মত্ত 
হও। যদি তোমরা কঠিন পাথর না হও, যদি তোমর! জড় না হও, 
যদি তোমাদিগের অন্তরে কোমল প্রাণ থাকে, তবে এই নামরসে 
তোমরা অভিষিক্ত হও। যদি তোমাদের মনে শাস্তি পাইবার বাসন! 
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থাকে বে এই নামে সুখী হও, এই নামসাধনের পথ অবলম্বন 
কর, দীনবন্ধুর নামসুধা পান কর। এই কলিষুগে আর পুরাতন 
কঠোর শুক তপন্তার পন্থা নাই । এখন হরিনামেই জীবের পরিত্রাণ 
হয়, নামরসে মত্ত হইলেই জীবের সুখ হয়। চারিদিকে ভারি দুঃখের 
আগুন জ্বলিতেছে, বঙ্গদেশ গেল, ভারতবর্ষ হুঃখের অনলে জ্বলিয়া 
যায়, এই সময় প্রাণের হরি বিশেষ কৃপা করিয়া তাহার নামস্ুধা 
প্রেরণ করিয়াছেন। বন্ধুগণ, এই স্ত্ধা তোমর! পান কর, এই নাম 
তোমর! 'বহেল! করিও ন!'। ওহে ভাই সকল, গলায় বস্ত্র দিয়া কি 
তোমাদের পায়ে পড়িব? কিরূপে তোমাদিগের নিকটে মনের 
ব্যাকুলত৷ জানাইব জানি না । বড় সুখের সময় আসিয়াছে । জীবকে 
উদ্ধার করিবার জন্ত হরি বড় আনন্দের ব্যাপার করিতেছেন। 
তোমরা পড়া শুনা! কর, সংসারের কাজ কর্ম কর, ইহাতে আপত্তি 
নাই ; কিন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম এবং হরির পদসেবা করিতে 
হুঈবে। তোমরা স্ত্রী পুত্র ভাই বন্ধু সকলের সেবা করিবে, কেবল 
হরিকেই কি তোমাদের ঘরের বাহিরে দাড়াইয়া থাকিতে দিবে? 
তোমরা! কি মনে কর হরি একদিন তোমাদিগকে তৃষ্টি করিয়া! এখন 
দুরে চলিয়া গিয়াছেন ? হরির প্রাণ অত্যন্ত কোমল, হরি কখনও 
তোমাদ্দিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। হরি জীবকে উদ্ধার 
করিবার জন্ত যুগে যুগে যাহ করিয়াছেন, তোমাদিগের জন্তও তাহাই 
করিতেছেন। 

বঙ্গবাসিগণ, তোমরা এমনই কি পাথর দির! বুক বাধিয়াছ 
যে, তোমরা এমন হরিনামরষে মজিবে না? কিন্তু হরির এমনই 
লীলা, হউক না কেন তোমাদের পাষাণ হৃদয় তাহার লামরসে 
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তাহ! গলিয়! যাইবে । হরি হ্বর্গ হইতে এমনই এক আনন্দপাত্র 
হাতে লইয়! আসিয়াছেন যে, এ আনন্দপাত্র হইতে যে এক বিন্দু 
পান করিতেছে সেই মাতিয়া যাইতেছে । এই যুবকদল থেপিবে। 
দয়াময় সাক্ষী হইয়! দেখিতেছেন তাহার সন্তানের! তাহার নামরসে 
মাতিয়া উঠিতেছে। ইহ মিথ্যা নয়, স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়। বঙ্গদেশের 
কতকগুলি লোক কেন জাগিয়া উঠিল? কে ইহাঁদিগকে জাগাইলেন? 
কে ইহাদ্দিগকে মাতাইলেন? সকলই যেন মাতিতেছে। এই 
বংসর সহজ বৎসর নয়। এক বৎসরের নানা প্রকার কষ্ট যন্ত্রণার 
পর, হরি আজ উৎসবের দিন আমাদিগকে আরাম দিতে আসিয়াছেন) 
আজ যে যত পার মনের আনন্দে ব্রদ্নাম-সধারস পান কর। বন্ধুগণ, 
এস আজ হরির বাগানে গিয়া €প্রম-পুষ্প, ভক্তি-পুষ্প, তুলিয়া মালা 
গাথি এবং সেই মাল! হরির গলায় এবং পরস্পরের গলায় দিই। 
এবার হূরিকে এমনই করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিব যে, আর কিছুতেই 
তাহাকে ছাড়িব না। হরিকে হারাধন বলিয়া আর কাদিব না। 
বঙ্গদেশ হরিকে পাইয়া আনন্দ করিবে, সুখী হইবে । হরিশূন্ত হইয়! 
আমাদের প্রিয় বঙ্গদেশ কি কাদতে কাদিতে প্রাণত্যাগ করিবে ? 
শুনিয়া প্রাণ কেমন করিতেছে ; আমাদের প্রাণের হরি প্রেমের 
ভিথারী হইয়া প্রেম বিলাইতে আমাদের দেশে আসিয়াছেন, আমর! 
কোন্‌ প্রাণে তাহাকে মিথ্যা কল্পনা বলিয়! টানিয়! দূর করিয়া ফেলিয়া 
দিব। ইচ্ছ! হয় প্রাণের হরির চরণ জড়াইয়া ধরি। 

ও হরি, ভাল হবি, দয়াল হরি, সুখের হরি, প্রাণের হবি, 
স্থন্দর হরি, আমাদিগের প্রতি তোমার বড় অনুগ্রহ, তুমি আমা- 
দিগকে এত ভালবাম আমরা কি জানি? আমরা জানিতাম 
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কে একজন ঈশ্বর কোথায় গোপনে বসিয়া আছেন তাহাকে 
দেখা যায় না; কিন্তু হরি, তুমি করিলে কি? তুমি এই মলিন 
পৃথিবীর মধ্যে আসিয়! বাস করিতেছ, শুদ্ধ তাহ! নহে, তুমি 
আমাদের বাড়ীর বাসন মাজিতেছ, গৃহের সামান্ত কাধ্য সকল পধ্যস্ত 
স্বহন্তে করিতেছ। হরি, এ কি হইল? বিশ্বের বিধাতা স্বগের 
দেবতা হইয়া! তুমি পাপীর গৃহে দাসত্ব করিতেছ। হরি, কেন 
খণ বাড়াও? মরণকালে কি বলিব! খণের উপর সুদ বাড়িতেছে। 
একে পয়সা কড়ি কিছু নাই তার উপরে আবার তোমার এ সকল 
খণ। আমাদের কি হইবে? অনাথনাথ, তুমি যে রকম প্রেম 
বিলাইতেছ, ইহাতে দেশশুদ্ধ লোক তোমার প্রেমে পাগল হইয়া 
উঠিবে। পাপী তরাইতে তুমি যেমন চতুর এমন আর কেহ নাই। 
তুমি আমার যুবক ভাইদের সন্ধে কথা কও। তুমি আমার ভগ্মী- 
দিগের সঙ্গে কথা কও । ও হরি, এই দেশের কত কৃতবিগ্ত লোক 
যে একবারও তোমার নাম করে না। হে হরি, হে দয়াময়, হে 
আমার বক্ষের ধন, একবার আমার কাছে এস। ও মা, কেধল 
আমাকে স্ত্থী করিলে হইবে না, সকলকে তোমার কাছে ডাকিয়া 
লও, সকলকে সুখী কর। 

সকলে আজ মুখের দৃশ্ত দেখ, হরি আজ কত লোককে, 
কাদাইতেছেন, হরির প্রেমে আজ কত লোক মাতিল। হরি, 
তুমি আমাদিগকে পাগল করিলে । আর তোমাকে যাইতে দিব 
না। আবার কি কাল সকালে তোমাকে বলিব, হরি যাও, 
যাও। গলায় বস্ত্র দিয়া বলিতেছি, আমাদের গলায় ভক্তিরজ্জু 
বাধিয়! আমাদিগকে টানিতে থাক। যে দিকে তুমি টানিয্সা লইবে 
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সেই দিকে যাইব। যখন তোমার ঘরে পৌছিয়াছি তখন নিশ্চয়ই 
সুখী হইব। ককুণাসিন্ধ, তোমার প্রেমলীলার শেষ হয় না। 
তোমাকে ছাড়িব না। নাথ, তুমি আমাদিগকে অমর করিলে কেন € 
এই শতাবীতে তুমি ছুঃখী অবিশ্বাসী নান্তিক বঙ্গবাসীদিগকে উদ্ধার 
করিবার জন্ত এত প্রেম লীল! করিবে আনর] জানিতাম না । বলে 
ও পিতা, আমরা মরিব না। আজ উৎসবরাত্রে তোমাকে মনের 
কথা বলিয়া কত আহ্লাদ হইতেছে । যতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকি, 
ততক্ষণই লাভ । চোর যতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকে ততক্ষণ তাহার 
কত রত্ব লাভ হয়। বৎসরের মধ্যে এই এক উৎসবরাত্রে তোমার 
সঙ্গে বাস কি সামান্ত লাভ? ধাহারা কৌতুহল চরিতার্থ করিতে 
আসিয়াছেন, তাহাদিগকেও হরি, তুমি বলিতেছ ;_-“তোরা কেন 
এই মাঘোতসব দেখতে এলি? আয়, প্রাণের সম্তানগু'ল, তোদের 
আজ প্ররেমস্ুধা পান করাইয়া মাতাইব।” পিতা, একবার কাছে 
দাড়াও, চিরন্ুহদ, আমার বন্ধু, কাঙ্গালের বন্ধু, আমার নয়নের 
তারা, আমার গলার হার, আমার হীরকখণ্ড, আমার চিরকালের 
ধন, আমার আর কেহ নাই, আমার কেবল তুমি আছ, আমি আর 
কার কাছে কাদিব? তোমাঁকে দেখিনা আমার সুখ কেমন উজ্জ্বল 
হইল। ছিলাম আমি অত্যন্ত কর্ধাকার কাল, তোমার জ্যোতিতে 
স্থন্দর হইলাম । পিতা, সমক্ষে দাড়াও, সকলে মিলে ভক্তির সহিত 
তোমার শুচরণে পড়ি। 
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শান্তিকুটীর ৷ 


পতিভক্তি | 


প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৫ই মাঘ, ১৮০০ শক; 
২৭শৈ জানুয়ারি, ১৮৭৯ খুষ্টাব্দ । 


শাস্ত্রে অতি উতর কথ সকল লেখ! আছে, কিন্তু যতই কেন 
উৎকুষ্ট হউক না, সে সকল কথা মনুষ্যের মনকে শী ভাল করিতে 
পারে না। কেন না পুক্তকের কথা মুত কথা তাহার প্রাণ নাই। 
পুস্তকের কথা জীবপ্ত কথা নহে, পুস্তকের উপদেশ সজীব উপদেশ 
নহে । মনে কর এই চমতকাপ খ্থাটা পুস্তকে লেখা আছে,_--“যে 
দারাগারপুত্রাপ্তান্‌ প্রাণান্‌ বিশুমিমং পরম্। হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ 
কথং তাংস্ত্যক্ত,মুসহে ॥ মগ্ষি নির্বদ্ধহদগ়াঃ সাধবঃ সমদশনাঃ । বশে 
কুব্বন্তি মাং ভক্ত্যা নর্স্ত্ররঃ সত্পতিং যথা ॥৮ ৯, ৪, ৬৫-_-৬৬ ॥ 
“যাহারা স্ত্রী পুত্র আত্মীর প্রাণ বিত্ত ইহকাল পরুকাণ ত্যাগ করিয়া 
আমার শরণাগত হয়, আমি তাহাদিগকে কি প্রকারে পরিত্যাগ 
করিয়া থাকিব? সাধবী স্ত্রীগণ যেমন সৎপতিকে বশীভূত করে, সেইব্ূপ 
সমদর্দী সাধুগণ আমাতে নিবদ্ধ-হৃদয় হইয়া ভড্ত দ্বারা আমাকে 
বশীভূত করে ।” শাস্ত্রে এই কথা পড়িয়া তোমরা ইহাকে ভাল 
বলিলে, কিন্তু তোমরা এহ কথাকে কি ঈশ্বরের কথ! বলিয়! বিশ্বাস 
করিলে? “পাধবী স্ত্রীগণ যেমন সৎপতিকে বশীভূত করে, সেইরূপ 
সমদর্শী সাধুগণ আমাতে নিবদ্ধ-হৃদয় হইয়া ভক্তি দ্বারা আমাকে 
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ঘশীভৃত করে ।” কে এই;কথা বলিলেন? ইহা শান্ত্রকার-লিখিত 
কথা না ঈশ্বর-মুখ-নির্গত কথা? শান্ত্রলেখক এবং ঈশ্বর এই হয়ের 
মধ্যে অনেক প্রভেদ। যদি ঈশ্বর মানুষের মত হইয়া কিন্বা কোন 
সাকার রূপ ধারণ করিয়া তোমাদিগের হাত ধরিয়া বলিতেন,_-“দেখ 
যাহার! সর্ধৰ ছাড়িয়া আমার শরণাগত হয়, আমি তাহাদিগকে 
ছাড়িয়া থাকিতে পারি না|” তাহ হইলে তোমরা বিন্মন্নাপন্ন এবং 
মোহিত হইয়া তোমাদিগের প্রাণ মন সর্ধস্ব তাহাকে দিতে । তোমরা 
চমতকুৃত হুইয়া বলিতে, কি! ঈশ্বর-_-যিনি এত বড় লোক, যিনি 
এই প্রকাণ্ড ব্রঙ্মাণ্ডের স্বামী, তিনি সামান্ত মনুষ্ধকে এত আদর 
করেন? তিনি কি ন! নিজ মুখে বলেন, স্বাধবী স্ত্রী যেমন সতপতিকে 
বশীভূত করে, "সামার ভক্ত সেহরূপ আমাকে খশীভূৃত করে? 
ঈশ্বর নিজ সুখে বলিক্জাছেন, ওরে আমার ভক্তকে ছাড়িয়া আমি 
থাকিতে পারি না। যর্দি তোমরা স্বকর্ণে পিতার মুখে এই কথা 
শুনিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমরা মোহিত হইতে । স্বর্গের 
রাজ! ধাহার কোন অভাব নাই, মহাসাগর যাহার শ্রীচরণ ধৌত 
করিতেছে, ষিনি আকাশে কোটা কোটা চন্দ্র স্য্য এবং রাশি রাশি 
হীরকথণ্ডের স্তায় নক্ষত্র সকল ছড়াহয়াছেন, যিনি এত বড় রাজা 
তিনি একজন সামান্ত অনুরাগী ভক্তকে বলিলেন,_-ওহে পর্ণকুটারবাসী 
ভক্ত, তোমাকে ছাড়িয়। আমি থাকিতে পারি না। আমার প্রশ্বর্য্ের 
সীমা নাই, কিন্তু তুমি আমাকে যে ভাবে ডাকিয়াছ তাহাতে আমি 
তোমার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি, শোমার ঘর ছাড়িয়া আমি আর 
কোথাও যাইতে পারিব না। ঈশ্বর ব্রহ্গাণ্ডের রাজা হইয়া একটা 
সামান্ত ক্ষুদ্র ভক্তকে এমন কথ! বলিলেন । 
২৩ 
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ভক্তরাজ্যে এই কথার বন্ুমূল্য, বিশেষতঃ নারীজাতির মধ্যে 
এই কথার বড় আদর। পতিব্রত! স্ত্রী এই কথার আদর 
জানেন। ঈশ্বর বলিলেন পতিবতা সতী যেমন আপনার সৎপতিকে 
বশীভূত করে, সেইরূপ আনার ভক্ত আমাকে বশীভূত করে। 
ভক্ত হইলেন স্ত্রীর ন্যায়, ঈশ্বর হইলেন স্বামীর মত। স্ত্রীর কথায়, 
ভক্তের কথায় ঈশ্বর মুগ্ধ হইলেন, ভক্তের কাছে তিনি আড়ষ্ট 
হইলেন! ন্বামী যেমন স্ত্রীর কোমল ব্যবহারে বশীভূত হন, 
রাজাধিরাজ ঈশ্বর সেইরূপ ভক্তের ভাবে বশীভূত হন। সতী স্ত্রী 
যেমন সৎপতিকে বশীভূত করে, আমার ভক্ত সেইরূপ আমাকে 
বশীনৃত করে; ঈশ্বর এহ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেন কেন? তিনি ত 
বলিতে পারিতেন, যে আমাকে ভক্তি করে, আমি তাহার বশীভূত 
হই। তিনি এ দৃষ্টান্ত দিলেন কেন? এইজন্ত দৃষ্টান্ত দিলেন যে 
সাধৰী স্ত্রী এবং সাধু ব্বামী উভয়েই তাহার ভাব বুবিতে পারিবে। 
তিনি স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কে তাহার কাছে ডাকিলেন, স্ত্রীকে 
বলিলেন,-_-“ম্বাধবী স্ত্রী, তুমি যেমন ম্বামীকে বশীভূত কর, আমার 
ভক্তও তোমার ন্তায় আমাকে বশীভূত করে। তিনি শ্বামীকে 
বপিলেন, ভুমি যেমন স্বাধবী স্ত্রী দ্বারা বশীভূত হও, আমিও তোমার 
হার, আমার ভক্ত দ্বারা! বশীভূত হই। স্বামী স্ত্রী, তোমরা যেমন 
উভয়ে এক প্রাণ এবং অভিন্র্গদয়, আমি এবং আমার ভক্তও তেমনই 
অভিশ্ন। আমি আমার ভক্তের চিত্তরঞীন। আমার ভক্ত ব্যাকুল 
অস্তরে আমার নিকট কাদিলে আমার প্রম উথলিয়া পড়ে । দেখ 
আমি সমস্ত আকাশ ঘুরিয়৷ বেড়াই, কোথাও আমার অগম্য স্থান 
নাই, সমস্ত ব্রন্মাণ্ড আমার জমিদারী; কিন্ত আমার ভক্ত আমাকে 
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প্রেমরজ্ছুতে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এত বড় যে আমি আমার ভক্তের 
নিকট আমার স্বাধীনতা হারাইতে হইল |» | 

যখন স্বামী স্ত্রী ঈশ্বরের মুখে এ সকল কথা শুনিল, তখন 
তাহারা ভাবিল, ঈশ্বর যখন এইরূপ দৃষ্টান্ত দিলেন, তখন আমাদের 
দুজনেরই প্রাণ তাহাকে উৎসর্গ করা উচিত। আমাদের চির- 
কালের বন্ধু ব্রন্মাণ্ডের স্বামী ঈশ্বর আমাদিগের ঘরে আবদ্ধ হইয়া 
রহিয়্াছেন। ঈশ্বর আর আমাদের ঘর ছাড়িতে পারেন না । 
স্ত্রী সংসারের সামান্ত কার্য রন্ধনাদি করিতে যান, সেখানেও 
ভক্তাধীন হরি সেই স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে যান। তিনি ভক্তের কাছে 
বসিয়াই আছেন। প্রভু পরমেশ্বর সর্বদাই ভক্তের সঙ্গে ভক্কি- 
রজ্জুতে বাঁধা রহিয়াছেন। ভক্ত বলিল, “মহাপ্রভু, কই আজ 
তুমি যাও না,” ঈশ্বর হাসিয়া বলিলেন, “আর কি তুমি যাইতে 
দাও?” ভক্ত আবার বলিলেন, *্গ্রভৃ এত বেল হইল, এখনও 
তুমি আমার কাছে বসিয়! আছ ?” ঈশ্বর বলিলেন,_“ভক্ত, তোমার 
ঘর যে আমার বড় মিষ্ট লাগিয়াছে। এ ঘর ভিন্ন আমি আর 
কোথায় যাইব, তোমার ঘরে চিরকালের জন্ত বন্দী হুইয়াছি।” 
নিশীথ সময়ে ভক্ত জাগিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া বলিলেন; পপ্রতু, 
সকলেই এখন নিদ্রায় অচেতন, তুমি কেন এখনও প্রহরী হুইয় 
রহিয়াছ ?” ঈশ্বর হাসিয়া! বলিলেন, ভক্তের ঘরে দিনেতেও আমি, 
রজনীতেও আমি, যখন একবার আমি এই গৃহ অধিকার করিয়াছি, 
আর আমি ইহা ছাড়িতে পারি না1৮ ভক্তবৎসলের ক্ষমতা নাই 
যে, ভক্তের গৃহ ছাড়িয়া যান, সে গৃহ হইতে তাহার উঠিবার ক্ষমতা 
নাই। ঈশ্বর বলেন, “যে ভক্ত আমাকে সর্ধন্ব দিয়াছেন, আমি কি 
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তাহার জন্ত এইটুকু করিব না যে, তাহার সঙ্গে সর্বদা থাকিয়! 
তাহার সংসার নিব্বাহ করিব ?” ঈশ্বর নিজে বলিয়াছেন, “পতি ব্রতা 
নারী যেমন তাহার সৎপতিকে বশীভূত করে, আমার ভক্তও.সেইরূপ 
আমাকে বশীভূত করে|” পৃথিবীর পণ্ডিতেরা আর কি শিখাইবে ? 

ব্রা্মিকাগণ, তোমরা ঈশ্বরের ব্যবহৃত এই দৃষ্টান্ত মনে রাখিবে। 
যখনই তোমর এই দৃষ্টান্ত স্মরণ করিবে, তখনই যেন তোমাদের মনে 
হয়, তোমাদ্িগের আসল পতি পবিভ্রন্বরূপ ঈশ্বর । যিনি সকলের 
পতি, পরম পতি, চিরকালের পতি, যিনি সকলের মনোবাঞ্ছ৷ পুর্ণ 
করেন, একটু ভক্তি দিলেই যদি সেই পতির পতি জগতপতি 
ব্রহ্মাগুপতিকে বশীভূত করিতে পার, তবে আর নীচ সাংসারিকতা! 
ছাড়িবে না কেন? ঈশ্বর যখন নিজে স্পষ্টব্ূুপে তাহাকে বশীভূত 
করিবার এই মন্ত্র শিথাইয়া দিলেন, আমরা যেন ইহা অবহেল! ন। 
করি। তিনি আমাদের কাছে বশীভূত হইয়া থাকিবেন ! সংসারে 
আমাদের আর কোন বন্ধু থাকিবে না, কেবল সেই পৰ্ম বন্ধু 
চিরকাল আমাদের সঙ্গে থাকিবেন। প্রভুর চরণে আমাদের মতি 
ভক্তি বুদ্ধি হউক! ব্রাঙ্দগিকামগ্ডলীর নিকট আমার এই বিনীত 
নিবেদন, তাহারা যেন ঈশ্বরের বাবহৃত দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া তাহাকে 
বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি দয়াময় ঈশ্বর, তোমরা একটু 
তাহাকে হ্ুদয়ের মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিলে তিনি সহজে ধরা 
দিবেন। কোমল হৃদর ব্রাঙ্গিকা, তুমি কদাচ ভক্তির এই সহজ পথ 
পরিত্যাগ করিও না। ভক্তিশৃঙ্খলে তাহাকে হৃদয়ের মধ্যে রদ্ধ করিয়া! 
চিরকৃতার্থ হও এবং পরিবারের কল্যাণ কর। 
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সাধারণ লোকদিগের প্রতি উপদেশ । 


হরিদাস ও কড়িদাস। 


অপরাহ্‌, সোমবার, ১৫ই মাঘ, ১৮০০ শক) 
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দেশীয় ভ্রাতৃগণ, মেদ্িনীপুরে ছুই ভ্রাতা বাস করিতেন । একজনের 
নাম হরিদাস, অন্টের নাম কড়িদাস। হরিদাস কনিষ্ঠ। একদিন 
কড়িদাস নিদ্রান্ম অচেতন হইয়া একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন। 
স্বপ্নটা এই,_-তিনি যেন আরাধনা করিতেছেন, এমন সময় ভগবান 
তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়া! বলিলেন, তুমি কি বর চাও? কি 
পাইলে তুমি- সন্তুষ্ট হও? কড়িদাস বলিলেন, ঠাকুর আমাকে 
নানাবিধ সম্পদ শ্ব্্য দাও, অনেক ভৃত্য দাও। ভগবান কড়িদাসের 
অভিপ্রায় বুঝিয্ন! বলিলেন, তুমি পাইবে । কড়িদাস বুঝিলেন, ভগবান 
তাহার সহায় হইয়াছেন, তাহার আর ছুঃথ থাকিবে না। কড়িদাসের 
অনেক ধন প্রশ্বধ্য হইল, তোষামোদ করিবার জন্ত অনেক লোক 
আসিল, কিন্তু তার পর শুন কি হইল! কড়িদাস বাণিজ্য ব্যবসা 
করিয়! হাজার পাচ ছয় টাকা অর্জন করিলেন। সেই টাকাগুলো 
বাঝে রাখিয়া কড়িদাস নিদ্রায় অচেতন হুইলেন। প্রাতঃকালে 
উঠিম্স! বাক্স খুলিয়া! দেখেন, সমস্ত টাকাগুলি উড়িয়া! গিয়াছে, কেবল 


১৮২ আচার্য্যের উপদেশ 


একটা মাত্র কড়ি রহিয়াছে । তিনি ভাবিলেন, কেবল ধন কড়ি 
উপার্জন করিলে হইবে না; কিন্তু ধন রক্ষা করিতে শিখিতে হইবে । 
পরে তিনি যেমন অর্জন করিতে লাগিলেন, তাহার সঙ্গে গাড়ী 
ঘোড়া কাপড় এবং সাল প্রভৃতি কিনিলেন ; কিন্তু গাড়ী রাখিয়াও 
অনেক সময় তাহাকে হাটিতে হইল, সালগুলি পোকাতে কাটিল। 
বিবাহ করিলেন, কতকগুলি সন্তান হইল, সস্তানগুলি ছষ্ট হইল, 
কেহ মগ্যপায়ী, কেহ ব্যভিচারী হইল। তিনি দেখিলেন, সন্তান 
হওয়। অপেক্ষা না হওয়া ভাল ছিল। অনেক টাক খরচ করিয়া 
বাড়ী করিলেন, বাড়ীতে সুখ ভোগ করিতে পারিলেন না, তিনি 
মনে করিলেন, এইরূপ বাড়ী না হওয়! ভাল ছিল। অনেক চাকর 
চাকরাণী রাখিলেন, কিন্তু তথাপি ত্তাহাকে নিজ হস্তে অনেক কার্য্য 
করিতে হইল, তিনি দেখিলেন এ সকল দাস দাসী থাক! অপেক্ষা 
না থাক। ভাল। তিনি অনেক অঞ্জন করেন, কিন্তু যখনই বাক্স 
খুলিয়া দেখেন, তখনই কেবল একটা কড়ি দেখিতে পান। ভগবানের 
আরাধনা করিয়া তিনি কড়ির উপরে আর কিছু দেখিতে পাইতেন 
না। তাহার অনৃষ্টে কেবল কড়ি লেখা । এত বড় ধনী ধিনি, তিনি 
গরিব ছুঃখী। নিজের বিস্া বুদ্ধিতে কিছুতেই সুখ পান না, আপনার 
চাকরদিগকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। খুব বড় মান্ধষ হইলেন, 
সকলে বড় লোক বলিক্সা তাহাকে দেখিলেই সন্ত্রম করিত, কিন্তু 
তিনি মনে করিতেন, ইহার! আমাকে উপহাস করিতেছে । কড়িদাস 
মনে করিতেন, তাহার মত দুঃখী আর কেহ নাই। তাহার মুখে হাসি 
নাই, মুখ জিহবা বিকৃত, পোলাও খাইলেও তাহার স্থুখ হয় না। 

দেই যে কনিষ্ঠ হরিদাস, তিনিও ভগবানের আরাধন্‌ করিলেন। 


হরিদাস ও কড়িদাস। ১৮৩ 


তিনি দেখিলেন, ভগবান আশুতোষ তাহার নিকট আসিয়াছেন। 
ভগবান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বর চাও? হরিদাস 
বলিলেন, আমি কেবল হরিকে চাই, আর কিছুই চাহি না। 
প্রাতঃকালে তিনি জাগিয়! দেখিলেন, তাহার মনে হরিভক্তির উদয় 
হইয়াছে । তিনি বারম্থার ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, 
দেখিতে দেখিতে দ্িপ্রহর হইল, তিনি একবার মনে মনে ভাবিলেন, 
আমি ত হব্সিকে চাহিলাম, কিন্তু আমার সংসার চলিবে কিরূপে ? 
তিনি শাকান্ন সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু সেই শাকান্ন ভোজন করিয়! 
তিনি এত হাসিতে লাগিলেন যে, তাহার দাদ কড়িদাস পোলাও 
থাইয়াও সে স্থুথ কল্পনা করিতে পারেন না। হুরিদাসের চাকর 
বাকর নাই, নিজেই বাসন মাজিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে হরিকে বাসন মাজিতে দেখিতে পাইলেন। তাহার 
ঘরখানি ভাঙ্গা, কিন্তু তাহার ভিতব্রে টাদের আলোক আপিত। 
চাদদের আলো দেখিয়া তাহার আনন্দ ধরিত না। তাহার কাছে 
কেহই আসে না; কিন্তু তিনি মনের আনন্দে মনে করেন, সকলেই ত 
আমার । পাড়ার লোক সকলে দেখিব! মাত্র হরিদাসকে প্রণাম 
করে, কড়িদাসের কেহ নামও করে না। হরিদাস গাছ তলায় 
থাকেন, আকাশের তারা দেখিয়া বলেন, ভগবান আমার জন্ত প্রদীপ 
জালিয়৷ দিয়াছেন। তাহার একখানি কাপড় চুরি হইল, তাছার 
মনে মনে এই আহ্লাদ হইল, হুহথানি কাপড় তচুরি করিল না। 
কতকগুলি লোক তাহার অপমান করিল, তিনি এই বলিয়া আহ্লাদ 
করিলেন, ইহা অপেক্ষা অধিক প্পমান ত হুইল না। হরিদাস 
গরিব, ছেঁড়া কাপড় পরিয়া রানু তুলিয়া বগল বাজাইতেছেন। 


১৮৪ আঁচাধোর উপদেশ 


বাস্তবিক পাগলামি নহে, ভক্তির উন্মস্ততা । হরিদাসের পতিব্রত! 
সতী স্ত্রী, ধন্মঘে যোগ দিয়! তাহার মন প্রসন্ন করেন। হরিদাস 
বলিলেন, আমার টাকা কড়ি নাই, কিন্তু আমার অনেক ধন 
রত্ব আছে। আমার চারিটা সন্তান, হীরা, মাণিক, মণি, যুক্তা। 
কড়িদাসের কি হইল? কড়িও পাইল না, হরিকেও পাইল ন।। 
হুরিদাসের ছুই হহল। 





সাধন-কানন । 


প্রকৃতির ঈগখর ৷ 


প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৬হ মাঘ, ১৮০০ শক 7) - 
২৮শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খুষ্টাব্দ | 


তরু যর্দি আমাদের বন্ধু তয়, তবে আমরা তরু ঈশ্বরকে দেখিতে 
পাই । পাথী যাদ 'ামাদের ঠা প্রসন্ন হয়, তবে আমাদের মন 
বুল্বুল্‌ ডাকে, এবং পিতার নাম গান করে। গোলাপ ফুলের বড় 
লজ্জা দেখিতেছি, ঘোম্টার ভিতরে যুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছে, ঈষৎ 
হান্তে ভক্তের প্রতি তাকাইতেছে । গোলাপ লজ্জাবতা নারী, উহার 
অতি কোমল লাবণ্য, যদি উনি প্রসন্ন হন, তবে উনি.ষে পিতার 
দাসী, উনি ষে পিতার কন্তা, উহাকে ভগ্মী বলিয়া ডাকিয়া সুখী 
হইতে পারি। বায়ু বদি অনুকূল হয়,' তবে পিতার প্রেম-সমীরণ 
সেবন করিতে পারি। জল যদি সহান্প হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 


প্রকৃতির ঈখর । ১৮৫ 


্রমের জলধি পিতাকে দেখিতে পাই । আমার বাড়ী এখানে নহে, 
আমার বাড়ী প্রকৃতির রাজো। প্রকৃতির মধ প্রবেশ করিলে, 
প্রকৃতি সহায় হইলেই, মনের মানুষ অন্তরাতআকে দেখিয়া সুখী হয়। 
পৃথিবীর লোক হইলে সভ্যতাকে আমি বন্ধু বলিতাম। প্রকৃত সরল 
মানুষ প্রকৃতিকে ভালবাসে, সভ্যতার কৃত্রিম আড়ম্বরে তাহার স্ুথ 
হয় না। নিস্তব্ধ স্থানে তাহার লোকালয়, গাছের উপর পাথীদের 
সঙ্গে তাহার খেলা । নান! জাতীয় পুষ্প একত্র করিয়৷ সে তাহাদের 
কাছে স্বর্গের লজ্জা, বিনয়, লাবণা শিক্ষা করে। সহরের এ দ্রিকে 
সাধন-কানন। সেখানে প্রকৃতি হাসে, পাখী গান করে, সেখানকার 
গাছগুলি নারদমুনি। তাহারা বীণা হাতে করিয়া সনাতন ব্রহ্মনাম 
গান করে। প্রকৃতির মধো যদি আমর! পাঁচ মিনিট থাকি, আমাদের 
মনের সমণ্ত বিকার ঘুচিয়া গিয়া শরীর মন প্রকৃতিস্থ হয়। পাখীকে 
যর্দি গুরু করিতে পারি, তবেই ত বৈরাগা শিখিতে পারিব। পাখী 
কোন্‌ দেশ হইতে আসে তাহা যদি বুঝিতে পারি, তাহা হইলে 
এখনই পাখী আমার আত্মাকে তাহার পক্ষের উপর বহন করিয়া 
উড়িতে উড়িতে পিতার শাস্তি নিকেতনে লইয়৷ যায় । আহ! পাখী 
কেমন শীঘ্র উড়ে । আর পাখী সকলের উপর দিয়া চলে। আমার 
পাখী-বদ্ধু এই দেশে আসে না। পাখা ব্রঙ্গরাজ্যে উড়ে । পাখী 
বৈরাগী, পাখী বড় যোগী, পাখী নিলিপ্ত হইয়া! পৃথিবীর উপরে থাকে । 

গাছ বল, পাখী বল, ফুল বল, জল বল, বায়ু বল প্ররুতির 
মধ্যে যাহা কিছু দেখিতে পাণ্ত, সকলই সেই রাজ্যের ব্যাপার । 
তাহারা সকলেই সাধকদিগকে স্বর্গরাজ্য লইয়! যাইবার জন্ত সেখান 
হইতে আসিয়াছেন। তাহারা সহায় হইবেন না কেন? গোলমালের 

তথ 
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লোক সেখানে যায় না। সেখানে কেহই মান সম্ভ্রম চাহে না। 
পাথর পড়েই আছে, তাহার ছুঃখ অপমান নাই । পাথর, তুমি লোক 
ভাল। জল, তুমিও ভাল, তোমার স্বার্থ নাই, তোমার নিজের 
কখনও তৃষ্ণ| হয় না, কিন্তু তুমি সকলের তৃষ্ণা নিবারণ কর, হুঃঘী 
ধনী যে কেহ তোমার কাছে আসে, কাহারও কলস অগ্রাহা কর 
না। সরোবর, সকলকে জল দিলে তুমি শুকিয়ে যাবে, এটী তুমি 
ভাব না; কিন্তু যতক্ষণ তোমার ভিতরে আধ কলসী জলও থাকে, 
ততক্ষণ তুমি দ্িবেই। ৰাযু, তুমি এক জায়গায় চুপ করিয়৷ বসিয়া 
থাক না কেন? তুমি একটা বাড়ী কর না কেন? তোমার 
আপনার থাকিবার একটু স্থান নাই, তুমি সকল স্থানে গিয়া সকলের 
সেবা করিতেছ। তোমরা যে রাজ্যের লোক সেই রাজ্যের সকলই 
ভাল। তোমরা অতি দছুল্লভ বস্ত। তোমরা পৃথিবীতে থাক না, 
তোমষর! স্বর্গে থাক। ফলত; আসল জিনিসগুলি ভক্তদের কাছে, 
পৃথিবীতে নাই । বীহাদিগকে দেখিলে স্বর্গরাজ্য মনে পড়ে, তাহারা 
ধর্মরাজ্যে থাকেন । তরু, লতা, জল বায়ু, আলোক ইহার! সকলেই 
সাক্ষ্য দিতেছেন, সকলেই বলিতেছেন এই কথা ঠিক । মধুর প্রকৃতির 
হাতে যে আপনার মনকে ফেলে দিবে, সেঠিক হইবে । যে বিরুত 
সংসারের পদতলে আপনার প্রাণ ঢেলে দিবে সে মরিবে। অতএব 
বন্ধুগণ, প্রকৃতির বুক্ষ, লতা, পাতা, ফুল তোমাদের বন্ধু হউক! 
প্রকৃতির রাজ্য নির্দোষ পবিত্র রাজ্য, এ রাজ্যের যাহ। কিছু স্পর্শ 
কর, তাহাতে শরীর মন পবিত্র হয়। কেহ কোথাও নাই, কেবল 
জল, নবীন ঘাস। এ সকল সাধুসঙ্গে নিশ্চয় সাধুতার সঞ্চার হুয়। 
এ সকল সাধুদের সঙ্গে থাকিলে মনের বিকৃতি দুর হয় এবং প্রকৃতির 


প্রকৃতির ঈশ্বর । ১৮৭ 


জয় হয়। জর প্রকৃতির জয়, জয় তরুর জয়, জয় ভৃণের জয়। 
তোঁমর! এখন বন্ধু বান্ধব হইয়! জীবের পরিত্রাণের সহায় হও । 

হে স্থন্দর প্রকৃতিদেশের সুন্দর রাজা, তোমার প্রকৃতির মধ্যে 
রাখিয়া তুমি আমাদিগকে 'প্রকৃতিস্থ কর, শুদ্ধ কর। প্ররুতির তৃণ 
বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্ত পথে পথে পড়িয়া আছে, কেবা 
দেখে? কেবা সেই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে? মানুষ দৈত্যের মত তৃণ 
মাড়াইতেছে। জগদীশ্বর বসে আছেন মে প্রকৃতির মধো, ছুরন মানুষ 
সেই প্রকৃতিকে ধরে মারে । এমন বন্ধু তৃণ, ইহাকে কে না অগ্রাহ্থ 
করে? বদ লোক, দুষ্ট লোক পৃথিবীর, তাহার! প্রকৃতির মধ্যাদা 
জানে না, তাহাতেই তাহাদের এত দুর্গতি হয় । পিতা, এই আশীর্বাদ 
কর, যেন মনট] মলিন হইলে তৃণের পায়ে পড়ে শুদ্ধ হইতে পারি। 
তোমার সেই প্রাচীন কত সনশ্র বৎসরের সাধন ফাননে বসিয়া 
তোমাকে ডাকিতেছি। যতদিন তোমার প্রকৃতির শুদ্ধতা থাকিবে, 
ততদ্দিন মানুষের খোসামোদ্দে কাজ নাই, ততদিন তৃণ ভখণাগর 
পার করিবে । জীবন্ত ঈশ্বরের বাসন্থান প্রকৃতি । দীনবন্ধু, সমস্ত 
শরীর মনে প্রকৃতির বারু লাগাও, সরল বৈরাগী হই। অনেক 
সাধু বৈরাগী আছেন এই প্রকৃতির ভিতরে । সমস্ত হিন্দুস্থানে এবং 
পৃথিবীতে এত যোগী পাওয়া যায় না। কলিকাতা থেকে কয়জন 
লোক এল না এল প্রকৃতি খবর নেন না । যাহাদের মতি আছে, 
তাহার! আসিবেই। হে শ্ীহরি, কৃপা করিয়া আশীর্বাদ কর, যেন 
প্রকৃতির পর্ণকুটারে বসিয়া থাকিয়৷! সরল হইয়া, ভক্ত হুইয়! কৃতার্থ 
হই। হে পিতা, তোমার সন্তানগণ, তোমার প্রাচীন সাধন-কাননে 
ভিক্ষা! করিতেছে যেন এমন নিপ্দোষ, সরল সুন্দর প্রকৃতিকে প্রাণের 


১৮৮ আঁচাধ্যের উপদেশ 


বন্ধু বলিয়া সেই তোমার নির্জন, লুকায়িত কাননের মধ্যে যোগ 
ভক্তি শিখিয়া পরিভ্রাণ লাভ করিতে পারে । 

হে দয়াসিন্ধু ঈশ্বর, স্ব প্রকাশ আর অপ্রকাশ, অত লুকাইয়া রাখ 
কেন? অত প্রকাশ করিয়া রাখ কেন? যদি হীরার বাঝের 
ভিতরে একটা তৃণ রাখিয়া দ্রিতে, সেই তৃণকে পরিত্রাণের উপায় 
বলিয়া কত মানিতাম, আর বদি এই অশ্ব্থ ও বট বুক্ষগুলি সোণা 
দিয়। মোড়া হতো, ইহাদিগকে কত মুলাবান্‌ জ্ঞান করিতাম । আর 
যদি তোমার পাখীগুলে৷ জরির সাটিনের জাম! পরিষা এবং মুক্তার 
মাল। গলায় দিয়া উড়িত এবং তান্পুর হাতে নিয়ে গান করিত, 
তাহা হইলে প্রাণের পাখী বলিয়া পৃথিবীর লোকগুলি তাহাদিগকে 
ঘরে ঘরে কত আদর করিয়া লইয়া যাইত। ব্রাস্তার তৃণগুলিকে 
কেহ গ্রাহা করে না, যাওয়ার সময় একবার জিজ্ঞাসাও করে না, 
তুমি কেমন আছ? আমাদিগের গায়ে দিলে সাল, আর যার সাল 
আছে তাহাকে সাল দিলে না। আমাদিগকে গানের অধ্যাপক 
করিলে, কিন্তু যে পাখী কত গান করে, তাহাকে কেহ অধ্যাপক 
নাম দিল না। চগ্ডালের! ব্রা্গণের আকার ধরে বড় জাক কর্ছে। 
ব্রাঙ্গণ তরু, ব্রাহ্মণ পাখী, কেন ন। তাহারা ব্রন্মের হাতের । আমি 
যে শত অপরাধে অপরাধী, তৃণের এবং পাখীর গৌরব করিলাম 
না, আমার দ্বারা তোমার উদ্যানের অমর্যাদা হইল। সহম্র সহশ্র 
ব্রাহ্মণ হত্যার দোষে দোষী হইয়া পাতকীর বেশে তোমার দ্বারে 
দণড়াইয়া আছি। ব্রদ্ধ বাদ করেন ষে সকল বস্ততে, তাহাদের 
অনাদর করিলাম । তোমার বাগানের পুষ্পগুলি সুন্দরী স্ত্রী, তাহার! 
কেমন করিয়া মার পুজা করিতে হয় শিখাইয়া দেন। স্বাভাবিক 


ভগবান এবং ভক্তদল । ১৮১৯১ 








বৈরাগ্য মন্ত্রে তুমি আমাদিগকে দীক্ষিত কর। আড়ম্বর ছাড়িয়া 
দিই, আর বিকৃত স্থানে ছুর্ন্ধে যেন মলিন না হই। বীজ মন্ত্ 
তোমার সরল বৈরাগা, যাহাতে ইন্দ্রিয়দোষ থাকে না, বিকার 
থাকে না। তোমার বাগানের বৃক্ষ, লতা, পুষ্পগুলি যোগী খষি হইয়া 
আমাদের মন ভুলাইতে আসিয়াছেন। এই শুভ স্থানে এই শুভক্ষণে 
যে বেঁচে যাবে যাক্‌, এই শুভ স্থানে এই শুভক্ষণে যে মুক্তি পাঁবে 
সে পাকৃ! মা জননী, মনোহর বন্ধু, মঙগলময় হরি, প্রকৃতি-গল্গায় 
আমাদিগকে স্নান করাইয়া তুমি এই অবাধ্য সংসার-পরায়ণদিগকে 
শুদ্ধ এবং সুখী করিয়া লও । * 


ভারতব্ষীয় ব্রক্ষমমন্দির ! 
৮ ০ 
ভগবান এবং ভক্তদল | * 
রবিবার, ২১শে মাঘ, ১৮০০ শক) ২রা! ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ । 


আমর! যদি কেবল ঘনীভূত স্বতন্ত্র ব্রহ্মকে গ্রহণ করি, তাহ 
হইলে আমাদের পরিত্রাণ হয় না। বিস্তৃত অস্বতন্ত্র ব্রহ্মকে গ্রহণ 
করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । ব্রহ্মের এই ছুই ভাব ভাবগ্রাহী-ব্যক্তির 


* ভুলক্রমে ১৫৪ পষ্ঠার হেডিংএ উনপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব দেওয়। হয় 
নাই। ১৯৫৪ পৃষ্ঠ হইতে ১৮৭ পৃষ্ঠ। পর্য্যন্ত অর্থাৎ »ই মাধ হইতে ১৬ই মাঘ 
পর্য্যত্ত্ উপদেশগুলি উনপঞ্ধাশত্তম মাঘোংসবের উপদেশ । গঃং- 
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বুঝা আবশ্ঠক | সকলেই মনে করেন ব্রন্ধের স্বভাব একই । কেবল 
নিলিপ্ত ব্রহ্ষকে ধ্যান করিলেই আমরা স্বর্গারোহণ করিতে পারি, 
অনেকের এইরূপ সংস্কার ; কিন্তু তাহ! নহে। ছুই ভাবেই ব্রঙ্গকে 
ধারণ কর! আবশ্তক। এক ভাবে ব্রহ্ম স্থষ্টি হইতে স্বতন্ত্র এবং 
নিলিপ্ত হইয়! স্থিতি করিতেছেন। যিনি পুর্ণবঙ্গ, জগতের পিতা, 
পাতা, পরিত্রাতা ; তিনি একাকী স্বতন্ত্র ভাবে স্থিতি করিতেছেন । 
যোগী ধ্যান যোগে ব্রন্দের এই নিলিগ্ত ভাব সাধন করেন । যোগেতে 
যোগেশ্বর এইরূপে প্রকাশিত হন। কিন্তু ব্রন্দের আর একটা ভাব 
আছে, তিনি অন্বতন্ত্র ও বিস্তুত ভাবে ভক্তদ্িগের মধ্যে রহিয়াছেন। 
ব্রহ্ষকে কেবল নিলিপ্ত এবং অখণ্ড ভাবে গ্রহণ করিলে জীবের 
সম্পূণ তৃপ্তি হয় না। ভক্ত ছাড়! ভক্তবৎসলকে আমরা যোগের 
সময় ধ্যান করি বটে; কিন্ত তাহাতে ভক্তদদিগের পুর্ণ তৃপ্তি হয় 
না। প্রকাণ্ড সূর্য্য এক দিকে স্বতন্ত্র ভাবে রহিয়াছে, আবার সেই 
সুর্য্য প্রতি বস্ততে প্রতিভাত দেখা বায়। সুর্য একই, কিন্তু বিচিত্র 
বন্ততে ইহার কিরণ নানারূপে বিকীর্ণ হয়। বস্তু ছাড়িয়া হূর্য্যকে 
দেখা যায় আবার বস্ততেও সূর্যকে দেখা যায়। সেইরূপ পুরাতন 
সনাতন ব্রহ্ষকে ম্বতন্ত্র ভাবে স্থিতি করিতে দেখা যায় । আবার 
ভক্তদিগের মধ্যে তাহার কেমন মনোহর কাস্তি! জীবের প্রক্ষে 
হরির এই ছুই ভাবই দেখা আবশ্তক। যেমন ধ্যান যোগে নিলিগু 
একাকী ব্রহ্দকে দেখিব, সেইরূপ ভক্তি ভাবে তাহাকে ভক্তবৃন্দের 
মধ্যে দেখিব। 

ভক্ত ছুই শ্রেণীভুক্ত । এক প্রেরিত ভক্ত সকল---ধাহারা এখন 
পরলোকে বাস করিতেছেন, দ্বিতীয় জীবিত ভক্তগণ--ধাহার৷ 
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আমাদের সঙ্গে আছেন। এই হুই শ্রেণীর একটাও পরিহাধ্য নহছে। 
হরির উদ্ভানের মধ্যে ভক্তের! উতৎকৃই্ পুষ্প স্বরূপ, প্রত্যেকটা আদরের 
বস্ত। ঈশ্বর আমাদিগের মঙ্গলের জন্ত আপনার কতকগুলি শ্বর্গী় 
ভাব দিয়া সাধু ভক্তদ্দিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। পৃথিবীর 
ভক্তশ্রেনীর মধ্ে ঘনতররূপে ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখা যায়। ঈশ্বর 
তাহার বিভিন্ন শ্বরূপের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মনুষ্যের আকারে প্রেরণ করেন । 
কে বলে মন্ুষ্যের জীবনে ঈশ্বরকে দেখা যায় না, এই সকল 
ব্রাঙ্গদিগের মধ্যে কি ঈশ্বরের প্রকাশ নাই? পুর্ব পূর্ব কালে যেমন 
পৃথিবীতে ভক্তর্দল আসিয়াছিলেন, ঈশ্বর দয়। করিয়া বর্তমান কালেও 
আমাধিগের নিকট ভক্তদল প্রেরণ করিয়াছেন। এই কতকগুলি 
রত্ব রহিয়াছে, ইহাদের ভিতর দিয়! ঈশ্বরের জ্যোতি প্রকাশিত 
হহতেছে। এই প্রকাণ্ড দল ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশের স্থল। 
আমাদিগের নিকট ঈশ্বরের প্রেম, পুণ্য, শাস্তি প্রকাশ করিবার জন্ত 
এই দল প্রেরিত। যদি এই দল না! থাকিত আমর ঈশ্বরকে তত 
ভালবাসিতে পারিতাম না । এই বন্তমান সময়ে ঈশ্বর দলের আকার 
ধরিয়!, আমাদিগের বন্ধু হুইম্সা প্রকাশ পাইতেছেন। যাহার! 
ব্রাহ্মদলকে স্বণা করে, তাহারা ভক্তবৎসলকে আদর করিতে পারে 
ন1। ব্রহ্ম এই পৃথিবীতে ভক্তপমাজের জীবনরূপে প্রকাশিত হন। 
দল ভিন্ন জগতের পরিত্রাণ হয় ন!, এইজগ ঈশ্বর যুগে যুগে দলের 
মধ্য দিয়! প্রকাশিত হইক্স! থাকেন। ধন্মোৎসাহের অগি দলের ভিতর 
প্রথম প্রজ্ঘলিত হয়। সকলকে অমৃত পান করাইবার পুর্ষে একটা 
দলকে অমৃত পান করাইয়া বিহ্বল কগিতে হয়। দলের ভিতরে 
ধর্ম দৃঢ়তররূপে বন্ধ না হইলে, পৃথিবীতে সেই ধর প্রতিষিত হয় 
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না। ঈশ্বর জগঘ্াসীদ্দিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, একটা দল, একটা 
সমাজ প্রস্তত করেন। সেই দলরূপ-প্রণালীর ভিতর দিয়! ঈশ্বরের 
€প্রম, পুণ্য, শাস্তি জগতের নর নারীদিগের নিকট প্রবাহিত হয় । 

স্বর্গ হইতে ঈশ্বর আপনার ভাল ভাল সমগ্রীগুলি আনিয়া 
দলের মধ রক্ষা করেন। দলটা ঈশ্বরের ভাবের আধার, প্রেমের 
আধার, পুণ্যের আধার, শাস্তির আধার । সেই আধার হইতে 
পৃথিবীর পক্ষে ধম্ম, পুণ্য, প্রেম শান্তি তুলিয়া লওয়া সহজ । সেই 
দূলস্থ লোকগুলির পরস্পরের প্রতি ধন্মযোগ দেখিয়া! পৃথিবী মুক্তি 
লাভ করে। অতএব ধাহার৷ ব্রহ্থভক্ত হইতে ইচ্ছা! করেন, তাহার। 
যেমন ঈশ্বরকে মস্তকে রাখিবেন, তেমনই পরলোকবাসা ভক্তদ্দিগকে 
স্কন্ধের উপর এবং বর্তমান ভক্তমগণ্ডলীকে বক্ষের উপর বাখিবেন। 
এই তিনটা গ্রহণ করিলে ধন্মপাধন পুর্ণ হয । উপাসনার সময় আমর! 
এই তিন্টাকে একত্র করিব। ছঈথর বর্তমান সময়কে অন্ধকার 
করিক্সা রাখেন নাই । এখনও ঈশ্বর এই দেশে এমন শত শত ভক্ত 
চারিদিকে রাখিয়াছেন, বাঙাদধের সঙ্গে হাপনাম করিলে নিশ্চয়ই 
আমাদের পরিত্রাণ হয়। ভক্তকে দেখিলে যে ভাল না বাসে, তাহার 
হৃদয়ে কি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম স্থান পাইয়াছে? ভক্তদল একটা 
যন্ত্র শ্বরূপ। এই দল ঈশ্বরে সমর্পিত, তাহাতে আশ্রিত হইয়া 
রহিয়াছে। এই দলের নিকট প্রচুর শক্তি, আশা, সাহস লাভ করা 
যায়। যখনই নিজীব হইয়া পড়ি, তখনই এই দল হইতে বল এবং 
জীবন লাভ করি। ভক্তদলাশ্রিত না হইলে আমর! সম্পূর্ণ সাধন 
ভজন কিরূপে করিব? দলের মধো না থাকিলে কিরূপে হরিভক্তি 
চক্িতার্থ করিব ? 
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ধিনি যথার্থ সহাদয়, ভক্ত ব্যক্তি, তিনি কতকগুলি প্রকৃত 
ভক্তকে কাছে রাখিয়া, তাহাদের নিকট হরিনাম শুনিতেছেন 
এবং তাহাদিগকে হরিনাম শুনাইতেছেন। এইরূপ মন্ত্র না থাকিলে, 
হরিভক্তের জীবন ধারণ কর! অসস্তভব। ধাহার বক্ষঃস্থলে দলের চিহ্ 
দেখিতে পাই, তীহাকে ভক্ত বলিয়া নমস্কার করিব। এক দ্বিকে 
যেমন ঈশ্বরকে মস্তকে রাখিয়া, দেখিব অন্তরের পুজ। তাহার দিকে 
যাইতেছে, তেমনই ঈশ্বর যে বিস্তত ভাবে জগতে প্রকাশ পাইতেছেন, 
তাহাও দেখিব। যেমন ভিতরে নিলিপ্ত নিব্বিকার নিজন ঈশ্বরকে 
দেখিব, তেমনই বাহিরে জগতের মধ্যে স্থবিস্তীর্ণ মহাসাগর-ব্ধপ- 
ত্বপ্রকাশ ব্রন্গকে দেখিব। ধ্যান-যোগে স্বতন্ত্র একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ 
ঈশ্বরেতে যেমন মগ্ন হইব, তেমনই আবার সেই ব্রহ্ম সাধু সঙ্জন- 
সমাজে কেমন লীলা করিতেছেন তাহাও দেখির সুখী হইব। ঈশ্বর- 
প্রেরিত সাধু সজ্জনদ্িগের সেবা করিব । যত জীবিত ভক্ত দেখিতেছি 
তাহার! আমাদের বিরোধী হউন, অথবা আমাদের মতাবলম্বী হউন, 
যদি তাহার! ঈশ্বরপ্রেরিত হন তাহাদিগকে সমাদর করিৰ। তীহা- 
দিগকে একটা দল নাম দিয়া হৃদয়ের মধ্যে রাখিব। ভক্তদদলকে 
চিরকাল বক্ষের মধ্যে রাখিব। প্রাণাস্তেও ভক্তদল ছাঁড়িব না। 
ভক্তদল-ভ্রষ্ট-ব্যক্তি ধর্মভ্র্ট । তাহার অন্তরে পবিত্রতা, সুখ, শাস্তি 
নাই। একবার যে বক্ষঃস্থলে দলকে বরাখিবে, সে চিরকাল অনস্ত- 
কালের জন্ত তাহ। বক্ষে রাখিবে। দলেতে ঈশ্বর আছেন ইহ! 
প্রত্যক্ষ দেখিতে হইবে । ঈশ্বর ব্রাহ্গসমাজের মধ্যে বসিয়া আছেন 
ইহ বাহার! দলবদ্ধ হন নাই, তাহারা বুঝিতে পারেন না। অতএৰ 
দলবদ্ধ হুইস্জা' ভক্তি-ন্য়নে ত্রাঙ্গলমাজ মধ্যে ব্রহ্ম প্রেমের লীলা দর্শন 
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কর। হরিকে যোগেতে দেখ, হরিকে প্রাচীন পরলোকগত সাধু- 
দিগের মধ্যে এবং বর্তমান ভক্তদলের মধ্যে দেখ । এক হরিকে ভ্রিবিধ 
তাবে দেখ। এই ভ্রিবিধ প্রেমানন্দে ভক্তগণ আনন্দিত হউন । 


ভরদাত। জাগ্রত ঈশ্বর | * 


রবিবার, ৫ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক; ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খুষ্টাব । 


যতই আমাদের দিন যাইতেছে, ততই আমর! স্পষ্টপ্ূপে দেখিতেছি 
ঈশ্বরের কপা-বাধু ভিন্ন সংসারের বিপদ প্রলোভনের মধ্যে মনকে 
সাধু রাখিতে পারা যায় না। যখন ঈশ্বরের কৃপা-সমীরণ সেবন 
করি, যখন হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করি, তখন 
যথেষ্ট আলোক প্রকাশিত হয়। আবার যখন জাগ্রত ঈশ্বরকে 
অনুভব করিতে পারি না, তখন ভিতরে বাহিরে ঘন অন্ধকার হয়। 
নাস্তিকতা অনেক প্রকার । যদিও আমাদের রসনা প্ঈশ্বর নাই” 
এই কথ! বলিতে সাহস করিতে পারে না, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে 
নাস্তিকতা থাকিতে পারে। ব্রাহ্ধ-অভিধানে নাস্তিকতার অর্থ কি 
দেখা উচিত। কে আন্তিক? কেনাস্তিক? ভালরূপে এ সকল 
প্রশ্ন আলোচনা! কর! উচিত। কেবল মুখ যদি বলে ঈশ্বর আছেন, 
তাহাতে আস্তিকত। হয় না, অথবা মুখ যদ্দি বলে ঈশ্বর নাই, ফেবল 
তাহাতেও নাস্তিকতা হয় না। মনের ভিতরে কোন গুড় আকারে 
নান্তিকতা আছে কি না, জীবন দেখ, মনকে পরীক্ষা করিয়া দেখ। 
ভুমি মুখে বলিতেছ ঈশ্বর আছেন, কিন্তু যদি তুমি হৃদয়ের মধ্যে মনে 
কর যে, ঈশ্বরের ন্বর্গরাজ্য প্রতিষিত হইবে না, ব্রাঙ্মসমাজ চূর্ণ হইবে, 
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তাহা হইলে তোমার হ্ৃদরে গুঢ়ভাবে নান্তিকত! রহিয়াছে। অথব৷ 
যদি আমরা মনে করি, আমাদের কোন ক্রিয়াতে ঈশ্বর নিক্ষিয় 
এবং উদ্দাসীন হুইয়! থাকেন, তাহাও নাস্তিকতা হইল। যে বস্ত 
দেখে না, শুনে না, কথা কহে না, নড়ে না, সেই বস্তুকে আমর 
পুতুল বলি। যাহার! এই প্রকার বস্তর পুজা করে তাহাদিগকে 
আমরা পৌত্তলিক বলি। আমাদের ব্রহ্ষকেও যদি আমর! এইরূপ 
বস্ত মনে করি, অর্থাৎ এমন পদার্থ যাহ! দেখে না, শুনে না, কথা 
কহে না, নড়ে না, এবং নিক্ষিয়, তবে আমরাও পৌত্তলিক হুইলাম । 
ব্রাহ্ম এবং পৌত্তলিক, ছুইয়েরই হুস্তে কেমন বিভিন্ন বর্ণের পুতুল । 
কিন্তু আমার্দিগকে পুতুল ফেলিয়। সত্য গ্রহণ করিতে হইবে । 

নিব নিক্ষির় ঈশ্বর যথার্থ ঈশ্বর নহেন। আমর! যে ঈশ্বরের 
পুজা করি তিনি দেখেন, তিনি দেখ! দেন, তিনি কথা শুনেন, কথ! 
কহেন, এবং তিনি নিত্য কাধ্য করেন, তিনি পর্ধত সকল চূর্ণ করেন, 
তিনি মহাসাগর সকল আন্দোলিত করেন। আমরা যে বলিতেছি 
ঈশ্বর আছেন, ইহ! কি ভাবে বলি? ঈশ্বর আছেন বলিলেই কি যথার্থ 
ঈশ্বর আছেন বল! হইল ? যথার্থ ঈশ্বর যিনি তিনি আছেন বলিলেই 
যথার্থ ঈশ্বর আছেন বলা হয়, এবং যথার্থ আস্তিকতা হয়। সেই 
সত্য ঈশ্বরকে দ্বীকাত্ধ করিলেই প্রকৃতরূপে আস্তিক হওয়া যায়। 
সেই সত্য ঈশ্বরকে না মানিয়! তুমি ঘদি বল ঈশ্বর আছেন, তাহা 
হইলে প্রকারাস্তরে তুমি বলিলে সত্য ঈশ্বর নাই। মিথ্যা, কৃত্রিম 
ঈশ্বর আছেন বলিলে আস্তিকত! হয় না । তাহাতে প্রকৃত অকৃত্রিম 
পিতাকে স্বীকার করা হয় না, তোমার নিজের প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছান্ুসারে 
তুমি এমন একটা দেবতা রচনা করিলে, তোমার জীবনের সঙ্গে 
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যাহার সম্পর্ক নাই, যিনি কোন দূরবর্তী স্বর্গে বাস করেন, এবং 
অনেক কাতরভাবে ডাকিলে কেবল উপাসনার সময় তোমার নিকট 
আসেন । এইব্রপ ঈশ্বর মান! আন্তিকত। নহে । ইহা এক প্রকার 
নাস্তিকতা । এই নাস্তিকতা! হইতে আন্তিকতা পধ্যস্ত ষে পথ আছে, 
সেই পথে চলিলে দেখিবে অনেক পথ চলিতে হইবে । যিনি কখনও 
কথা কহেন না, তিনি যথার্থ ঈশ্বর নহেন। যিনি বৎসরের মধ্যে 
একদিন কথা কহেন, তিনি ক্ষুদ্র দেবত।, যিনি সহস্র বংসরে একটা 
বজ্রধ্বনি করিয়৷ পৃথিবীকে কম্পিত করেন, তিনি ক্ষদ্রতর দেবতা, 
কিন্তু যিনি নিত্য কথ। কহেন তিনিই যথার্থ ঈশ্বর । যিনি সর্বদা 
কথ! কহেন তিনি বথার্থ জাগ্রত দেবতা, ব্রাঙ্গের হবি । 

ব্রাহ্ম, তুমি কল্পনার নিদ্রিত হরিকে তাড়াইয়! দাও । ধিনি কথা 
কহিয়া৷ সমস্ত জীবনকে আন্দোলিত করেন সেই জীবন্ত ঈশ্বরকে 
বিশ্বাস কর। ব্রন্দের কথায় সমস্ত জীবনের পরিবর্তন হয়। ব্রহ্গ সর্ধ্দ' 
কথা কহিতেছেন, অভক্ত নাস্তিকের! তাহ! শুনিবে কিরপে ? যখন 
আন্তিকতাঁর পথে চলিতে আরম্ভ করিবে, যখন সতাভাবে উপাসন৷ 
করিতে শিথিবে, তখন বুঝিতে পারিবে ঈশ্বর কেমন সর্বদা কথা 
বলেন। মন্ুষ্যের জীবনে এমন কোন কার্ধা নাই যাহা করা উচিত 
কি না, এই সম্পর্কে ঈশ্বর কথ! বলেন না। অত্যন্ত গুরুতর 
ব্যাপার হইতে নিতান্ত ক্ষুদ্রতম কার্ধ্য পধ্যস্ত ঈশ্বরের আজ্জাতে সম্পন্ন 
হয়। তৃষ্ণা হইয়াছে জল পান করিব কি না, ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা 
করিব, কোন্‌ দেশে প্রচার করিতে বাইব, কোথায় কথন কোন্‌ 
গান করিব, এ সকল প্রশ্ন আমার ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিব। যদি 
তিনি এ সকল কথার উত্তর না৷ দেন, তবে তিনি সত্য ঈশ্বর নেন, 
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অথবা আমরা পূর্ণ বিশ্বাসী নহি। ঈশ্বর মৌনী নহেন। প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেন না ঈশ্বরের এরূপ স্বভাব নহে । গাভী 
যেমন বসের সঙ্গে সঙ্গে থাকে ভক্তবৎসল হরিও তেমনই তাহার 
ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। কে বলিল তোমার যৌবনকালে ঈশ্বর 
তোমার সম্তে কথা কহিবেন না, তিনি তোমার বাদ্ধকোর গাস্ীর্য্য 
প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন? ঈশ্বর যৌবন বাদ্ধক্য মানেন না। 
তিনি সকল অবস্থাতেই তোমাদের সঙ্গে কথা কহিতে প্রস্তুত 
রহিয়াছেন। তোমরা! পৃথিবীতে গুরু, সাধু, মহাপুরুষ খু'জিতেছ ) 
কিন্তু তোমরা একবার যদি ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হও, তাহা 
হইলে তোমাদের মনে কোনও ভ্রম এবং সংশম্ব থাকিতে পারে না। 
ঈশ্বর নিজে গুরু হই শিষ্যের দ্বারে বসিয়া আছেন। একবার 
হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া তাহাকে ডাক । প্রাণ ভরিয়া তাহাকে ডাক, 
তাহার মুখের কথা না শুনিলে কখনও মনের সমস্ত সংশয় দূর হইবে 
না, এবং কেহই খাঁটি ধর্ম লাঁভ করিতে পারিবে না। অতএব 
জীবস্ত জাগ্রত ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কহিয়া খাঁটি ধর্ম গ্রহণ কর। 

মাটীর ভিতর হইতে যেমন ফোয়ারার জল উঠে, সেইরূপ তোমাঁ- 
দের চিত্ত-ভূমির ভিতর হইতে হরির মধুর কথা! উঠিবে। হরি বরা 
বলিতে পারেন না; সাবধান, কোন ব্রান্মের মুখ হইতে যেন ভ্রমেও 
এই মিথা। কথা বাহির না হয় । যে বলে ব্রাঙ্মসমাজের হরি নিদ্রিত-_- 
তিনি গুরুতর প্রশ্নেরও উত্তর দেন না, সে মিথ্যাবাদী নাস্তিক। 
যথার্থ হরি সকল প্রশ্নের উত্তর দ্রেন। যদি বলি হরি উদাসীন, 
তিনি আমাদের কথার উত্তর দেন না, আমি কখন কি করিব কখন 
কোন্‌ স্থানে যাইব, সংসারের জন্ত টাকা উপার্জন করিব কি না, 
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সস্তানাদি কিরূপে পালন করিব, এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেন না, 
তাহ! হইলে হরির নামে কলঙ্ক হইবে । এইব্পে দি আমর] হরির 
আদেশ এবং উপদেশ গ্রহণ না করি, হরি মনে করিবেন, এখন আর 
আমার ভক্তগণ আমাকে কথা জিজ্ঞাস করে না, আমাকে মৃত 
পাথর মনে করিয়া আপনাদিগের ইচ্ছামত কার্য করে। ব্রাহ্গগণ, 
হরিকে এইরূপ আঘাত করিও না। গুরুতর, লঘুতর সমুদয় বিষয় 
ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিবে। যাহাদের মনের ভিতরে ভূত আছে 
তাহারাই ঈশ্বরের কথা শুনে না। তাহার! সেই ভূতকে জিজ্ঞাস! 
করে-_নুখের আসক্তি ছাড়িব কি? তাহাদের স্কন্ধের ভূত বলে, 
না। অতএব ভূতের কথা না শুনিয়া ঠিক ভাবে ঈশ্বরের নিকট 
যাইবে । যদি পাপে আলম্তে অচেতন হও, তবে আর কিরপে হরির 
কথা শুনিবে? ঘোর বিপদ প্রলোভনের মধ্যে হরি রক্ষা না কৰিলে 
আর বাচিতে পারিবে না। হরির কথা না গশুনিলে কেহই বাঁচিতে 
পারিবে না; কিন্তু সেই সময় আলিতেছে যখন তুমি আমি যেমন 
কথা কহিতেছি, তেমনই ব্রহ্ম আমাদের সঙ্গে কথা কহিবেন। অতএব 
ব্রাঙ্ের হৃদয় সাধকের হৃদয় হউক! ব্রঙ্গের কথা লুমিষ্ট, শুনিতে 
ভাল লাগিবে। সেই কথ মধুময়, স্ুধাময়, অমুতের সমান, তাহাতে 
জ্ঞান হয়, এবং শোক ছঃখ যায়। সেই সময় আসিতেছে, যখন 
জীবন্ত ভাবে ব্রান্মধন্ম প্রচারিত হইবে । ঈশ্বরের কথার নিকট 
বজ্বধবনি লজ্জা পাইবে। সেই সময় আসিতেছে, যখন ব্রাঙ্গগণ ক্ষিপ্ত 
হইয়! দলে দলে ব্রহ্মনাম কীর্তন করিবে । সকলের সমবেত বিশ্বাসের 
অগ্সি জলিয়! উঠিবে। ব্রাঙ্গদমাজের এক একটী ঘটনা এক একটা 
জলস্ত অগ্নি। সেই সময় এই সময় যখন জীবস্ত ভাবে ঈশ্বর 
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আপনার করুণার পরিচয় দিবেন। হরি ভবকাগ্ডারী হাল ধরিবেন। 
আমর! নিরাপদে নৌকার বসিয়া আন্তে আস্তে নৌকা চলিতেছে 
দেখিব, হরি হাল ধরিয়াছেন দেখিয়া! নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত হইয়! শাস্তি- 
ধামে চলিয়া যাইব । 


উঠত অজলিদেনিউিজীিস 
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মন্দিরের ভিতরে মন্দির। ব্রহ্গমন্দিরের ভিতরে তক্তদিগের 
দেহ-মন্দির । যেমন এই জড়-মন্দিরের মধ্যে ঈশ্বর বাস করিতেছেন, 
দেহের মধ্যেও সেইরূপ ঈশ্বর বাস করিতেছেন। ধিনি জীবের জীবন 
এবং এই ব্রহ্মমন্দিরের দেবতা তিনি দেহ-মন্দিরে দেহ-দেবত! হইয়! 
বাস করিতেছন । এক মন্দির দেখে না, শুনে না; আর এক মন্দির 
দেখে, শুনে । এক মন্দিরের গতি নাই, আর এক মন্দিরের গতি 
আছে। এই দেহ-মন্দির সামান্ত নহে: যাহার সৌভাগ্য আছে, 
এই দেহু-মন্দির স্পর্শ করিয়া সে নিমেষের মধ্যে স্বর্গারোহণ করিতে 
পারে। ভাই, আমার শরীরকে আমি স্পর্শ করিয়া আমি স্বর্গারোহুণ 
করিব। শরীর স্পর্শ সামান্ঠ সাধন নহে। শরীর কি? জড়, 
মৃত্তিকা হইতে নির্মিত অতি অসার বস্তু; কিন্তু ইহা আবার স্বর্গীয় 
বস্ত। কেন না শরীরের মধ্যে কেবল জীবাত্মা বাস করে তাহ 
নছে, শরীর আবার ঈশ্বরের আবাস স্থান। শরীরের মধ্যে ঈশ্বর 
থাকেন বলিয়া শরীর পবিত্র এবং অমুলা বস্ত। এক দিকে শরীর 
নান। প্রকার ব্যাধির আলয়, অন্ত দিকে ইহ! আবার ব্রঙ্মমন্দির | 
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কিম্ত আমর! ব্যাধির দিক দেখিব কেন ? মনুম্যের শরীর দেবমন্দির, 
সেই দেবতাকে শরীরের মধ্যে দেখিয়া আমর] শরীরের মধ্যাদ। 
করিব। যাহারা! শরীরকে অবহেলা করেন তাহারা যথার্থ দেহতত্ব 
জানেন না। এই শরীরের মধ্যে চমৎকার বস্ত সকল আছে। এই 
শরীর একটা রত্বাকর, ইহার মধ্যে অনেক রত্ব আছে। 

শরীরের প্রতি দৃষ্টি মাত্র স্মরণ করা উচিত, এই শরীরের বল শক্তি 
কোথা হইতে আমিতেছে ? শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু “ঈশ্বর, ঈশ্বর” 
এই নাম উচ্চারণ করিতেছে, আর দৌড়িতেছে। শ্বচক্ষে যদি সেই রক্ত- 
ম্বোত দেখিতে পাও, এবং তাহার এক একটা বিন্দুকে যদি জিজ্ঞাস! 
কর, তাহ] হইলে শুনিতে পাইবে, প্রত্যেক রক্তবিন্দু হরিনাম উচ্চারণ 
করিতেছে । মস্তকের একটী কেশকে শতখও্ কর প্রত্যেক খণ্ড 
হরিনাম উচ্চারণ করিবে । সমস্ত শরীর নিম্মিত হইয়াছে ঈশ্বরের 
শক্তিতে । শরীরের প্রত্যেক অংশে ঈশ্বরের বল কাধ্য করিতেছে । 
বাহুবলে, রক্তবলে সেই পরম প্রত পরমেশ্বরের শক্তি কার্ধ্য করিতেছে । 
সেই শক্তি আমাদিগের দেহ স্ষ্টি করিয়াছে, সেই শক্তি আমাদিগকে 
সজীবিত রাখিয়াছে। আমাদিগের শক্তি সামর্থ্যের মূলে সেই 
সর্বশক্তিমানের শক্তি সামর্থ্য কাধ্য করিতেছে । সমস্ত শরীরে ব্রহ্ধ- 
শক্তি, ব্রচ্গমতেজ। আমাতে আর আমিকে দেখিতে পাই না । কত 
চেষ্টা করিয়াও সেই আমি পদার্থকে আর দেখিতে পাইলাম না । 

আগে সাধক হইবার পুর্বে প্রত্যেক ক্রিয়ায় কর্তা আমাকে 
দেখিতে পাইতাম । দেহের সমস্ত ক্রিয়াকে আমার ক্রিয়া! বলিতাম, 
এখন দেহাধিকারীর পরিবর্তন দেখিতেছি। এখন আমি, আমি, 
আমি, তিনবার ডাকিলেও তাহার দেখা পাওয়া যায় না। সেই 
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আমির মৃত্যু হইয়াছে । এখন ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, শরীরের অধিকারী 
হইয়াছেন, বিশ্বপতি দেহপতি হইয়াছেন। এখন শরীবের ভিতরে, 
বাহিরে ও চারিদিকে ব্রক্গতেজ। আমি বলিয়া যে শরীরের একটা 
পুরাতন অধিকারী ছিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন, কোথায় 
আছ আমি? কোথাম্ন আছ আমি? কোথায় আছ আমি ?--বলিকা 
তিনবার ডাকিয়া দেখিলাম, কেহ কথ! কহে না, কেহ উত্তর দেয় 
না। তুমি কাহার সম্পর্তি? তুমি কাহার বাড়ী? শরীরকে এই 
কথ! জিজ্ঞাসা করিলে, শরীর বলে, “আগে ছিলাম আমি বলিয়া 
এক ব্যক্তির অধীন, এখন অধিকারীর পরিবর্তন হইয়াছে, এখন 
ঈশ্বর আমার পতি এবং অধিকারী হইয়াছেন। তাই আমার রক্ত 
মাংস এবং অগ্থি এত পবিঞ্র হইয়াছে । আগে ষে অং অহং অহং 
বলিয়া একজন অহঙ্কার করিত সে মরিম্নাছে, এখন আমি ঈশ্বরের 
হইম্বাছি।» 

পুণ্যের ঈশ্বর, অনন্ত জ্যোতিম্ময় ঈশ্বর শরীরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত । 
শরীরের মধ্যে যে বিভাগে প্রবেশ করি সেখানেই দেখি বর্গের 
আবির্ভাব। শরীর জাগ্রত জীবস্ত মন্দির । আগে সাধনের পূর্বে 
শরীর নাস্তিক বিষয়ী ছিল, এখন শরীর ব্রহ্গবান এবং ব্রহ্মময় 
হইয়াছে । শরীর-মন্দিরের ভিতরে ঈশ্বর বিরাজমান বহিয়াছেন। 
ব্রহ্ব-সাধকের আর অন্ত তীর্থে যাইবার প্রয়োজন হইল না! । ব্রঙ্গের 
আবিরাবে যাহার শরীর তীর্থস্থান হইয়াছে, তাহাকে আর শ্রীক্ষেত্র, 
কাশী, বৃন্দাবন, মক্কা, কিম্বা জেরুজেলাম যাইতে হয় না। তিনি 
নিজের শরীরের মধ্যেই তাহার ইষ্টদেবতার আবির্ভাব অনুভব 
করেন। প্রত্যেক মনুষোর শরীর দেবালয়। তোমাদের দেহ-মন্দিরে 
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আমার দেঠ-মন্দিরে, সেই বিশ্বপতি দেবতাকে দেখিব। কি ব্রহ্গমন্দিরে, 
কি পথে, কি গাড়ীর উপরে, কি নৌকার মধ্যে যত মানুষ দেখিব, 
সকলের দেহ-মন্দিরে সেই দেহপতিকে দেখিব। এক দেবতা কোটী 
কোটী দেহ-মন্দিরে প্রকাশ পাইতেছেন। শরীর স্পর্শ করিলে ঈশ্বরের 
মন্দির স্পর্শ কর! হয়। হঠাৎ যদি বিশ্বাসের শুভ মুহূর্তে এক হস্ত 
দ্বার আর এক হস্তকে স্পশ করি, তখনই সশরীরে স্বর্গারোহণ 
করিতে পারি । যতদিন “আমি” শরারের কর্ত। ছিল, ততদিন শরীর 
স্বণিত ছিল; কিন্তু যে মুহুর্ত হইতে শরার ঈশ্বরের হইয়াছে, তখন 
হইতে শরীর পবিত্র হইয়াছে । আমি আগে আমার সেব। করিতাম, 
এপন আমির কাধ্য রহিত হইয়াছে, এখন শরীর ব্রহ্মসেবা করিতেছে । 
ব্রন্দের অভি প্রান সাধনের জগ্ শরীরের সমুদয় কাগ্য ব্রহ্ধতেজ দ্বারা 
সম্পর্ন হইতেছে । এখন আমার শরার বলিক্পা আমি গব্ধ করিতে 
পারি না । অহং অথবা অহঙ্কারের মৃতু হইয়াছে । এখন ব্রহ্ম 
শরীর, ব্রহ্মবান্‌ শরীর দেখিলে পুণা হয়। শরীরের মধ্যে যদি ব্রক্মকে 
দেখিতে চাও তবে এই শতাধিক ব্রাহ্মদিগের দেহ মধ্যে তাহাকে 
দেখ। মিথ্যা বলিতেছি না, প্রতোক দেহ ব্রহ্মতেজ, ব্রহ্গ-অগ্রিতে 
পরিপুর্ণ। 

হে পাপী ভ্রাতঃ, তুমি পাপী থাকিতে পারিবে না, কেন না 
তোমার শরীরে ব্রহ্ম বাস করিতেছেন। সেই শরীর লইয়া তুমি 
কি আর পাপের পথে আমোদ করিতে পার ? কাহার শরীর লইয়া 
তুমি পাপ করিতে যাইতেছ? পাপাচার করিক্সা কাহার শরীর তুমি 
কলুষিত করিতে বাহতেছ, কাহার চক্ষু লইয়া! তুমি কুদর্শন করিবে 
এবং কাহার কর্ণে তুমি কুকথা শ্রবণ করিবে? দীড়াও, আবার 
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জিজ্ঞাস! করি, তুমি কাহার সম্পত্তি লইয়! পাপ করিতে যাইতেছ ? 
রসনা! কাহার শরীরের অঙ্গ যে, তুমি রসন! দ্বার! মিথ্যা অথবা কটু 
কথ! বলিবে? যখনই তুমি তোমার শরীরে ব্রঙ্গকে দেখিলে, তখনই 
তুমি বুঝিতে পারিলে তোমার শরীর আর তোমার নাই । যখন 
ভূমি বিশ্বাসী হইলে, তথন তুমি দেখিলে তোমার শরীর আর তোমার 
নহে; কিন্তু ঈশ্বরের । ব্রক্ষশক্তিতে তোমার শরীর সঙ্জীবিত। 
তোমার নামে আর কেন শরীর উপাধ পাইবে? সেই তুমিও নাই, 
সেই তোমার শরীরও নাহ । এখন দেখিতেছি তোমার শরীর 
দেবমন্দির উপাধি পাহঁয়াছে। সমস্ত শরীরে ব্রন্গতেজ দীপ্তি পাইতেছে। 
যেমন এক গ্যাসের মআপোক সকলের ঘরে জ্বলিতেছে, সেইরূপ 
সকলের শরীরে এক ব্রঙ্গতেজ দীপ্তি পাইতেছে। যতদিন অহঙ্কার 
থাকে ততদিন মন্ুব্য বলে তুমি, আমি; কিন্তু যখন বিশ্বাসের রাজ্যে 
প্রবেশ করে, তখন সে দেখিতে পায় তাহার সমুদয় শরীর ব্রঙ্গের | 
মস্তক হইতে পা পর্যান্ত ব্রহ্মজ্যোতিতে পরিপুর্ণ। বিশ্বাসী দেখিতে 
পান্ন তাহার শরীর তণ্ত কাঞ্চনের মঙ উজ্জল, এবং জ্যোতিন্ময় | 
সে আর মন্দ কল্দ্ করিতে পারে না। তাহার ব্রহ্মময় আন্তিক চক্ষু 
আর মন্দ দেখিতে পারে না, তাহার কর্ণ মন্দ কথা শুনিয়। আমোদ 
করিতে পারে ন৷, তাহার হস্ত পাপ করিতে পারে না । 

যখনই সাধক বিশ্বাস করিল যে তাহার শরার ব্রঙ্গমন্দির তখনই 
শরীরের দ্বারা! পাপ কর! তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল। সে বুঝিতে পারে 
তাহার শরীর তপন্তার জন্য, সাধনের জন্য । যতদিন 'অহং, শরীরের 
মালিক ছিল ততদিন শরীর পাপ করিত ) কিন্তু খন ঈশ্বর শরীরের 
অধিকারী হইপেন, তখন আর শগীরের পাপ করিবার ক্ষমতা রহিল 
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না। ব্রঙ্গের আবির্ভাবে শরীর তেজোময় হয়, ব্রন্মের অধিষ্ঠানে 
রসনা পবিত্র হয়। সেই রসন! সত্য ভিন্ন আর মিথ্যা বলিতে পারে 
না। আমরা শুনিতে পাই ব্রহ্মচারী তেজন্বী খষিদিগের শরীর, 
কেহ স্পর্শ করিতে পারিত না। ইহার ভিতরে যদিও কুসংস্কার 
থাকিতে পারে; কিন্তু তোমরা ব্রাহ্ম, ইহার ভিতর হইতে সত্য 
বাহির কর। সমস্ত শরীর যদি তেজোময় ন। হয় ব্রাহ্মধন্মন মিথ্যা । 
ব্রহ্মষতেজ প্রভাবে সেই বু রোগে আশ্রিত শরীর কোথায় গেল? 
দেহতত্ব অতি চমৎকার শাসন্ত্র। যাহার! ঈশ্বর নিশম্মিত শরীরকে 
অবহেলা করে তাহার অপরাধী । তুমি যখন আহার কর, আমি 
বলিব তুমি ব্রন্মতেজকে প্রবল রাখিবার জন্ত ব্রন্মের অভিপ্রায় সাধন 
করিতেছ। ব্রহ্ষপুজা এবং ত্রহ্মসেবার জন্ত এ সমুদয় শারীরিক 
ব্যায়াম আবশ্তক ৷ সাধু-শরীর স্পর্শ করিবার জন্থ দূরে যাও কেন? 
ব্রহ্মসস্তান, সঙ্কেত বলি শুন। ঘরে বসিয়া থাকিয়া হরিনাম 
করিতে করিতে আপনার শরীরকে সতেজ কর। জয় ব্রঙ্গের জয়, 
জয় হরির জয়, জয় ব্রহ্মজ্যোতিবিশিষ্ট শরীরের জয়, বলিতে বলিতে 
তোমার সমস্ত রক্ত মাংস এবং অস্থি পবিত্র হইবে। ব্রহ্ম অর্চন৷ 
করিতে করিতে ভিতরের ব্রঙ্গাগ্নি বাহিরে আসিবে, বাহিরের ব্রন্ধাগ্সি 
ভিতরে প্রবেশ করিবে । এইরূপ সাধন করিতে করিতে সমস্ত 
পাপবন্ধন ছিন্ন হইবে এবং জীবাত্মা পরিত্রাণ লাভ করিবে। | 
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ভক্তদল বুদ্ধি | *% 
রবিবার, ৩র! চৈত্র, ১৮০০ শক; ১৬ই মার্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব । 


স্বপ্পেতে পৃথিবী দেখা যায়, জাগ্রত অবস্থায় পরলোক দেখা যায়। 
যে ইহলোকের ধন সম্পদ দেখিতেছে সে স্বপ্র দেখিতেছে, যিনি 
পরলোক ও পরলোকবাসী যাজ্ঞবন্ধ্য, ঈশা, মুসা প্রভৃতি প্রেরিত 
মহাপুরুষ সকলকে দেখিতেছেন তিনি জাগ্রত । স্বপ্নেতে মনুষ্য পৃথিবী 
সাধন করে, জাগ্রত অবস্থার মনুষ্ম পরলোকে বাস করে। চক্ষু 
খুলিলে যদি পরলোক পাও তবে তোমাদের জাগ্রত অবস্থা । যতই 
তোমাদের আত্মার চক্ষু উজ্জ্বল হইবে, ততই তোমাদের এহিক সুখের 
স্বপ্ন নষ্ট হইবে, এবং জীবনের 'প্রাতঃকাল দেখিতে পাইবে । যাহাকা 
বিষয়-স্থথে মত্ত তাহারা অচেতন প্রায় হইয়া স্বপ্র দেখে এবং ভয় প্রাপ্ত 
হয়। বাহার! চক্ষু খুলিবা মাত্র সতোর প্রশস্ত পথ দেখিতে পান, 
এবং ধাহাদ্দিগকে পরলোকের মহাত্বাগণ অভয় দান করেন, তাভারাই 
জাগ্রত ব্রাহ্ম। যে সকল নিদ্রিত আত্মা স্বপ্ন দেখিতেছে তাহারাই 
মৃতার প্রেরিত দূত সকল দেখিতে পায়, তাহারাই একটা সামান্ত 
ক্ষুদ্র মেঘ অথবা ব্রাহ্মদমাজের মধ্যে কোন তুর্ঘটন1 দেখিলে বলে 
ব্রাহ্মসমাঁজ চূর্ণ হইল । যাহার! বলে ব্রাহ্মদমাজের উন্নতি-লোত রুদ্ধ 
হইয়াছে, ব্রাঙ্মলমাজের অধোগতি হইতেছে, তাহার! পৃথিবীর মোহ, 
মায়ায় অভিভূত হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। এ সকল ভয়ানক শ্বপ্পের 
কথা, এ সকল বিকারের রোগীর প্রলাপ বাক্য। জাগ্রত লোকের! 
কখনও এ সকল কথা বলিতে পারে না যে, ঈশ্বরের রাজ্য এবান 
ডুবিল, প্র মনের মধ্যে ছয়জন তন্কর প্রবেশ করিয়া! সমস্ত ধন হরণ 
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করিল, কাল প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া ব্রাহ্মদমাঙ্জের নিপাত 
দেখিব। নিতা লীলাপরায়ণ জীবন্ত জাগ্রত ঈথরের রাঞ্ে বাস 
করিয়া আর স্বপ্ন দোঁখব না। পরলোকের মহাত্মাগণ আমার্দিগের 
স্বপ্নের প্রতিবাদ করিতেছেন । 

ব্রহ্মসস্তান, সত্যের সন্তান সত্য দেখেন, সত্য ভোগ করেন। 
ভিনি শ্বপ্ধ দেখিয়া ভীত বা নিরাশ হন না। ব্রাহ্ম, তুমি যাঁদ 
এখনও ভর পাও তবে তুমি স্বপ্ন দোখতেছ। যর্দ জাগ্রত হইতে 
চাও তবে সেই পরলোকবাসী সাধুদিগকে দেখ। যতই ইহ- 
লোকের বস্ত সকল দেখিবে ততহ অচেতন হইবে । অতএব কেবলই 
পরলোকবাসী মহাপুরুষদিগকে দেখ, সকলেহ পারুলৌকিক অকৃাত্রম, 
অতীব্দ্িয় বস্ত সকল ধারণ কবিতে চেষ্টা কর। এখানকার উপদেশ, 
মন্ত্রণার প্রক্নোজন নাই। এক একবার চক্ষু খুঁলয়া পব্রলোকের 
দিকে তাকাহয়া দেখ। দেখিতেছ কি? মিথ্যার জন্ন একবারও 
হয় না, কেবলই সত্যের জয় হয়। যশ প্রার্থনা করিয়াছ, তাহার 
ফল হইতেছে। বত সত্য কথ। বালরাছ নিশ্চয়ই তাহার জয় হহুবে। 
ধন্মের জন্য ঈশ্বরের জন্ত যে পাঁরমাণে কাদিয়াছ, সেই পরিমাণে তোমার 
ছুঃখ আনন্দাশ্রতে পরিণত হুহবে। ঈশ্বরের রাজ্যে অবিচার হইতে 
পারে না। ব্রাঙ্ষগণ, পৃথিবীর লোকের! তোমাদ্িগকে গ্রহণ করুক 
আর না করুক, পরলোকবাদী সাধুগণ তোমাদিগের সঙ্গে বদ্ধুতা 
হছাপন করিকাছেন। যাহারা নিদ্রিত, তাহার শ্বপ্রে মনে করিতেছে 
ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার হইতেছে না; কিন্তু ধাহারা জাগ্রত তাহার! 
দেখিতেছেন ভক্তদল বুদ্ধি হইতেছে, অভক্তদল হাস হইতেছে। ঠাহাব। 
দেখিতেছেন নাস্তিক দল ক্ষয় হইতেছে এবং আন্তিকের সংখ্য। বৃদ্ধি 
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হইতেছে। তাহার! দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন কাল পৃথিবী সাদা হইবে 
এবং নব্বলোক দেবলোক হহবে। ব্রাঙ্মগণ, যখনই তোমরা জাগ্রত 
হইবে তখন তোমর। বুবিবে এ সকল কথার কথা নহে । আমর 
প্রতোকে ন্বচক্ষে দেখিতোছ ভক্তের দল বুদ্ধি হইতেছে। সংসার 
যাহাদের বপ উদ্যম কাড়িয়! লহয়াছে, যাহাদের জীবনে সংসারের 
জয় হইতেছে, তাহাদিগের 1নকটে দল বৃদ্ধির কথাই নাই । পৃথিবীর 
সত্য রাজ্য বিস্তার কারবার জগ্ত, ব্রাঙ্মগণ তোমর। কি আর কোন 
চেষ্টা করিবে না? 

দশ বৎসর পুর্বে ব্রাঙ্ধ সংখা। বুদ্ধি দেখিলে আমাদের কত 
আহ্লাদ হইত ? আহার করিতেছ, আমোদ করিতেছ, দৈনিক তাবৎ 
কাধাহ করিতেছ, কেবল সত্য প্রচার করিবার জন্ত কি তোমাদের 
সময় নাই? স্থার্থপরতার ভিতরে পড়িয়া তোমাদিগের জীবন-ভূমি 
নিতান্ত সক্কীর্ণ এবং সম্থুচিত হহয়া আমিতেছে। বন্ধু সংখ্যা বৃদ্ধি 
করিবার জন্ত তোমাদের আর তেমন উদ্যম, উৎসাহ নাই। তোমর! 
মনে করিতেছ, ছুই পাটটী বন্ধুকে লইয়া উপাসন। করিয়া! আমর! 
আপনার! ভাল হইলেই হইল। কবে তোমরা এই স্বার্থপর সঙ্কীর্ণ 
অবস্থা হইতে মুক্ত হইবে? স্বপ্নে কেহই দৌড়িভে পারে ন! ইহা 
সকলেই জান। ভয়ানক মৃত্যু সমক্ষে, দৌড়িয়া প্রাণ রক্ষা করিতে 
ইচ্ছা হুহতেছে; কিন্তু স্বপ্নে দৌড়িতে পারি না, অগ্রসর হইতে 
পারি না, বল নাই, মনে তেজ নাই। পরলোকের যাত্িগণ যদি 
চজিতে চাও, যদি দৌড়িয়! অযুতধামে যাইতে চাও, তবে স্বপ্পের 
অবস্থা হহতে উন্মুক্ত হও । ঈশ্বর যখন তৌমাদিগকে ডাকরাছিলেন, 
তখন তিনি দয়া করিয়া তোমাদ্দিগঞক্ষে একটা দল-বদ্ধ কারয়াছিলেন। 
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ঘদি তিনি তাহা না করিতেন তাহা হইলে কি তোমরা এতদিন 
তিঠিতে পারিতে ? সেই দলের উৎসাহ এতদিন তোমাদিগকে সজীব 
রাখিয়্াছে। যে দলের গুণে তোমর! বাচিয়া আছ সেই দলকে তুচ্ছ 
করিও না। সেই দল বুদ্ধি করিতে প্রাণপণে যত্ব কর। হ্বপ্নের 
ভিতরে পড়িয়া আর ক্রমে ক্রমে নিরুগ্ধম হইও লা। চারিদিকে 
চলিয়া যাও, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সাধক প্রস্তুত কর, ভক্তদল 
বৃদ্ধি কর, যাহারা এখন পধ্যস্ত ঈশ্বরের পবিত্র ধন্মে দীক্ষিত হয় 
নাই তাহাদিগকে দীক্ষিত কর। ধন্মরাজ্য, প্রেমরাজ্য বিস্তার কর, 
ঈশ্বরের এই আজ্ঞা । 

আমরা এই আজ্ঞা ভুলিয়া গেলাম। ঈশ্বরের জলন্ত আজ্ঞা 
ভুলিয়া গিয়া আমরা আলম্ত-শধ্যাঞঈ শয়ান রহিলাম। আমাদিগের 
চারিদিকে কোটা কোটা লোক ভয়ানক দুঃখের অগ্নিতে দগ্ধ 
হইতেছে, আমরা তাহাদিগকে ঈশ্বরের ধম্মামৃত পান করাইলাম 
না। ঈশ্বর কি আমাদিগকে আমাদের আপন আপন গৃহের দ্বার 
অবরোধ করির়া স্বার্থপর হইয়া থাকবার জন্ত আমাদিগের হস্তে 
তাহার অমৃত দান করিয়াছেন ? তিনি বলিয়াছেন তোমরা প্রত্যেকের 
কাছে যাও। তাহার আজ্ঞা বিস্বৃত হইয়া আমরা কি এখন স্বপ্ন 
দেখিব? এক পল্লীতে ব্রাঙ্গধর্ম্ের অগ্নি জলিয়া উঠিল। তাহাতেইস 
কি সেই স্বর্গের অগ্রি ফুরাইল? না, সেই অগ্নি দ্বারা শত শত পল্লী 
জ্বলিয়া উঠিবে। পরে ঈশ্বরের সেই দাবানলে ক্রমে ক্রমে লক্ষ লক্ষ 
লোক প্রজ্জলিত হুইয়৷ উঠিবে। হে ব্রহ্গসন্তান, স্বর্গ তোমার নির্জীব- 
তার প্রতিবাদ করিতেছে । বাহার পাইয়াছেন তাহাদিগকে দিতেই 
হইবে । তোমরা শীক্ষা-রত্ব পাইয়া কত সুখী হুইয়াছ, অন্থকে সেই 
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ন্লুখের অধিকারী করিতে কি তোমাদের ইচ্ছা! হয় না? ঈশ্বর এইজন্ঠ 
তাহার ধর্মশ-রত্ব বিতরণ করিতেছেন যে, প্রত্যেক ব্রাঙ্গ আর দশ 
জনকে তাহা দিবেন, তিনি সার দশ জন বন্ধুকে ঈশ্বরের রাজ্যে 
আনিয়া তাহাদিগের হৃদয় প্রাণকে শীতল করিবেন। দপ-বদ্ধ হইয্লা 
আমর] বীচিয়াছি, অতএব আমাদের অগ্ঠান্ত ভাইদিগকে দল-বদ্ধ 
করিতে কেন চেষ্টা করিব না? যে দীক্ষা আমাদের প্রতেজনের 
পক্ষে অমূল্য রত, অন্ত লোককে কেন আমরা সেই বহ্রধিবনা? 
অন্ত লোক সম্পর্কে কেন আমরা এই কথা বলি যে, সময় হইলে 
তাহার! আপনারা আসিবেন। যে রত্র দান করিয়। ঈশ্বর আমাদিগকে 
খণী করিয়াছেন সেই খণ কি পরিশোধ করিতে তইবে না? 

ঈশ্বর চিরকাল আপনার দল বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। 
নাস্তিকের সংখ্য। বুদ্ধি হইবে ইহা তিনি সহ করিতে পারেন না। 
ঈশ্বরের জয় হইবেই হইবে, তাহার দল বৃদ্ধি ভইবেই হইবে । যাহারা 
বলে ঈশ্বরের দল হ্রাস হইতেছে, তাহারা স্ব দেখিতেছে। জাগ্রত 
অবস্থায় সত্যবাদী হইয়। বল স্বর্ণরাজ্যের বিস্তার ভইতেছে। প্রত্যক্ষ 
দেখ ঈশ্বরের রাজ্য স্ফীত হইতেছে । একধিন আদিবে যখন-_যাহারা 
স্বপ্ন দেখিতেছে- তাহার। জাগ্রত হইয়া! দেখিবে ষে পৃথিবী স্বর্গ 
হইতেছে । পরলোকের মহাত্মাগণ এই স্বপ্নের প্রতিবাদ করিতেছেন। 
তাহারা বলিতেছেন, সত্যের জয় হইবেই হইবে, ভোমর সত্য প্রচার 
করিয়া অকুতোভয়ে চলিয়া এস, সকল ভয় ভাবনা ফেলিয়া দাও। 
প্রাণপণ করিয়া! ভক্তের দল, সাধকের দল বুদ্ধি কর, দল পুষ্টির জন্ত 
চেষ্টা কর। স্বার্থপর হইয়া আপনার সুধা পান করিয়া নিশ্চিস্ত হইও 
না। “সে ঈশ্বরের মুখ দেখে নাই, যে পাগল হুইয়। অন্তকে সেই মুখ 
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না দেখায়। ব্রহ্ম চাহিতেছেন তাহার সস্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি হউক। 
তাহার সন্তানেরা সংসারের সন্তান হইয়! থাকিবে, ইহ! তিনি সহ্য 
করিতে পারেন নাঁ। তাহার ইচ্ছা যে বিষয়ের সন্তানের সংখ্যা! 
কমিবে। কেবল বক্তৃতা করিয়া প্রচার করিলে চলিবে না, জীবন 
দ্বারা দেখাও যে অন্ততঃ একজনও ঈশ্বরের নামে মোহিত ভইর়াছে। 
যদি জীবন দেখিকা। দশ জন লোক আকৃষ্ট না হয় তবে প্রচার মিথ্যা । 
কবেদশ জন লোক ব্রাহ্ম হইবে এই তোমাদের ভাবনা হইবে, 
দশ জন লোক--দশ কোটা টাকা । এক এক ভাই এক এক বতু। 
দেখাও তোমাদের ঘরে এইরূপ কত রত্ন বাড়িতেছে। 

হরিভক্তের সংখ্যা বাঁড়িবে। ব্রহ্গভক্তি-রসে দেশকে পরিপ্লত 
করিতে হইবে । এস সকলে আমাদের দয়ালের কাছে এস, ধাহার! 
দীক্ষিত হন নাই তাহারা দীক্ষিত হউন! বীভাবা স্বপ্ন-শৃঙ্গলে বদ্ধ 
তাহার! জাগ্রত হইয়া পরলোক দশন করুন, পারলৌকিক আনন্দ 
সম্ভোগ করুন। সকলে জাগ্রত ভুইয়া ঈশা, চৈতন্ত, যাজ্বন্ধ্য প্রভৃতির 
কথা শ্রবণ কর। স্বপ্র পরিত্যাগ করিয়া সকলে বিবেকের কথা শুন। 
ব্রহ্মনাম ঢাকিয়া রাখিতে পারিবে ন!, ভক্তির সৌরভ চাপিয়া রাখিতে 
পারিবে না। ভ্রাতৃগণ, বন্ধুগণ, বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি, 
বন্ধু সংখ্য। বুদ্ধি কর দেখিবে তাহাতে আপনার। বাঁচিবে এবং আর 
দশ জনও বাচিবে। | 
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একের ঘরে দশ, ভক্তি-শাস্ত্রের এই অদ্ভূত তত্ব। এই গণিত 
বিদ্যা অন্ত কোথাও দেখা যায় না। একের ঘরে দশ কিরূপে হইবে? 
যদি ইহা! জানিতে ইচ্ছা কর, তবে মনুষ্তকে? আমিকে? তুমি 
কে? এসকল প্রশ্নের উত্তর ভাল করিয়া জানিতে চেষ্টা কর। 
আমারও নাম আছে, তোমারও নাম আছে, অন্ডেরও নাম আছে, 
সেই নাম উচ্চারণ করিলে, আমাকে, তোমাকে কিম্বা অন্ত কাহাকেও 
বুঝায়; কিন্তু যথার্থ আমি কে? তুমি কে? তিনি কে? ইহা কেবল 
নাম কিম্বা উপাধিতে বুঝা যায় না। নামেতে, উপাধিতে, জাতিতে, 
দেশেতে ভিন্ন; কিন্তু সেই লোক কে যাহাকে এই নাম নির্বাচন 
করে? যত মূর্খ থাকি তত আমাকে আমি স্বতন্ত্র, একাকী দেখি, 
যত জ্ঞানী হই ততই স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই আমার ঘরে আর দশ 
জন। যতদিন আমাদের মন নীচ এবং ক্ষুদ্র থাকে ততদিন আমর! 
মনে করি, আমার ঘরে আমি থাকিব, আনার ঘরে আমার মত 
চলিবে, আমার সম্পত্তি আমি ভোগ করিব, ইহাকেই সাধারণতঃ আমি 
বলি, সহজ বুদ্ধিতে তুমি আমি ইহাই বুৰিতাম, কিন্তু আজ কাল 
ভক্তি-শাস্ত্রে ইহার বিপরীত কথ শুনিতেছি। আমি আমার থরে 
বিচরণ করি এবং আমার ঘরে আর দশ জন বিচরণ করেন। সেই 
দশ জন হইতে স্বতন্ত্র আমার চরিত্র নাই । আমার ঘরে সেই 
দশ জনেরও অধিকার আছে। আমার জীবন-উদ্ভানে সেই দশ 
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জন বসিয়! আমোদ করিতেছেন । আমার রক্তের ভিতরে আমাকে 
দেখি এবং তাহার সঙ্গে সন্গে আরও দশ জনকে দেখিতে পাই । 
যেমন রক্ত-নদীতে আমার জীবন-তরী চলিতেছে, তেমনই দেখি 
তাহার মধো আর দশ জনের জীবন-তরী বেড়াইতেছে । অতএব 
আমার জীবন তাহাদের ন। আমার ইহ বুঝিতে পারি না। 
যদি আমার শরীরকে খণ্ড খণ্ড করি, এক এক খণ্ড হয় ত 
বলিবে, আমি তোমার নতি । এখন কি করি? অধিকারীর বিবাদ । 
এ সকল পরীক্ষিত প্রতাক্ষ সত্য কথা! । অনুমান দ্বারা এ সকল কথা 
বলিতেছি না। এই যে এত সহজ বৎসর পৃথিবীতে কত শত শত 
ংশের উত্থান এবং পতন হইল, সেই সমুদয় বংশের রক্ত এই বর্তমান 
€শের রক্কের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে! ভূতকালের সমস্ত বংশ 
বর্তমান বংশের মধ্যে অনু প্রবিষ্ট, আবার বর্তমান বংশ ভবিষ্যদ্বংশাবলীর 
মধ্যে অনু প্রবিষ্ট হইবে । পৃথিবীতে যত সাধু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তোমরা রসনায় মান আর না মান, তোমাদিগের আত্মা শ্বীকার 
করিবে যে, তাহারা সকলেই তোমাদিগের আত্মার ভিতরে বিচরণ 
করিতেছেন। তীাহাদিগের মধ্যে অনেকে ভিন্ন দেশীয়, বিজাতীয়, 
তাভাদের সঙ্্ে তোমাদের রক্তের সম্পর্ক নাই, তোমাদের রসনা 
অথবা শরীর, মন তাঁভাদিগকে অস্থীকার করিল) কিন্তু তোমাদের 
রক্তের ভিতরে তোমাদের আম্মার ভিতরে, তাহাদের রক্ত বহিতেছে।. 
ভোমরা তোমাদিগের বক্ত ধৌত করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইতে 
চেষ্টা কর, তাড়াইতে পারিবে না। বদ্দি তোমর! আপনাদিগকে 
আপনার! কাটিতে পার তবে পার, নতুবা পারিবে না। তোমবা 
এই পৃথিবীর ক্ষেত্র হইতে যে ধান্ত। সংগ্রহ করিয়া আহার করিতেছ 
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সেই ধান্ত সাধুদিগের রক্ত । সাধুদিগের জ্ঞান, সাধুদিগের ধর্্মভাক 
তোমাদিগের জীবনের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে । 

সন্ধ্যাকালে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে তোমরা মনে কর তোমরা! 
ৰাঁযু সেবন করিতেছ ; কিন্তু সেখানে বুধিষ্টির গুভৃতির নিঃশ্বাস বায়ুর 
আকারে তোমাদিগের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । বায়ুর 
আকারে ভক্তগণ তোমাদিগের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করেন। এইরূপে 
ঈশ্বর দশ জনের চরিত্র লয়! একজনের চরিত্র গঠন করেন। ঈশা, 
মুসা, চৈতন্ত প্রভৃতির জীবন লঈটয়া বিধাতাপুরুষ মন্বব্য-চরিত্র গঠন 
করেন। মন্ুষ্যের অর্থ নাম নহে, শরীর নহে, মন্তুষ্যের অর্থ কেবল 
চরিত্র । তোমার চরিত্রে তুমি, আমার চরিত্র আমি । তোমার চরিত্রের 
ভিতরে, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, দশ জনের চরিত্র আছে । তোমার 
চরিত্রের ভিতরে দশ জনের চরিত্র থেলা করিতেছে । অমুক সাধুর 
বিনয়, অমুক সাধুর বৈরাগ্য ভাব, অমুক সাধুর তপন্তা, অমুক ভক্তের 
কোমলতা, অমুকের প্রথর জ্ঞান, অমুকের উৎসাহ, এ সমস্ত একত্র 
হইয়। একজনের চরিত্র গঠিত হয়। তুমি মনে করিতেছ, তুমি 
একজন স্বতন্ধ জীব; কিন্তু সতা কথা এই, তোমার ভিতরে শ্বতন্ত 
অহং নাই, তোমার ভিতরে আর দশ জন বসিয়া আছেন। তাহাদের 
হাতে পড়িয়া তোমার আমিত্ব লুপ্ত হইয়াছে । আর অহঙ্কার খুঁজিয়া 
পাইবে কিরূপে? দশ জন মহাপুরুষের চরিত্র তোমার চকিত্রের 
সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে । তোমর! যদি ভাল লোক হও, তবে তোমরা 
সাধুদিগের নিকট বিক্রীত হুইয়াছ, তাহাদিগের সঙ্গে একীভূত হইয়া 
গিয়াছ। অত্তএব ব্রাহ্মগণ, যদ্দি সাধু হইতে চাঁও, তবে আর 
আপনাদিগকে শ্বতন্ত্র মনে করিও না। | 


২১৪ আচাঁধোর উপদেশ । 


খবতন্ত্র থাকিয়া কি হইবে? চারিদিক হইতে সোণার জল, মুক্তার 
জল আসিয়াছে । সেই নিম্মল সুমিষ্ট জল ছাড়িবে কেন? একে দশ 
ইহার মধ্যে অনেক গুঢ় কথা আছে। ভাবিলে বুঝিবে বিদেশে পাচ 
সহ বৎসর পুর্বে যে সকল সাধু ছিলেন তাহারা তোমাদের কাছে 
বসিয়। আছেন । সাধু মন্তকে, সাধু কেশে, সাধু স্বন্ধে, সাধু রক্তে এবং 
সাধু হস্তে । সমস্ত শরীর মন সাধুময় হইল । আমিই ত পর, পরই ত 
আমি। তাহারা যাঁদ বলপুব্ধক আমার উদ্ভানে আসিলেন, আমি তাহা- 
দিগকে বিজাতীয় বলিয়া কেন পরিত্যাগ করিব? তাহাদিগের সঙ্গে 
বিশ বৎসর, পঁচিশ বৎসর একত্র বাস করিয়া, তাহাদিগের সঙ্গে পরিচয় 
ঘনীভূত হইয়াছে । কে কে আমাদের সঙ্গে আছেন? যত সাধু জগতে 
ছিলেন । তাহার ইনি, উনি নন, তাহারা আমি । ইহাতে অভিমান 
নাই। যদি বল আমরা শেষ্ঠ ব্রাহ্দ, আমর! কাহারও নিকট খলী 
হইব না, তবে তোমরা তোমাদের স্বতন্ত্রতা লইয়া তোমাদিগের সেই 
কল্পিত স্বতন্ত্র ন্বর্দে প্রবেশ কর। আমি সেই জঘন্ত স্বর্গ চাহি ন।। 
আমি পুথিবীর সমস্ত সাধুদিগের সঙ্গে থাকিব। আমি ত আমি নহি, 
আমি সাধুদিগের। আন সাধুদিগকে সর্বব্যাপী বলি না, আমি 
স্বচক্ষে তাহাদিগের বাহা মুন্তি দেখিয়াছি ইহাও বলি না, অথচ আমি 
মানি, আমার মনের ভিতরে সক্রেটিস্‌, পল্, ঈশা প্রভৃতি বসিয়। 
আছেন। তোমাদের বুকের ভিতরে তাহারা, আমার বুকের ভিতরে 
তাহারা । পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগের জীবনের মধ্যে তাহারা বাস 
করিতেছেন । তাহাদিগের প্রথর জ্ঞান এবং সাধুতা সমস্ত জগতের 
চরিত্র গঠন করিতেছে, সাধুতা সম্পর্কে দেশের এবং কালের ব্যবধান 
নাই। অতএব বিজাতীয় বলিয়া! কোন সাধুর অবমানন! করিও ন1। 
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পৃথিবীর সাধুর তোমাদিগের প্রাণের দুর্গ অধিকারুটকরিয়! রহিয়াছেন, 
তাহাদিগকে তাড়াইতে পার না। ধন্য তাহারা বাহার! সাধুদিগের 


দ্বার! অধিকৃত! ধন্য তাহারা ধাহার! সাধুদিগের জীবন-নদীর মধ্যে 
সব্বদা অবগাহন করিয়! রহিয়াছেন। 
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বাহার! বলেন ব্রাহ্মণ জন্মাবধি ব্রাঙ্ধণ তাহারা! ঠিক বলেন না। 
বাহারা বলেন চগ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয় তাহারা সত্য 
বলেন। সগ্যোজাত শিশু ব্রাঙ্গণ হইতে পারে না। বেদেতে শিশুর 
অধিকার নাই। ক্ষুদ্র শিশুর ভিতরে ব্রাঙ্গণত্ব নাই। ব্রাঙ্গণতনয় 
হুইলেই ব্রাহ্মণ হয় না। পশু পক্ষী যেমন সেই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণতনয়টাও 
তদ্রপ। তাহার ভিতরে বিবেক নাই। যেমন পণ্ড পক্ষী চালিত 
হয়, সেই শিশুও সেইরূপে চালিত হয়। সেই শিশু চগ্ডাল, 
তাহাকে পশ্ড বলিলেও অতুযক্ত হয় না। ক্ষুদ্র শিশুর মনের 
ভিতরে জ্ঞানের কথা নাই, ধন্মবীজ অস্কুরিত হুইবে এমন ভূমিই 
সেখানে দেখা যায় না। যত শিশু পৃথিবাতে আসে তাহারা 
সকলেই এই নীচ জাতি, এই চগ্ডালদিগের ভিতর হইতে ব্রাঙ্ছণের 
উৎপত্তি। চগ্ডাল হইতে কিরূপে ব্রাঙ্গণ হয় কে বলিতে পারে? 
সেই পশু তুল্য শিশু হইতে মনুষ্য, এবং মনুষ্য হইতে দেবতা 
উৎপন্ন হয়। চগ্ডালের ঘরে ধ্রাঙ্গণের জন্ম । সেই চগ্ডালের ভিতর 
হইতে দ্বিজ বাহির হইবেন, এক হাতে জ্ঞান এবং অন্ত হাতে ধন্ম 


২১৬ আচাধ্যের উপদেশ । 





লইয়া । সেই শি" দ্বিজ ছিল না। শিশু পৃথিবীতে পশুর ন্যায় 
প্রবেশ করিকাছিল ; কিন্তু ক্রমশঃ উন্নত হইয়া! সে ব্রাহ্ণ হইল, 
ঈশ্বরতন্বে তাহার অধিকার জন্মিল, তাহার মনের ভিতরে বিবেক 
প্রস্ফুটিত হইল। সেই শিশুর ভিতরে অলক্ষিত ভাবে দ্বিজ ঘুমাইতে- 
ছিল। জরাঘু মধ্যে পুর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে যেমন শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, 
তেমনই আবার সেই শিশুর মধ্যে যথা সময় পুর্ণ হইলে ব্রাহ্মণের জন্ম 
হয়। ক্রমে ক্রমে সেই ছ্বিজের মকল অঙ্গ পুর্ণ হয়। যথা সমঙ্গে ব্রাহ্মণ 
জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার গৌরব এবং মহিমা প্রকাশ করেন। 

অত্যপণ্ত নীচ জাতির ভিতর হইতেও শ্রাহ্ষণ বাহির হইবেন। 
চগ্ডাল, যবন প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যে প্রস্ফুটিত ভাবে সেই দ্বিজ 
বাস করিতেছেন। এই প্রথিবা ক্ষুদ্র শিশু এবং পশু পক্ষীদিগের 
বাসস্থান, কিন্ত এখান হহতেই সেহ ব্রাঞ্ছণদিগের উৎপত্তি ভয়, ধাহারা 
বৈকুগ্ঈধানের যাত্রী । ননুষা-সম্তানের ভিতর হইতে যখন ব্রাহ্গণ 
জন্মিলেন তখন তাহার ইহলোক ছাড়িবার সময় ভইল। দ্বিতীয় বার 
জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি পৃথিবীর অতীত স্বপদে বাস করিবার উপধুক্ত 
জ্ঞান ধন্সমন পাইলেন। তিনি বলিপেন আর আমি এই অন্ধকার ঘরের 
ভিতরে থাকিব না । ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই তেজোমক় 
ব্রাঙ্ধণতনর উচ্চ হহুতে উচ্চতর স্থানে চলিলেন। শরীর মন ভাঙ্গিয় 
আত্মার ধন্দে দীক্ষিত হইয়া, সেই জ্যোতির্ময় ব্রাহ্গণ বৈকুগধামে 
চলিলেন। শিশু কিছুদিনের জঙ্ মাতৃগর্ভে থাকে । ক্ষুদ্র শিশুর 
ভিতর হইতে ক্রমশঃ কিরূপে দ্বিজ জন্মিল ইহা সকলে দেখিল না, 
'খুুঝিতে পারিল না। একটী ভৌতিক, অন্তটা আধ্যাত্মিক । স্থুল্দর্শী 
আধ্যাত্মিক রাজ্য দেখিতে পায় না । পৃথিবীর সকল দেশেই শিশুর 
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ভিতর হইতে .স্রাঙ্গণ রর হইতেছেন । প্রতি, মেশে ক্রমাগত 
সহতআ্রাধিক ব্রাঙ্গণ সঙ্গীরণ দেহ-গুহ ভান্বিয়। নি দিকে চলিয়। 
ঘাইতেছেন। 

এই বঙ্গদেশে, নানা 'পক্কার পাপ এন কুস-্কার প্রযুক্ত 
প্রকৃত বয়মে ব্রাহ্মণের জন্ম হয় না। হয় ত পথাশ বা বাট বৎসর 
বয়সের পর এই পেশায় লোফের মনে বথার্থ ধম্মভাবের উদয় হয়। 
তখন তীঙ্চাদের দীক্ষা অথবা প্রান ভয় । সে বুদ্ধ বয়সে তাহারা 
ত্রার্খণের এত গ্রহণ করিতে ১লিলেন। পরলোতে মাহখার অঙ্গ সময় 
পুব্বে তাহাদের চৈতন্ত হইল । আঙক্ষেপের বিষ মে জীবনের 
অধিকাংশ নৃথ! চলিয়! গেল। অতএব বীঙ্াদের পরিবাখ ব্রাঙ্গ- 
পরিবার তীাহাধিগের প্রাণপণ চেষ্টা কা উচিত, তা৬াদগের শিশু 
সন্তান সকলের যেন এরূপ তর্দশা না হয়। তাহাপা যেন উপবুক্ত 
কালে ধন্মের অধিকারী হইয়া বেকুগধাশের বাত্রী হহতে পারে। 
তাহাদের পিতা মাতাকে পাপ কুসংস্কারের বিকদ্ধে অনেক সংগ্রাম 
করিয়। দীক্ষিত হইতে হুইক্সাছিল ; তাহারা বেন যথা সময়ে দীক্ষিত 
হইয়া পাপ হহতে মুক্ত থাকিতে পারে । বেমন অও ফাটিয়। সুন্দর 
পক্ষী বাহির হয়, তেমনই সঙ্কীণ শরীর মন ভার্গিয়া যেন লাবণ্যবুক্ত 
ঘিজ-সম্তান বাহির হয়। ব্রাঙ্গের যুবক সন্তানেরা কুলপাবন সৎপুগর 
হুইয়া গৃহের মাণিক হইবেন। উপযুক্ত সময় হইলে যেমন অগুকে 
বলিব, হে অও্ড, তুমি আর তোমার মধ্যে এ স্ন্দর পক্ষীকে লুকাইরা 
বাথি9 না, যেমন মাতাকে বলিবে, হে মাতা, তোমার ভিতরে যে 
সন্তানকে রাখিক্জাছ, তাহাকে আর লুকাইয়া! রাখিও না, সেইরূপ 
উপধুক্ত সমর হইলেই মনকে বলিব, হে মন, তোমার প্রাতি ঈশ্বরের 

২৮ 


২১৮" আচাধোর উপদেশ '। 


এই আজ্ঞা, তোমার ভিতরে লাবণ্যযুক্ত পুরুষ লুক্কায়িত রহিয়াছে 
তাহাকে প্রকাশ কর। 

যাহারা মনে করে, আজ নহে, কাল দ্বিজ হইব তাহারা ঈশ্বরের 
বিধির সঙ্গে সংগ্রাম করে । প্রতিজনের সম্পরকে ঈশ্বরের দিন এবং 
লগ্ন স্থির রহিয়াছে । শুভক্ষণে দ্বিজ জন্মগ্রহণ করিলে বাড়ীর পিতা 
মাতার মনে কত হর্ষ হয়। আর যদি ছেলে ষোল বৎসর কিম্বা 
বিশ বৎসরের হহয়াও ধন্ম বিহীন থাকে পিতা মাতার মনে কত 
ছুঃখ হয়। সকলে ছেলের তেজ, লাবণা এবং প্রখর জ্ঞানের 
প্রশংসা করিতেছে ; কিন্তু সেই প্রশংসা ধ্বনির মধ্যেও পিত। মাতার 
চক্ষু হইতে ছ্ুঃথের জল পড়িল। তীহার! দীর্ঘ নিশ্বাম ছাড়িয়া: 
বলিলেন, আমাদের ছেলে এখনও পধ্যন্ত চগ্ডাল রহিল কেন? 
এত বয়স হইল, কুলপাৰন সৎপুত্র হহবে দুরে থাকুক, বরং 
স্রাপানে আসক্ত ভ্ইয়া অশ্ুরের গায় হহল। মনুষ্ঠাকারে পশ্গ 
হইয়া কুলের কলঙ্ক হুইল। সহজ অবস্থা হইলে কখনও এরূপ 
হইতে পারে না । শরীর মনের প্রাত্ুভাব কমিলে নিশ্চয়ই যথা সময়ে 
লক্ষ লক্ষ ব্রাঙ্গণ জন্মগ্রহণ করিবে। ঠিক প্রকৃত অবস্থা থাকিলে 
প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানেরা আপনারা আ সরা তাহাদ্দিগের ধান্মিক পিতা 
মাতাকে বলিবে ; পিতঃ, মাতঃ, আমাদের সময় হুইয়াছে, আর 
আমর! পশু তুল্য থাকিব না, বিপুকুল জয় করিয়া আমরাও আপনা- 
দের সঙ্গে অমৃতধামে যাহইব। আপনারা আমাদিগকে সত্য ধর্ে 
দীক্ষিত করিয়া পরলোকের যাত্রীদিগের সঙ্গী করুন; এবং সেই 
সম্তানবৎসল পিত। মাতাও তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বলিবেন 
তোমাদিগের শুদ্রত্ব ঘুচিল, ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন, তোমরা ব্রাহ্মণ 


দ্বিজ ২১৯ 


হইয়া আমাদিগের সঙ্গে তাহার স্বর্গের সুধা পানে অধিকারী 
হও । 

ব্রাহ্মগণ, তোমরা তোমাদিগের সন্তানদিগের ধর্মের প্রতিকূল হইও 
না। যাহাতে তাহার! দ্বিজ হইতে পারেন ইহার জন্য যত্নবান হও । 
সকল দেশে এই প্রকার যাত্রীদল প্রস্তত হইতেছে । ঈশ্বর সে সকল 
দলের সেনাপতি । বঙ্গদেশের যুবাদল, .সেই দলবদ্ধ হও। সকলে 
পশুর রাজা বিনাশ কর। যাহাতে দেশ পবিত্র হয় সেই ধর্মব্রত গ্রহণ 
কর। আপনারা পবিত্র হও, দেশকে পবিত্র কর। বিবেকের মধ্য 
দিয়া ঈশ্বর বলেন, অমুক, দ্বি হও । আক্ষেপের বিষয় সকলে সেই 
কথা শুনে না। প্রত্যেকের সুসময় আছে। প্রতিঅনের নিকট 
ঈশ্বর দীক্ষাপণ্ডরু ভইয়। বর্তমান রহিম্নাছেন । সকলে তাহার দীক্ষামন্ত 
গ্রহণ কর। দীক্ষাগ্ডর ডাকিতেছেন। আন্তরিক দীক্ষায় দীক্ষিত 
হও। ঈশ্বরের কথায় বধির থাকিও না। যখনই পরম পিত। 
পরমেশ্বর ডাকিয়া বলিবেন সন্তান, দীক্ষার সময় হইয়াছে, যে আজ্ঞা! 
ব্রলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট যাইয়। দীক্ষিত হইয়া জীবনকে 


সার্থক করিবে । 


২২০ আচাঁধ্যের উপদেশ 


মাসিক সমাজ 


দলের মাহাত্য্য | *** 


গ্রাতঃকাল, রবিবার, ২৪শে চৈত্র, ১৮০ শক; 
৬ই এপ্রেল, ১৮৭7 খুষ্টাব্দ | 


আপনার দলস্থ কব্রবার জন্ত মন্ুষযোর শ্বাভাবিক প্রবৃত্তি । 
একাকী 'অলঙ্গ, উদাসীন ভাবে অবস্থিতি করিবার শক্তি বৃ সাধনেও 
মনুষ্য লাভ করিতে পারে না। এমন কি নিঃসঙ্গ যোগীরাও অন্থা্ 
যোগীদিগের সঙ্গ লাভে মভিলাষ করেন। এইরূপে মনুষ্য আপনার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধেও স্বভাবতঃ আপনার দল বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে; 
অন্থকে আপনার দলস্থ করিয়া লইবার জন্ত বিধিমতে যত্ব করে। 
ধার্মিক লোকেরা যেরূপ অন্তকে তাহাদের দলম্থ করিয়া লইতে 
চেষ্টা করেন, সংসারী লোকেরাও সেইরূপ অন্ধকে আপনাদের 
দলস্থ করিতে মত্র করে। বন্মুসম্প্রদায় ছাড়িয়া আমরা যদি দশ জন 
ধারী লোকের সঙ্গে কিছুকাল থাকি, তাহা তলে নিশ্চয়ই 
আমাদের ধন্দ ভাব নিস্তেজ হইয়া আইসে, এবং ধন্মানষ্ঠানে পুর্বের 
তায় উৎসাহ ও উগ্ভম থাকে না। বিষয়ীর সঙ্গে থাকিলে ঈশ্বরের 
প্রতি ভক্তি নিঙর হাস হয়। 
আমরা দেখিয়াছি কত সুব! কিছুকাল আচার্ধ্যদিগের সঙ্গে থাকিয়। 
কত ধন্মোৎসাহ প্রকাশ করে, কিন্ক যাই তাহার! সংসারে প্রবেশ 
করে, অমনই তাহাদিগের সেই উত্সাহ উগ্ম নিস্তেজ হইয়া যায়। 


দলের মাহা । ২২৯ 


ংসারী লোকেরা! তখন তাহাদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দেয়, 
তোমরা যদি অত পধশ্মোৎ্সাহী হও, তাহা হইলে সংসার ও বাণিজ্য 
চলে না। যুবা এ কথা প্রথমতঃ অগ্রাহ করিল, কিন্তু সমফ়ে 
সংসারিগণের দলম্থ হইয়া পড়িল। সংসারের সহিত চিরকালই ধম্মের 
বিরোধ চলিতেছে । সংসার চিরকালই ধন্মাগ্সিকে ক্রমশঃ শীতল 
করিয়া অবশেষে একেবারে নিব্বাণ করে। এইজন্ত বাহার! প্রকৃত, 
ধন্মার্থী, যাহার! ঈশ্বরকে চান, তাহার! সংসারী লোকের সঙ্গ বিষবৎ 
পরিত্যাগ করিয়া! ধাম্মিকের প্রবল দল অন্বেষণ করেন। যতই 
তাহার! সেই ধান্মিক দলের মধ্যে বাস করেন, ততই তাহার প্রচুর 
পরিমাণে ধন্মবল, এবং পুণা শাস্তি লাভ করেন। 

এ কথা সকলেই জানেন যে, যে দলে আমর! থাকি, সেই দলের 
দোষ গুণ আমাদিগকে ম্পশ করেই করে । যে দলে মিথ্যা, বঞ্চনা, 
চাতুরী ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা যদি সেই দলে থাকি 
আমাদিগকেও সেইরূপ হইতে হইবে । এখন আমরা যে সকল 
পাঁপকে দ্বণ। করি, যাহাদের মধো সে সকল পাপ আছে তাহাদিগের 
সঙ্গে থাকিলে আমাদিগের প্রাণের মধ্যে গুঢ় ভাবে সে সকল পাপ 
প্রবিষ্ট হইতে থাকে। অসাধু দলে প্রবেশ করিয়া এইরূপে কত 
যুবা পাপে ডুবিল। দণের কত সামর্থ্য তাহ! তাহার! জানে না। 
এইজন্ঠ আমরা দেখিতে পাই, প্রবল দল দ্বব্বলিগকে অতি সহজে 
টানিয়া। লয় । অবিশ্বাসী দল বিশ্বাসীর বিশ্বাস সহা করিতে পারে 
না। যদি কেহ বল আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, অবিশ্বাসীর। 
ভাঙার কথ! শুনিয়। হাসিয়া বলে, কত মুনি খষি কত ধ্যান তপস্ত। 
করিয়া! ধাহার দেখ! পান না, এই নিব্বোধ যুবা খলিতেছে সেই 


২২২ আচাঁধোর উপদেশ 


ঈশ্বরকে দেখিম্াছে। অতএব ধন্মার্থীদিগকে এ সকল বিন্রপকারী 
অবিশ্বানীদিগের সঙ্গে হৃদয়ে হৃদয়ে বিষুক্ত হইয়া সাধকদিগের সঙ্গে 
বাস করিতে হইবে। ঈশ্বরের সাধকগণ আমাদিগকে তাহাদের দলস্থ 
করিয়া লইবার জন্য সর্বদা! প্রস্তত। আমর! নান! প্রকার বিপদে 
আক্রান্ত হইলে সেই দল আমাদিগকে মাভৈঃ মাতৈঃ বলিয়া আশ্বাস 
এবং অভয় দান করে । 

যে স্থানে আশ্বাস এবং অভয় সে স্থান ছাড়িয়া সাধনার্থ কোথায় 
যাইবেন? সংসারাসক্ত মনুষ্দিগের সঙ্গ ছাড়িয়া! সাধকমণগ্ডলীর সঙ্গে 
অবস্থিতি করিতে না পারিলে কেহই নিরাপদ হইতে পারে না। 
কেবল জীবিত সাধুমগুলীর মধ্যে বাদ করিলেও হইবে না। ইহা 
হুইতেও উচ্চতর কথা আছে। সেই পরলোকবাসী সাধু মহাত্মাগণ, 
ধাহারা জগতের কল্যাণের জন্ত কত নির্যাতন সহ করিক়? প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন, তাহাদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ সাধন করিতে হইবে। 
যদিও এই পৃথিবীতে ভীাহাদের শরীর নাই, কিন্ত এখানে এখনও 
তাহাদিগের দুর্জয় স্বর্গীয় প্রবৃত্তি রহিয়াছে । তাহারা সংসারে 
আপনাদিগের উৎকৃষ্ট জীবনবুত্ত রাখিয্পা গিয়াছেন। কোন কালে 
তাহাদিগের প্রবল আকর্ষণ কমিবে না । তীাহার। ক্রমশঃই অধিকতর 
বেগের সহিত আমাদিগকে টানিতে থাকিবেন। যখন সংসারের 
বিপদ প্রলোভন দেখিয়া ভয় পাইব, তখন প্র মহাজ্মাদিগের জীবন 
স্মরণ করিব। তাহারা আমাদিগের অগ্রে অগ্রে বাইতেছেন। 
তাহাদিগের ছুকর্্জয় প্রেমবলে কত জগাই. মাধাই ভবসাগর উত্তীর্ণ 
হইল। তাহাদিগের শিষ্যানুশিদ্েরাও যদি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ 
করিয়া! থাকেন আমর কেন ঈশ্বরকে দেখিতে পাইব না? অতএব 
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সাধুদিগের জীবন দর্শন কর! নিতান্ত প্রয়োজন। সাধুগণ আমাদিগকে 
বঙ্গের দিকে টানিয়া লইয়া যান। 

পৃথিবীর পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদি যতদিন সংসারাসক্ত থাকেন 
ততদিন তাহার! আমাদিগকে ঘোর নরকে ডুবাইতে চেষ্টা করেন। 
সংসারী মন্ুষ্যেরা! স্বভাবতঃ আপনাদিগের সম্তানগণকেও সংসারী 
করিয়া লহতে চেষ্টা করে। অতএব যর্দি আমরা পরিজ্রাণ লাভ 
করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে বিষয়ী আত্মীয় কুটুম্ব- 
দিগের দল হইতে মনে মনে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে। কেন ন! 
পৃথিবীর পিত। মাতা গুরুঞ্জন ও স্ত্রী পুগ্রাদ সকলেই আমার্দিগকে 
ংসারাসক্ত করিতে চেষ্টা করে । তীাহাদিগের সঙ্গে আবদ্ধ থাকিলে 
ক্রমশঃ ধন্মভাব হুর্বল হয়। যে দলে থাকিলে ঈশ্বরের জন্ চিত্ত 
লালায়িত হয় আমর সেই দলস্থ হইব। ইঈশ্বরান্ুরক্ত ভঞ্ত বাহারা 
ভূতকালে ছিলেন এবং বর্তমান কালে আছেন, তাহাদের দলে থাকিয়া 
আমর! বিপদ প্রলোভনের অতীত থাকিব। শ্রীমদাগৰবতে খবভ 
বলিরাছেন, তিনি আমার পিত। মাত গুরু এবং স্ত্রী বন্ধ নহেন, যিনি 
আমার মৃত্যুপাশ বিমোচনে সহায় হন নাঁ। ফণতঃ যিনি আমাকে 
বিষম়্াসভ্ত করেন তিনি আমার শক্র । বাহার! আমার চত্ত ঈশ্বরের 
দিকে আকর্ষণ করেন তাহারাই আমার পিতা মাতা গুরু বন্ধু। 
সেই মহাত্মা সকল আমাদিগকে শ্বণের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন 
অতএব তীাহারাই আমাদের যথার্থ বন্ধু। সাংসারিক মমতা ছেদন 
করিয়া ঈশ্বরার্থী হইয়া বদি কুলের মধ্যে একজনও সন্ন্যাসী হইতে 
পারেন, সেই একজনের দ্বারা সমস্ত কুল পবিত্র হয়। কারণ তাহার 
জন্ত ধাহাদের প্রাণ কাদে তাহার! সকলেই স্বর্গের দিকে আকুই 
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হন। যদি আমর! ভক্তদলস্থ না হই তাহা হইলে আমর প্রাণকে 
ঈশ্বরের নিকট রাখিতে পারিব না । দলস্থ হইলে স্বাভাবিক নিয়মে 
আমাদের আত্মা ঈশ্বরের জন্ত ব্যাকুল হইবে । তাহাদিগের সঙ্গে 
আমাদিগের যথাথ বন্ধুতা স্থাপন করা আবশ্ঠ ক-__-ধাহাদিগের সঙ্গে 
থা(কলে আমরা লর্ধদা! ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতে পাই । 
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পুর্ণমা, রবিবার, ২৪শে চৈত্র, ১৮৭০ শক) 
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দয়াময় স্থধাময পবমেশ্বরের এক প্রকাব প্পেম শরত্কালের 
'পুরণিমাতে প্রকাশিত । তাহার অগ্» প্রকার প্রেম বসম্তকালের 
পুর্নিমাতে প্রকাশিত । শরৎকাঁলে ভাগীরণীর উপরে বসিয়া ফল শশ্ত- 
দাতা ঈশ্বরের পুজা করিয়াছি । শাঁরধীয় উত্সবের সময় শরৎকালের 
এক প্রকার সৌন্দগা দেখিয়াছি, এখন বসন্তকালণে মার এক প্রকার 
শোভ1 পৃথিবীকে শোভিত করিয়াছে । এই কালের সৌন্দমধোর সঙ্গে 
অন্ত কোন খতুর তুলনা হইতে পারে না । এই সময় সেই সৌন্দর্য্যের 
শরষ্টী আনন্দময় বিধাতার পুজা করিয়া আমর! সকলে কৃতার্থ হই। 
কেমন আশ্চর্ধ্য চিন্তবিনোদন দেবতা ঠিনি_-যিনি অন্তরালে লুকাইয়! 
থাকিয়া! ভক্তের প্রাণ হরণ করেন! শরৎকালের নুতন ধান্ত এবং ধন 
এশ্বর্ধযপূর্ণ প্রকৃতির মুখশ্রী দেখিয়া! কতজ্ঞঙদয়ে ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া 
বলিয়াছি,-“হে বিধাতা, তুমি এই পাপীর ক্ষুধা নিবারণের জন্ট, 
আমার এই পাপ দেহ পোষণ করিবার জন্য, এমন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র লকল 
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শশ্যপুর্ণ করিয়াছ এবং আমারই জগ্ঠ, তুমি গঙ্গাজল স্ফীত 
করিয়াছ। শরৎকালের শহ্তক্ষেতর এবং স্ফীত জল দেখিয়া নিশ্চয়ই 
বুঝিতেছি, হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে বিস্মৃত হও নাই ।” যিনি প্রত্যেক 
খতৃতে অবিশ্রান্ত জীবের উপকার করেন সেই হিতসাধক দেবতার 
মহিমা কীর্তন করিয়া কে শেষ করিবে? সেই উপকারী বন্ধুর 
কথ বলিতে বলিতে হঠাৎ ঝসন্তকালের একটা ফুল নয়নগোচর হইল । 
এই বসন্তের ফুলের কাছে শরঙ্কালের ধান্ত হাঁবিয়া গেল। ধান্ত 
দেখিম্া বরং ভাবিতে পারি ঈশ্বর যখন আমাদিগকে সষ্টি করিয়াছেন। 
তখন তাহার ছেলেগুলিকে এক মুষ্টি অন দিতেই হইবে। তাহার 
সস্তানগুলি কি অন্টের দ্বারে গিম্সা বলবে অন ৪197 এই দয়াতে 
অবাক হইতে হয় বটে, কিন্ত মনে হয় যেন সন্তানের পিতার অন্ে 
আকার আছে । কিন্তু যেখানে বড় বড় গোলাপ এবং গন্ধরাজ 
প্রভৃতি ফুটিয়! আছে সে সকল বাগানে প্রবেশ করিলে আর কথ! 
সরে না। 

ঈশ্বরপ্রদত্ত এক মুষ্টি অন্নে আমাদের অধিকার থাকিতে 
পারে; কিন্তু এমন সুন্দর ফুলের সৃষ্টি হইল কেন? বিচিত্র বর্ণের 
ফুলগুলি আমাদের কি উপকার করে? ফুলের প্রয়োজন কি? 
ফুল কি লোকে খায়? ফুলকি নধর জনক? এই ফলবাদী এবং 
ফলাকাজ্ষী পৃথিবীতে ফুল আসিল কেন? বোধ হয় হ্বর্গের জিনিস 
পথ ভুলিয়া এই কঠোর পৃথিবীতে আমিয়াছে। স্বার্থপর পৃথিবী 
ফুলের মর্যাদা জানে না। ফুল দেখিলে পাধুদিগকে মনে হয়। 
ঈশ্বরের হস্তরচিত ফুল স্বর্গের পবিভ্রতা এবং স্বর্গের প্রেন স্মরণ 
করাইয়া দেয় । তবে যে পৃথিবীত্তে জঘনস্ট ইন্ড্রিয়ের আমোদ, যেখানে 
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পাপের ভরানক ছুর্ন্ধ সেখানে ফুল আসিল কেন? কেবল যে, 
ছুই পাঁচটা ফুল তাহ। নহে, পুথিবী ফুলেতে পরিপুর্ণ, বিশেষতঃ এই 
বগন্তকালে চারিদিকে ফুলের সৌন্দর্য এবং ফুলের সৌরভ জগৎ 
আমোদ্িত করিতেছে । বাগানে ফুল দেখিতে পাই, তাহার অর্থ 
আছে; কিন্তু যেখানে মনুষ্যের হস্ত নাই সেই অরণ্য মধ্যে কে 
রাশি রাশি বিচিত্র বর্ণের ফুল কল প্রস্ফুটিত করিতেছেন? বিধাতা 
জানিয়! শুনিয়। যেমন চন্দ্র স্র্যা প্রভৃতিকে বলিলেন, তোমরা! আমার 
জীব সকলেব হিতসাধন করিবার জন্ত অমুক অমুক সময়ে উদ্দিত 
হইবে, তেমনই পুষ্পগণকে বলিলেন, তোমরা অমুক অমুক সময়ে 
প্রস্ফুটিত হইয়া আমার ভক্তদ্দিগের প্রাণ হরণ করিয়া আমার নিকট 
লইয়া আসিবে । 

চিত্তবিনোদন সুন্দর ঈশ্বর তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিবার 
জন্য ফুল সৃষ্টি করিয়াছেন । আমরা কি বলিব পুষ্প সষ্টির প্রয়োজন 
ছিল না, বসন্তকালের কি প্রয়োজন £ কেবল শীত বর্ষা হইলেই 
হইত ? সৌন্দর্যের আকর ঈশ্বর সৌন্বধ্য রচনা কক্রিয়। জগৎকে 
তাভার দিকে আকর্ষণ করেন। সৌন্ধ্য স্বর্গের ছুল্ল'ভ সামগ্রী । 
প্রকৃতির সৌন্দধ্য কুৎসিত কঠোর মনকেও পবিত্র এবং সরস 
করে। বসন্তের পুিমার চন্দ্র, বসস্তের মধুর সমীরণ, বসন্তের 
পুষ্প এই তিন পদার্থই অতি স্ুন্দর। সমীরণ এক দ্দিকে যেমন 
গগন হইতে সুধানয় পুর্ণ চন্দ্রের জ্যোত্ন্না বহন করিয়া আনিতেছে, 
তেমনই অন্ত দিকে আবার পুষ্পোগ্ভানের সৌরভ বহন করিয়া 
আমাদিগের নিকট লইয়া! আসিতেছে । যে সমীরণ এমন সুন্দর 
জ্যোতন্না এবং স্বর্গের সুগন্ধ বিস্তার করিল, সেই সমীরণের স্তায় 
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এমন উপকারী বাহক আর কে কোথায় দেখিয়াছ? যখন এই 
তিন সংযুক্ত হইল তখন ভক্তকুলে মহা! বিপদ ঘটিল। এক ফুলের 
আক্রমণই ভক্তেরা সহা করিতে পারেন না, তার উপর পুণিযার 
চন্দ্র, তার উপর আবার স্গন্ধবহ সমীরণ। ইহারা সকলেই এমন 
নিচুর যে, ভক্তকে স্বর্গে লইক্া যাইবেই, কোন মতেই তাহাকে 
ছাড়িবে না। বসন্তকাল ঈখরের একটী প্রকাও অভিপ্রার সাধন 
করিবার জন্ত স্থষ্ট হইয়াছে । 

ব্রাহ্মগণ, ইহ! কি কখনও তোমাদের মনে হয় নাই যে, 
পৃথিবীতে একখানি স্বর্গের ছবি প্রকাশ করিবার জন্ত ঈশ্বর বসস্ত- 
কালকে প্রেরণ করেন। বাছ! বাছ' নুন্দর জিনিসগুলি সঙ্গে 
লইয়া পৃথিবীতে বসন্তকাল আসেন। বসন্তোৎসবের তুলন! হইতে 
পারে না। শারদীয় উৎসবে বিধাতার কৌশলে গৃহস্থের ঘরে 
কেমন প্রচুর পরিমাণে ধন, ধান্ত, অন্ন এবং লক্ষমীশ্রী সঞ্চিত 
হয়, এ সকল চিন্তার বিষয় ছিল; কিন্তু বসস্তোৎসবে কেবল 
সৌন্দর্যের কথ! শুনিতেছি, আজ হিতবাদীর কথা নহে, আজ 
সথবাদীর আনন্দোৎসব । আজ সুখবাদী স্খময়ের পুজা করিতে 
আসিয়াছেন। সেই দিন ছিল সংসারের সুখ, আজ হল হৃদয়ের 
আনন্দ। সেই দিন ধন ধান্ত এবং আহারের কথা, আজ হইতেছে 
ভক্তির উল্লামের কথা । ক্ষুধা নিবারণের জগ্ত বিধাতা ফল শস্ত রচনা 
করিলেন; কিন্তু তিনি সৌন্দর্য্য স্থষ্টি করিলেন কেন? রাত্রে কেবল 
আলোক দেওয়। যদি তাহার ইচ্ছা হইত, তবে তেজোময় কতকগুলি 
স্র্যযকে আকাশে রাখিয়া দিলেই হইত, সুশীতল চন্দ্রের কি প্রয়োজন 
ছিল? এ সকল প্রশ্রের আর কোন উত্তর নাই, এক উত্তর এই 
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যে, ঈশ্বর আমাদিগকে ভালবাসেন । আর কোন যুক্তি নাই। 
আমাদিগের চিত্তরঞ্জন করিবার জন্তই তিনি এই বিচিত্র সৌন্দর্য 
রচনা করেন, তিনি বাযুকে এত সুমিষ্ট করেন এবং সমস্ত প্ররূতিকে 
এইরূপ হ্ান্তপুর্ণ করেন। তিনি ভক্তদিগকে জানাইতে চাহেন থে 
তিনি তাহাদিগকে ইন্দ্িয়ন্থথ অপেক্ষা শ্রেষ্ট তর আর কিছু দ্রিতে 
চাহেন। অন্ন এবং আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় অন্থান্ত সামগ্রী 
যাহ! আমাদের প্রাপ্য তাহ অপেক্ষ1! তিনি আমাদিগকে অধিক দিতে 
চাঁহেন। এইজন্য তিনি পুথিবীতে এমন সুন্দর বসস্ত খতুকে প্রেরণ 
করেন। ইহা তাহার প্রেমের ক্রীড়া, ইহা তীাতার আনন্দের লীল! । 
যে সকল ভয়ানক লোক বসন্তকালকে অপবিত্র আমোদের কাল 
মনে করে তাহারা কি জঘন্ত ! এমন পবিত্র ফুলকে কি অপবিভ্র 
স্থানে রাখিতে হয়? ধিকু ধিক মানুষের মনকে ! বসস্তকাল 
আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইতে আসিয়াছে, বসন্তকালের অন্ত অর্থ 
দেখি না। ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন এই বাহিরের বসম্ত আমাদিগের 
মনের বসস্ত হুউক। মনের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের চিরবসস্ত, 
চিরসৌন্দধ্য সম্ভোগ করি । 

বাহিরের ফুল, বাহিরের চন্দ্র, বাহিরের সমীরণ চিরকাল থাকে 
না) কিন্তু হৃদয়ের ভক্ভি-ফুল, হৃদয়ের প্রেম-চন্দ্র, হৃদয়ের পুণা- 
হিল্লোল চিরকাল থাকিবে । ফুল, চন্দ্র, বায়ু সকলই পাইলাম, 
এখন কেবল একটী সখা চাই, হৃদয়-নিকুপ্তরবনে সই সখাকে 
লইয়! সুখী ভইব। বঙদেশ, ভারতবর্ষ. ব্রাঙ্মদিগের এই আন্তরিক 
নিত্য বসস্তোৎসব গ্রান্ণ করুক! যতই এই অধ্যাত্স বসস্বোৎসবে 
মত্ত হইবে ততই চিন্তপগুদ্ধ হইবে । এত সুখের বমস্ত ঈশ্বর কেন 
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প্রেরণ করিলেন এই বলিতে বলিতে প্রেমে মত্ত হইয়া বাহু প্রসারণ 
করিয়। সেই সখাকে আলিঙ্গন করিব। এই বসন্তের সুখ, হে 
জীবিতেশ্বর, তুমি আমাদিগের জন্ত আনিয়াছ কি না বল? ঈশ্বর 
ভক্তের ভাব বুঝিয়া বলিতেছেন,__“ওকে ভক্ত, আমার প্রেরিত এই 
বসন্তের গুঢ় রহস্ত তুই জানিয়াছিস, প্রাণ ভরিয়া! তুই ন্বর্গের সুধারস 
পান কর।” ভক্ত বসন্তের ফুলগুলির দিকে তাকাইয়৷ তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন ;--“ফুল, তোমরা হাসিতেছ কেন? হে সুন্দর 
গোলাপ, হে চমৎকার বেলফুল, তোমরা কখনও কাদ নাকেন? 
তোমাদের সহাস্ত বদন দেখিয়া আমার প্রাণসখার প্রসন্ন মুখ স্মরণ 
হইতেছে ।” ব্রাহ্ধ, খন তুমি সমস্ত দিন কার্যালয়ে 'পরিশ্রাস্ত হইয়! 
সন্ধ্যার সময়ে ঘরে ফিরিয়া আমিলে তখন পাচ জাতীয় পাঁচটা ফুল 
দেখিলে তোমার মন কি শ্বর্গের দিকে, ঈশ্বরের মন্দিরের দিকে 
ধাবিত হয় না? এইজন্ত সাধকের! চিরকালই প্রকৃতির পক্ষপাতী । 
আজ প্রকৃতি কেমন হাসিতেছে। আজ গগনের পুর্ণচন্দ্র এবং উদ্যানের 
পুষ্পগুলি হাত যোড় করিয়া! ভাই ভগিনীদ্দিগকে বলিতেছে, ' তোমরা 
সকলে প্রাণেশ্বরকে ডাক। আহ! ঈশ্বরের হস্তের ফুল কি পবিভ্র! 

প্রিয় গন্ধরাজ, ভাই গন্ধরাজ, মিত্র গন্ধরাজ, তোমাকে হাতে 
লইলাম, তোমাকে ভাই বলিলাম, মিত্র বলিলাম । বল দেখি ভাই, 
তোমাকে ঈশ্বর স্থজন করিলেন কেন? তোমার দলের ভিতরে সেই 
আদি অনাদি পুরুষ হাসিতেছেন, তুমি তাহারই, তোমাকে স্পর্শ 
করিয়া আমি কৃতার্থ ভইলাম। আমার পিতার হস্তের রচিত পুষ্প 
তুমি, তোমাকে আমার অস্গুলি ম্পশ করিল। ওহে পুষ্প, তোমাকে 
যিনি রচন! করিয়াছেন আমি তাহার আরাধনা করি, তাহার গুণ- 
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কীর্তন করি, এই বলিয়া কত গর্বিত হই ) কিন্তু গন্ধরাজ, তুমি 
কখনও অহঙ্কার কর না, তুমি কখনও গর্বিত ভাবে কাহাকেও উপদেশ 
দাও না, তুমি কেবল প্রাতঃকালে প্রস্ফুটিত হইনসা সমস্ত দিন সুগন্ধ 
দান কর, তোমার আড়ম্বর নাই, তুমি নিস্তন্ধ থাকিয। আপনার 
সৌন্দধ্য প্রকাশ কর এবং চারিদিকে আপনার সৌরভ বিস্তার কর। 
তোমার জ্ঞান নাই, আমি ঘে তোমাকে কি বলিতেছি, তুমি শুনিতেও 
পাও না, আমি যে তোমাকে কত আদর করিতেছি, তুমি কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছ না, তথাপি তুমি আমার গুরু হইলে । তুমি 
বড় সুন্দর ; কিন্তু তুমি দপণে আপনার সুন্দর মুখ দেখিয়া কখনও 
অহঙ্কারী হও না। তোমার সহজ ভাগের এক ভাগ সৌন্দর্য্য যদি 
আমার থাকিত আমি কত গর্বিত হইতাম। তুমি আমার বেদ 
হও, তোমার কোমল দলের ভিতরে তোমার নিত্যানন্দ প্রভুকে 
আমি দর্শন করিব। গন্ধরাজ, আমার হৃদয় যাহাতে তোমার মত 
কোমল এবং লাবণ্যবুক্ত হয়, তুমি এইরূপ শিক্ষা দাও। ব্রাহ্গগণ, 
খুব গভীর ভাবে প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ কর, যত জাতীয় পুষ্প আছে 
সকলের নিকট পবিত্রতা এবং কোমলত। শিক্ষা কর, তাহা হইলে 
তোমরা সহজে অতীক্র্রিয় পুষ্প সকলের সৌন্দধ্য-রসে মগ্ন হইতে 
পারিবে । বাহিরের বসম্তের তাতৎপধ্য বুঝিলে অন্তরের চিরবসন্ত 
দেখিয়! প্রমত্ত হইবে । যে দয়াময় সুধানয় পরমেশ্বর এই বসস্তোৎসৰ 
প্রেরণ করিলেন, তিনি চিরকালের জন্ত আমাদিগকে তাহার অধ্যাত্ম 
বসস্তোৎসবে মত্ত করুন। 
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প্রাতঃকাল, রবিবার, ১লা বৈশাখ, ১৮০১ শক ) 
১৩ই এগপ্রেল, ১৮৭৯ খুষ্টাব । 


প্রথমে অসৎ, পরে সৎ, ক্রমে সত্য, সব্বশেষে সত্যরাজ্য। 
বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, কাল-সমুদ্রের আোতে ক্রমাগত 
প্রবাহিত হৃহন্না দৌড়িতেছে। এক বৎসর চলিয়া গেল, এই এক 
বৎসবের মধ্যে কত পাঁরবর্তন ঘটিল। সকল চলিয়া যায়; কিন্তু 
মনুষ্য ভবিষ্যতের জন্ত স্য্ হুইয়াছে। ভবিষ্যতের সন্তানের নাম 
মনুষ্। । ভূত, বর্তমান, ভবিব্যৎ আলোচন৷ করিলে দেখিতে পাইবে, 
যতই পশ্চাতে যাইতেছ ততই অন্ধকার, এবং যতই সম্মুখে যাইতেছ 
ততই আলোক । এখন কি আছ, কাল কি ছিলে, তাহার পুর্ব দিন 
কি ছিল্সে; এবং মাতৃগর্ভে জন্মিবার পুব্বে কি ছিলে, বতই এ সকল 
ভাবিবে, দেখিবে যতই ভূতকালে যাইবে ততই অন্ধকার, কিন্তু 
ভবিষ্যতে, সমক্ষে আলোক । পশ্চাতে পাপরাশি, অজ্ঞান অন্ধকার, 
অসত্যের অন্ধকার, নানাপ্রকার অন্ধকার, আরও পশ্চাতে ঘোরতর 
অন্ধকার । এখন আমর! মানুষ হইয়াছি, ইহার পূর্বে আমরা অজ্ঞান 
বালক ছিলাম, তাহার পূর্বে জড়ের স্তায় মাভৃগে অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
ছিলাম, এবং তাহার পুর্বে একেবারে অসৎ ছিলাম অর্থাৎ ছিলাম 
না। ছিলাম না, বালক হইলাম, যুব! হইলাম, বৃদ্ধ হুইলাম। 
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ঘোরান্ধকার মধ্যে মাতৃগর্ভে জন্ম হইল, পরে যথাকালে ভূমিষ্ঠ হুইয়া 
পৃথিবীতে আসিয়! ভৌতিক আলোক দেখিলাম, কিন্তু তখনও পণ্ড 
পক্ষীর স্তার জ্ঞানহীন ছিলাম, পরে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিয়৷ বুদ্ধির 
আলোক দেখিলাম, তাহার পরে যখন ধণ্মরাজো দীক্ষিত্ত হইলাম 
তখন ধন্মের আলোক আত্মাকে অন্ুরপ্রিত কারিল। অন্ধকার মধ্যে 
অসৎ ছিলাম, এখন চক্ষের আলোক, মনের আলোক, আত্মার 
আলোক এই ভ্রিববধ আলোক দেখিলাম। ঘোরাম্ধকারের ভিতরে 
জন্মিয় হুষ্যের আলোক, জ্ঞানের আপোক, এবং ধন্মের আলোক 
দেখিলাম, ভাঁবধ্যতে আরও কত আলোক দেখিব কে বলিতে পারে ? 
যদি মাতৃগভে মারতাম পৃথিবীর আলোক দোখতাম না, যদি শিশুকালে 
মরিতাম জ্ঞান এবং ধন্মের আলোক দেখিতে পাইতাম না। কিন্ত 
এখন দোঁখতেছি ঈশ্বর আমাদিগকে উচ্চ হহুতে উচ৮৮তর, নিম্মল 
হইতে নিম্মলতর আলোকরাক্যে লহয়া যাহতেছেন। এহ বর্তমান 
আলোকের অবস্থাও আমা দগের পুর্ণাবস্থা নে, ইহ কেবল আম1- 
দিগের ধন্মজীবনের প্রাতঃকাল, এছ জীবন ক্রমশঃ মধ্যাহ্ন সুষ্যের 
হায় আলোকময় হহবে। ক 
আমাদিগের ভবিষ্ণৎ অতি উজ্জ্বল। এইজন মঙ্গলময় ঈশ্বর 
আমাদিগকে সেহ দিকে দৃষ্টি করতে অন্কুণি নির্দেশ করিতেছেন । 
আমাদের ভবিষ্কতের আশা অতি প্রশস্ত আশা । আমর! ছিলাম 
না, সত্য হইয়াছি, পুর্ণসত্য এবং সত্যরাজা আমাদের সমক্ষে । 
যেমন যতই পশ্চাতে যাই ততই অন্ধকার হইতে ঘোরতর অন্ধকার 
আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলে, তেমন যতই ভাঁবষ্মতের দিকে যাই 
ততই উজ্জল হুইতে উজ্জলতর আলোক আমাদিগের চিত্ত রঞ্জিত 
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করে । পশ্চাতে 'যত যাইব মরণের অবস্থায় পড়িব, ভবিষ্যাতের দিকে 
যত যাইব মরণের সম্ভাবনাও ভাবিতে পারিব না। এখন অন্ন অল্প 
দত্য শিখিতেছি ; কিন্তু ভবিষ্যতে, পূর্ণসত্য শিখিয়া নিতাকালের 
সতারাজো বাস করিব। এখন আমর! মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চকদিগের 
মধ্যে বাস করিতেছি ১ ভবিক্বাতে সতাবাদী সতাপরায়ণদিগের নিকটে 
গিয়া উপনীত হইব। এখন এক একজনের উন্নতি দেখিতেছি; 
এক একজন সত্যুপরায়ণ হইতেছে । ক্রমে ক্রমে যখন দশ জন 
সত্যপরায়ণ হইবে তখন ধরাতলে সত্যরাজ্য হইবে, অবশেষে সকলেই 
এই সত্যরাজ্যের প্রজা হইবে । সেই ভবিষ্যতের সত্যরাজ্যে 
মিথ্যা 'প্রবঞ্চনা, বিরোধ পাপ তাপ থাকিবে না, সকলেই সভাবে 
সম্মিলিত হইয়া ঠিক যেন একখানি আত্মা এবং একখানি মনুষ্য 
হইবে। সত্যের জয় হবে, সত্যবাদীর দল ক্রমশঃ প্রবল হইবে, 
সকলেই সেই সত্যন্বরূপ পরমাজ্মার আলোক মধ্যে বিলীন হইবে। 
এইরূপ যতই ভবিষ্যতের দিকে তাকাইব ততই আমাদিগের আশা 
বৃদ্ধি হইবে। 

হে ্রাহ্ম, তুমি কি ছিলে? কি হইয়াছ? কি হইবে? 
যাহ! হইবে তাহার তুলনাক্স যাহ! হইয়াছে তাহা অতি অল্প। 
পরকালে গিয়া সত্যরাজ্যের স্তরে মিলিবে। তুমি হে সত্যের 
সম্তান, সতারাজ্যের অধিকারী । তুমি যত ভাবিবে তুমি কি হইবে 
তত বাচিবে, আর যত ভাবিবে তুমি কি ছিলে তত মব্রিবে। বিগত 
বর্ষ এবং নব বর্ষ--এই হুজনের পথে একবার পরস্পরের সঙ্গে দেখা 
হইল; কিন্তু একজনের নৌকা উত্তর দ্রিকে চলিতেছে আর এক 
জনের নৌকা দক্ষিণে চলিতেছে । পুরাতন বৎসর তাহার পুর্ববপুরুষ- 
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দিগের সঙ্গে গিয়। ভূতকালে বিলীন হইয়া গেল, নুতন বৎসর 
আমাদিগকে তাহার বক্ষের উপর লইয়া ভবিষ্যতের দিকে চলিল। 
পুরাতন বৎসরের মৃতু হইল? কিন্তু আমাদের জীবন বুদ্ধি হইল। 
পুরাতন বৎসর আমাদের নিকট বিদায় লইয়৷ শ্বধামে অর্থাৎ অন্ধকার 
মধ্যে চলিয়। গেল, কারণ সে লিল এক পথে, আমর যাহব অন্ত 
পথে। আমরা ভবিষ্যতের সন্তান, এইুজন্ত আমরা চলিয়! যাইতেছি। 
আমরা ভূতকালের খিষক়্ স্মরণ কারয়া নিরাশায় মারবার জন্ত জন্মি 
নাই। যেমন পুরাতন বৎসর আত্মহত্যা করিল, আনিও প্রাণত্যাগ 
কৰিব, অমুতের সন্তান এ।ক্ধ এ কথা বলিতে পারেন না। তাহার! 
ব্রাহ্ম নহে যাহারা বলে যতহু আমাদের বয়স হহবে ততই বল উদ্ভম 
নিস্তেঞগ এবং উত্সাহ ক্ষীণ হহবে। কত শ্রান্গ যাহারা আগে তেজন্বী 
ছিল এখন নিরাশ হহয়! বালতেছে, আগ পৃথিবী ভাল হইবে না, 
আগ পৃথিবীময় ত্রাহ্মধন্ম বিস্তার ংহবে না, আর কেহ ব্রাঙ্গ হইবে না, 
এখন ক্রমে ক্রমে পৃথবী পশ্চাৎ দিকে চলিতেছে, এখন ভারতভূমি 
ও পুথিবীর অধোগতি হইবে । তাহাদের আপনাদিগের মন অন্ধকারে 
আস্ছিন্ন এইজন্ তাহারা এরূপ নিপাশার কথা! বলে। 

যি ধর্ষশেষে আনাদের শেষ “দোথ তাহ! হুহলে আমর] অন্ধকার 
অথবা নরকের দিকে যাহতেছি। যদ্দি দেখি নব বর্ষের সঙ্গে নব 
জীবনের আর্ত হইল, তাহা হহণে বুঝিব আমরা আলোকের দিকে, 
শ্বগের দিকে যাহতেছি। শ্রাক্গগণ, যাদ তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতের 
গৃহ দেখিতে পাও তাহা হইনে নব বর্ষের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মলে 
জ্যোতির প্রয়াস বৃদ্ধি হইবে, এবং তোমাদের মন সহজে বপিবে সমস্ত 
পৃথিবী ভাগ হহবে। মে ব্রাঙ্গ হুঃখিত অথখা বিনি নিরাশার কথা 
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বলিলেন তাহার ধর্মভাঁব নিস্তেজ, তিনি পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করেন; 
কিন্তু বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ভবিষাতের দিকে দৃষ্টি করেন, তিনি সমক্ষে এ 
জ্যোতিশ্ময় ঘরথানি দেখিতে পান। ব্রাহ্মগণ, তোমরা ভবিষাতের 
দিকে তাকাইবে, সেখানে তোমাদের চক্ষের সমক্ষে কোটা তূর্য 
দেখিতে পাইবে । বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ এবং সমস্ত ব্রন্মাণ্ডের উন্নতি 
দেখিতে পাইবে। প্রকাও হোমের অগ্নি জলিতেছে, তাহাতে সমস্ত 
্ন্নাণ্ডের পাপ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, ভবিষ্যতে আর একটু দুর্গন্ধও 
তোমাদের নাসিকাকে কষ্ট দিবে না। অতএব তোমর! পৃথিবীকে 
ফাঁকি দিয়া ভবিষ্যতে গিয়া! বসিয়া থাক । ১৮০০ শক চলিয়া গেল, 
কিন্তু সাধকগণ, তোমরা লেই পরলোকে, পিতৃলোকে বসির! সাধন 
ভজন করিতেছ। তোমাদের রাজ্যে নিত্য প্রেমচন্দ্র বিরাজমান, 
সেখানে অমাবস্তা আদিতে পারে না । যোগী ব্রাহ্ম, তুমি-বসিয়৷ আছ 
সেই মনোহর ঘরে। পিতার পাদপদ্মতলে তুমি বসিয়া আছ। শ্রী 
বাড়ীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয্জা উৎসাহের সহিত চলিয়া বাও। পশ্চাৎ 
ফিরিয়া চাহিও না। পশ্চাতে খড়গ, মূত়া। অগ্রগামী ব্রাঙ্ম হইয়া 
অগ্রসর হও । এ ঘরে গিয়! সকলে ব্রক্গানন্দ-রদ পান করিব, এই 
আমাদের জীবনের লক্ষ্য । 
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কমলকুঢার । 
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নধ্যাহ্নকাল, রবিবার, ১লা বৈশাখ, ১৮০১ শক 
১৩ই এপ্রেল, ১৮৭৯ খুষ্টাব্ব । 


দয়াময় পরমেশ্বর তোমাদিগকে তাহার পবিত্র ধর্মে দীক্ষিত 
করিয়। ত্রাঙ্মপরিবারে সন্বদ্ধ করুন! তিনি তোমাদিগকে ভারতবর্ষীক 
ব্রাহ্মসমাঁজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লউন ! দয়াময় ঈশ্বর তোমাদের 
শরীর, মন, আত্মাকে তাহার পবিত্র ধন্মের মধ্যে রাখিয়া তোনাদিগকে 
শুদ্ধ এবং সুখী করুন! এই ভবসাগরে দয়াময় ঈশ্বর কাগ্ডারী হইয়া 
তোমাদের জীবন-নৌকাকে রক্ষা করুন! পরম পিতা তোমাদিগকে 
তাহার সন্তান বলিয়। সগ্বোধন করিরা তাহার ঘরে যাইতে ডাকিতেছেন, 
তোমর! সেই মধুর আহ্বান শুনিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ কর। 
তাহার ঘরে তোমাদের প্রতিজনের জন্ত বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট স্থান 
আছে, সেই ঘরে গিয়া তোমরা প্রতিজনে আপন আপন স্থান গ্রহণ 
কর। সতী হও, শুদ্ধ হও, সখী হও। ব্রাঙ্ধষিকা হইয়া আপন 
আপন পরিবার মধ্যে সতা, পুণ্য, কল্যাণ এবং শাস্তি বিস্তার কর। 
দয়াময় ঈশ্বর তোমাদ্দিগকে এই আশীর্বাদ করুন যেন তোমরা বিশেষ 
ভক্তি ও উৎসাহের সহিত এই পবিত্র ব্রত পালন করিয়! কৃতার্থ হইতে 
পার। ব্রক্ষকন্তাগণ, তোমরা আজ দীক্ষিত হইয়া ঈশ্বরের নিকট 
বিশেষরূপে যে অঙ্গীকার করিলে, তাহ! পালন করিতে প্রাণপণে 
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ষত্ব করিবে । তোমরা প্রতিদিন ভক্তির সহিত ঈশ্বরের পুজা করিবে । 
তোমরা সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিবে। 
রাগ প্রভৃতি মনের যত প্রকার কুঙ্মিত ভাব সমুদয় জয় করিবে । 
ঈশ্বরের পূজ1 সেবা! করিয়া নারী কিরূপে শুদ্ধ হইয়া! থাকিতে পারে, 
তোমরা জগৎকে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবে। পৃথিবীর মলিন সুখের 
আশা! পরিত্যাগ করিয়া! সর্বদা নিশ্বল সখের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। 
ব্রন্ষকন্তাগণ, তোমরা এত দিন যাহা! ছিলে এখনও তাহাই রহিলে 
কদাচ এরূপ মনে করিও না। পবিভ্র পরমেশ্বরের কাছে তোমর!' 
যে শুদ্ধ ব্রত গ্রহণ করিলে তাহাতে দেহ চিত্ত সকলই শুদ্ধ হয়। 
আজ হইতে তোমাদের জীবন শুদ্ধ হইতে চলিল। এই চিত্তশুদ্ধি 
ব্রত তোমাদিগকে ব্রহ্গধামে, পুণ্যধামে লইয়। যাইবে । সংসারাসক্ত 
সত্রীলোকদিগের স্টায় তোমরা সংসার করিও না। নিব্বিকার মনে, 
শুদ্ধভাবে তোমর! সংসার করিবে । কি ভৃত্য কি বড়লোক সকলেরই 
সেবা করিবে। ব্রহ্গকন্তা আজ বিশেষরূপে ত্রহ্মদাসী হুইলেন। 
দ্রাসীব্রত পালন করিলে পুণ্য হইবে; সুখ শাস্তি পাইবে । শাস্তি, 
শাস্তি, শাস্তি বলিয়া তোমর। সংসারকে ন্বর্গে পরিণত কৰিবে। 
বরাহ্মধন্রকে হাদয়ের ভূষণ করিবে । সকল অপেক্ষা ধর্মরাজ ঈশ্বরকে 
বড় জানিয়! তাহার পবিভ্র সহবাসে নির্মল সুখ শান্তি লাভ করিবে। 
আরাম এবং তৃপ্তির জন্ত আর কাহারও নিকটে যাইবে না। 
তোমাদ্িগকে আমি অন্তরের সহিত এই আশীর্বাদ করিতেছি, 
তোমর! ব্রাঙ্ধমিকা হুইয়া ইহলোক পরলোক চিরকাল ধন্মের আনন্দ 
ভোগ কর, এবং তোমাদের প্রিষ্ন যাহার তাহাদ্দিগের ও সমস্ত জগতের 
কল্যাণ কর। 


২৩৮ আচারধ্যের উপদেশ 


ভারতবধীয় ব্রহ্মমন্দির 


দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ । % 


সায়ংকাল, রবিবার, ১ল! বৈশাখ, ১৮০১ শুক) 
১৩ই এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ । 


ঈশ্বরের সম্তানগণ, আজ তোমরা যথারীতি পবিত্র ব্রাহ্গধন্মে 
দীক্ষিত হইয়। ব্রাহ্ম পরিবারে সম্বদ্ধ হইলে এবং ভারতবর্ষীয় 
ব্রাহ্মদমাজের সভাশ্রেণীভুক্ত হইলে । অগ্ধ তোমাদের পক্ষে বিশেষ 
আনন্দের দিন । তোমরা ঈশ্বরের শান্তিধামের দিকে অগ্রসর হইতে 
চলিলে, আর তোমাদের পশ্চাতে মলিন সংসার আপনার পাপ ছুঃখ 
লইয়1 পড়িয়া রহিল। তোমরা একবার দয়াময় ঈশ্বরকে ডাক। 
যে নিজীব ভাবে দীক্ষিত হয় সে দীক্ষিত হয় না। যে নিদ্রিত ভাবে 
দীক্ষিত হয় সে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে । অতএব ঈশ্বর চাছেন, 
আমি চাই, ব্রাঙ্মদমাজ চাহেন যে, তোমরা ব্রহ্ধাগ্রিতে উদ্দীপ্ত হইয়া 
অপ্রতিহত যত্বের সহিত অগ্চকার ব্রত পালন করিবে । আর 
অপবিত্র হইয়া ধর্মত্রষ্ট হইও না। যে ব্রত ধরিলে প্রাণের সহিত 
সেই ব্রত পালন করিবে । মৃত্যু বদি সমক্ষে আসিয়া ভয় দেখায়, 
পৃথিবীর সকল লোক বদি শত্রু হইয়! খড়গহস্ত হয়, তথাপি ব্রত ভগ 
করিবে না।, কি ব্রত? ভক্তিব্রত, পুণ্যব্রত । পাপ ছাঁড়িবে, শুদ্ধ 
হইবে, সুখী হইবে। ভ্রাতৃগণ, তোমর! নূতন পরিবার মধ্যে এস। 
আমর! আহ্লাদের সহিত তোমাদিগকে স্থান দিতেছি। তোমরা 


দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ । ২৩৪ 


আমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়। ব্রহ্গপুজা এবং ব্রঙ্গসেবা করিয়! খগ্ভ 
হুও। মনুষ্য-জীবনে ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর কাব্য নাই। ভ্রাতা 
ভ্রাতৃমগ্ুলীর সঙ্গে একত্র হুইয়া সাধারণ মনুষ্যমণ্লীর ছংখ দুর 
কারবেন, ইহা! অপেক্ষা আর অধিকতর খের বিষন্ন (ক. হহতে 
পারে ? ব্রঙ্মভক্ত কেমন, ব্রহ্মযোগী কেমন, ব্রহ্গমসেবক কেমন, তোমাদের 
জীবনে বাদ এ সকল দৃষ্টান্ত দেখাহতে পার, ভারঙভূমি উদ্ধার হহবে। 
তোমাদের নৌক। আজ খুরলশ। বঞ্ধুগণ, তোমরা মোহগজ্জু কাটিলে, 
সংপারালাক্ত ছেদন কালে । আজ খুব প্রাণ ভরিষ্জ। হারনামের 
জয়ধবান কর্ণ । কাজ ক আর এ সংসারের অসার ধন মান লহয়া ? 
গর দেখ সমন্ষে দধানকাগারী তাহার চব্ণওরী লহ দাড়াহ্কা আছেন, 
ডোমন্া এ নোকান আরোহণ করিয়া শবসাগরের উপর দিয় 
শাস্তিধামে চালয়া যাও। তোমরা আন পৃথিবীর লোক রহিলে না। 
তোমাদের হস্তে আজ পন্ম লক্ষ টাকা স্বগপাজ্য আ।সণ, তোমাদের 
গলায় আরজ অমুল্য দয়াল নামের মালা পড়িপ। তোমব্া আজ 
শ্বগ্গের সথ-সাগরে ভাসলে। আজ দয়ামর “মাভৈঃ৮ “মাভৈঃ” বণিক 
তোমা[দগকে আশ্বাস বাক্য বাঁণতেছেন। ততোমাদেন্ গত জাবন 
[ব্নাশ কারয়া তিন আজ তোমা (দগকে নবঞ্জাবন 1ধতেছেন। তিনি 
তোমাদিগ্কে তাহার ভক্ত, যোগী, খাঁষ, সম্প্িএ সাধু সেবক 
করবেন। তোমরা সরল হুদয়ে কেবল তাহার নিকট প্রার্থন। কর। 
তান তোমারিগের সহার়। আর তবে তোমাদ্দের ভয় ভাখন। 


নাই। সকলে গান কর )--“চল ভাহ সবে মিলে যাই ০সই পিতার 
ভবনে-শ 1৮ 


২৪৬ আচাধ্যের উপদেশ । 





পূর্ণধন্পন ভবিষ্যতে । 
রবিবার, ৮ই বৈশাখ, ১৮০১ শক; ২০শে এপ্রেল ১৮৭৯ খুষ্টাব্দ । 


ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্গধর্ম সুর্যের প্রথর ফিরণ বিস্তার করিবে। এক 
দিকে রাখ ক্ষুদ্র বীজ, অপর দিকে রাখ সেই বীজ হইতে উৎপর 
প্রকাণ্ড বৃক্ষ । এখনকার ব্রাঙ্গধম্ম সেই বীজ, ভবিষ্যতের ফল পুষ্পে 
সুশোভিত ব্রাঙ্গধন্ম সেই প্রকাণ্ড বুক্ষ। এখনকার ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে 
কি দশ স্হত্ত্র বসর পরে যে ব্রাঙ্গধন্্ হইবে তাহার তুলনা হইতে 
পারে? এখনকার সত্য প্রস্ফুটিত সত্য নহে। পুর্ণ প্রস্ফুটিত সৌরভ 
ও লাবণাধুক্ত প্রম্প ভবিষাতে দেখিব। (সই পূর্ণ ব্রাহ্মধম্্ লাভ 
করিলে বর্তমান ব্রাঙ্গধন্মকে ক্ষুদ্র মনে হইবে । প্রকাণ্ড জলপ্লাবনের 
ম্তায় যখন এই ব্রাঙ্ধধন্ম সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিবে, যখন এই 
ধশ্ম সকলের ঘরে অম্বত আনিয়া! উপস্থিত করিবে, তখনকার বিষয় 
ভাবিলেও মনে আনন্দ হয়। এখন যাহাকে আমরা ভক্তি বলি, 
তাহ! কি ভক্তি? এখন যাহাকে আমরা যোগ বলি, তাহা কি 
যোগ? অবশ্তই ভূতকালের তুলনায় এখন অনেক উন্নতি হইয়াছে ; 
কিন্ত ইহার সঙ্গে কি ভবিষ্যতের উন্নতির তুলনা হইতে পারে ? 
যাহার মধ্যে পাচ সাতটা সত্য আছে তাহাকে কি আমরা ব্রাহ্মধন্ম 
বলিব? এইজন্। ইহাকে ব্রাঙ্ষধম্ম বলি যে, এই বীজ হইতে প্রকাণ্ড 
বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। 

এই ধন্ম পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম হইতে এমন লকল গুঢ় সত্য 
উদ্ভাবন করিবে যে, তন্্ার। প্রত্যেক ধর্মের প্রাণ বাহির করিম! 
গ্রইবে। ইহা প্রত্যেক ধর্শের পবিত্র নিঃশ্বাস বাহির করিয়া লইবে। 


পূর্ণধন্ম ভবিষ্যতে । ২৪১ 


এখন আমর! বঙ্গদেশে বদ্ধ হইয়া বসিয়া আছি কিন্ত আমাদের 
্রাহ্মধন্্ন সার্ধভৌমিক । সকল ধর্মের ভিতরে ব্রাহ্মগধর্ম্ের অস্কুর 
দেখিতেছি। পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম অন্ত অন্ত নামে পরিচিত 
হইতেছে, মে সমস্ত ধন্মে আমাদেরই ধর্মের সতা রহিয়াছে । দে 
সকল ধন্ম একদিন ব্রাঙ্গধর্মের আকার গ্রহণ করিবে, সকল ধন্ম এক 
স্থানে আসিয়া একত্র ভইবে। প্রত্যেক জাতি আপনার ধন্ম অবলম্বন 
করিয়া সেই ধর্ম হইতে ব্রাহ্মধর্্ম উদ্ভাবন করিবে । এক স্থানে সকল 
জাতি একত্র হইয়। দলবদ্ধ হইবে । 

যতক্ষণ প্রাতঃকাল ততক্ষণ প্রাতঃকালের আদর; কিন্তু যখন 
কুর্ধ্য দ্বিপ্রহরের পুর্ণ আলোক বিস্তার করে, তখন আর প্রাতঃকালের 
আদর কোথায়? ব্রাঙ্গধন্মের এখন প্রাতঃকাল । এখনও ব্রাহ্মদিগের 
ভক্ত- প্রধান ভক্তপিগের প্রগল্ভ' অবস্থা! লাভ হয় নাই, এখনও 
ব্রাহ্গগণ যোগশেষ্ঠ যোগীদিগের প্রগাঢ়তা লাভ করিতে পারে নাই। 
এখনও ব্রাহ্মদিগের চরিত্র যথার্থ ব্রক্ষচারীদিগের নিকট নিকৃষ্ট। 
ভবিষ্ততের প্রকাণ্ড যোগীদিগের সঙ্গে কি এখনকার যোগীদিগের 
তুলনা হয়? এখনকার ভক্তদিগের ছুই পাঁচ ফোটা অশ্রু কি 
ভবিষাতের ভক্তপ্রিগের নিকট ভক্তি বলিয়া গণা হইবে? পৃথিবীতে 
ভবিষাতে বে সকল যোগী ভক্ত আসিবেন তাহাদিগের নিকট বর্তমান 
ব্রাঙ্গেরা দড়াইতে পারিবেন নাঁ। ব্রা্গ, তুমি লজ্জিত হও । তুমি 
যদি বল ব্রাহ্মধন্ম শেষ হুইয়াছে, তবে তুমি যথার্থ ব্রাহ্মধন্ম কি তাহ! 
জান না। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা ভবিষাতে আদিবেন, ছোট 
ভ্রাতাদিগের পূর্বে জন্ম হইয়াছে । বিপরীত কথ! ! কিন্তু ইহাই 


সত কথা। 
৩১ 


চে 


২৪২ আচাধ্যের উপদেশ । 


শ্রেঠতর ব্রাঙ্গেরা ভবিষাতে আমিবেন। ক্রমে ক্রমে শ্রেষ্ঠতম 
বৃদ্ধের আরও পরে আসিবেন। তোমাদের পিতা পিত্তামহ প্রভৃতি 
ভবিষ্যতে আপিতেছেন। তোমরা হয় ত মনে করিতেছু, আমরা 
আগে চলিয়া! যাইব, ভবিষাদ্বংশায়ের৷ আমাদের মতে চলিবে । ইহা! 
তোমাদের ভ্রম । ভবিষ্যৎ ব্রাহ্মদিগের যোগেতে, ভক্তিতে; পবিত্রতাতে 
পৃথিবী টউণমল করিবে। ব্রাহ্গধর্থের আসল গু তত্ব সকল এখনও 
আমাদের নিকট আসে নাই। ভূতকালের দ্রিকে তাকাইব না। 
ভবিষ্যতের পুর্ণ ব্রাঙ্গধম্ম আপনার নঠিমাপ্িত সিংহাসনে বসিয়া 
আছেন। যথা সময়ে ঈশ্বরের আদেশে তিনি আনাদের নিকট প্রকা- 
শি৩ হইবেন। আকাশে এমন সকল নক্ষঞ্জ আছে বাহাদের জ্যোতি 
পৃথিবীতে এখনও পথ্যপ্ত আসে নাই। সেইরূপ স্বর্গে এমন সকল 
সত্য গোপনে রাহয়াছে, পথিণা এখনও পধ্যন্ত যাহার আভাস পায় 
নাহ । অতএব যোগের পথ, ভ!ক্ুপ পথ, কন্মের পথ শেষ হইয়াছে, 
কেহই এরূপ কথা বণিও না। ভবিষাতে মন্ধাম গুলী হইতে প্রকাণ্ড 
বুহৎ ব্রঙধারী বোগী সকল, ভক্ত সকল, কম্মী সকল বাহিধ হইখেন। 
এক একজন সত্য-সাগরে মগ্ন হইরা অনুল্য সত্যরত্ব সকল উদ্ভাবন 
করিবেন। কেহ যোগতত্ব, কে ভক্তিতত্ব, কেহ নীতিতত্ব, কেহ 
সেবাতন্ব ইত্যাদি মন্থন করিয়া নুওন নুতন সত্যামৃত উদ্ধার কিবেন। 

'এ সকল সাধনের জগত তোমাদের মধ্যে কয় জন লোক আপন 
আপন জীবন উৎসর্গ কর। সকলেই ত ধন, মান, সম্ভ্রম উপার্জন 
করিতেছে । প্রচারকেরাও আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে ধর্শ প্রচার 
করিতেছেন। কিন্তু এমন সকল লোকের প্রয়োজন হইয়াছে ধাহার! 
কি সংসার সাধন, কি প্রচার এই ছুই পরিত্যাগ করিন্না কেবল 


পূর্ণধন্্ম ভবিষ্যতে । ২৪৩ 


প্রকৃত ব্রাহ্মধন্ম কি তাহা আবিষ্ষার করিবেন । এইরূপে যদি ছুই 
একজন লোক যথার্থ ব্রাহ্মধ্ম আবিষ্কার করেন, তাহ! হইলে পূর্ণ 
ব্রাহ্মধন্দ্ম আগমন সম্বন্ধে সহত্স বৎসরের বাবধান হ্রাস হইবে । গৌণ 
হইবে না। এ কেবল সাধকদিগের দ্বারা ভইতে পারে । কয়েক 
জন গভীররূপে রত্বাকরে প্রবেশ না করিলে বত লাভ ভবে না। 
এস, আমরা সাধক হইয়। সে সকল রতু তু্য়া ল্ট। বড়ুহ্ুএাল 
লোক যোগ ভক্তি ও সচ্চপ্রিত্ের দৃষ্টান্ত দেবাহবন 1 ইভা ঈশ্বরের 
ইচ্ছা, জগতের অভাব । দিব! নিশি তোমর! সাধন কর, সাধনে 
তোমাদের জীবন শেষ হউক । যাভারা জগতের কলাণের জন্ত 
সাধন করিবেন, পুথিবী তাভাদের পরিবারের ভার পইবে। এক 
এক সাধক বহুমূপ্য রত্বের ম্টায় আদুত হইবেন। সাধকেরা দেশে 
দেশে যাইবেন না; কিন্ত তাহাদের নিকট সকলে আসবে । ভাভারা 
ঘুরিবেন না, কিন্তু তাদের চারিদিকে ধন্দরপিপান্থ লোকেরা ঘুধিবে। 
তাহাদের জীবন ভাল হইবে, জগতের পরিত্রাণ ভহবে। এই 
ব্রাহ্মদমাজের ভিতরে বড় বড় যোগী, ভগবপ্তক্ত প্রভৃতি গুস্তত হইবে। 
যতই এ সকল বিচিত্র প্রকৃতির ব্রান্দেরা জন্মগ্রহণ করিবেন, তত 

ঈশ্বরের রাজা, ন্বর্সরাজা নিকটবর্তী হইয়া পৃথিবাকে শুদ্ধ করিবে) 
আমরাও শুদ্ধ এবং সখী হইব । 


২৪৪ আচাধ্যের উপদেশ । 


বিচিত্রত। ৷ 
রবিবার, ১৫ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ) ২৭শে এপ্রেল, ১৮৭৯ খুষ্টাব। 


বিশ্বরাজ্যে কেবলই বিচিত্রতা । বিচিত্রতা, ভিন্নতা, জগতের 
সৌন্বধ্য । যেখানে বিচিত্রতা নাই সেখানে ঈশ্বরের হস্ত নাই। 
ভূলোকে ছালোকে সর্ধনত্র কেবলই বিচিত্রতা । এক ঈশ্বরের হস্ত 
হইতে কিরূপে এমন বিচিত্র জগৎ স্থষ্ট হইল? মনুষ্য এই বিচিত্রতার 
মধো অষ্টার কৌশল দেখিয়া স্তব্ধ হয়। যদ্দি ভৌতিক জগতে বিচিত্রতা 
সৌন্দর্যের হেতু হইল, তবে ধর্মজগতে বিচিত্রতা কেন না থাকিবে ? 
সকলের মুখ বিভিন্ন প্রকার, তবে সকলের আত্মা কেন বিভিন্ন না 
হইবে? কি ধন্মজগতে কি ভৌতিক জগতে বিভিন্নতা অনিবার্য । 
চেষ্টা কর সকল নক্ষত্রকে এক প্রকার করিতে পারিবে না, চেষ্টা 
কর সকল মনকে এক প্রকার ভাবে গঠন 'করিতে পারিবে না। 
দশ জন মনুষ্যকে খুব যত্রপুর্বক এক প্রকার শাসনের অধীন রাখ 
না কেন, সেই দশ জন মনুষ্য দশ প্রকার চরিত্র লাভ করিবে। 
অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে তাহাদিগের সংস্কার, ভাব, গতি, 
রুচি বিভিন্ন । ঈশ্বর বলিয়াছেন ধন্মরাজ্য এক হইও না, বিভিন্ন 
হও । আমরাও ধর্মরাজ্যে বিচিত্রতা দেখিতে অভিলাষ করি; 
বিভক্ত দলকে অভ্র্থনা করি । যেমন ধদ্দি বীজ অবিভক্ত থাকে, 
তাহা হইলে ভাহ1 হইতে শম্ত বৃক্ষ জন্মে না, সেইরূপ ধর্ম যদ্দি 
ভিন্ন ভিন্ন দলে না ভাঙ্কে, তাহ! হইতে নুতন নূতন সহস্র প্রকার 
ভাব উৎপন্ন হয় না। যাহার! নির্বোধ, তাহারাই ধর্মকে সিন্দুকের 
মধ্যে বন্ধ রাখিয়া বলে, সাবধান, সাবধান, ধর্মকে বিভক্ত হইতে 


বিচিত্রতা । . ২৪৫ 


দিও না। তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না। যথার্থ ধীর 
ব্যক্তিরা বলিবেন, স্বর্গ হইতে সুধার কলম আসিয়াছে, ইহ! ভাঙ্গিয়া 
তাহার মধ্যে যে রত্র আছে তাহ! বিভাগ কর। না ভাশ্িলে রত 
পাইবে কিরূপে? স্ুধাপাত্র ভাঙ্গিয়া লোকে তাহা হইতে সুধা লইয়! 
নানারূপে পান করিয়। তৃষ্ণা নিবারণ করে ! 

শন্তক্ষেত্রে বপন করিলে ভাঙ্গিয়া সহজ লোকের আহারের আয়ো- 
জন হয়। এক জল কত স্থানে কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ 
করিয়া জীবদিগের অভাব মোচন করিতেছে । ধাহারা জল বিভাগ 
করিতে জানেন তাহারা জানেন জলের ভিতরে কিকি বস্তু আছে। 
যদি পৃথিবীতে এক দল সাধক থাকে, আমার ইচ্ছা, ব্রাঙ্গবন্ধু, তোমারও 
ইচ্ছা যে সেই সাধকদল সহঅ প্রকারে সাধন করেন। ঈশ্বরের 
ইচ্ছা নহে যে সকলেই এক প্রণালী অনুসারে সাধন করে । অন্ধেরা 
যেমন স্থষ্টির বিচিত্র বস্ত সকল দেখিতে পান না, কেবল এক প্রকার 
অন্ধকার দেখে, ঈশ্বর আমাদিগের মধ্যে সেইরূপ অন্ধতার একতা! 
স্থাপন করিতে চাহেন না। আমর! অন্ধত! এবং মৃত্যুর এঁক্য চাহি 
না। জীবন্ত ব্যক্তি যাহারা, তাহারা বিচিত্রতাকে অভ্যর্থনা করে। 
ষাহাদের চক্ষু আছে, তাহাদিগের মধো কেহ দেখিবে এই বস্ত, 
কেহ দেখিবে এ বস্তু । জীবন্ত মনুষ্যদিগের কাধ্য প্রণালী, চিন্তা প্রণালী, 
আশার প্রণালী, এ সমস্ত বিভিন্ন হইবে । ঈশ্বরের হস্ত রচিত স্বভাব 
বিচিত্রতা চার । সেই স্বভাবের উপর একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর 
চাঁপাইয়া দিও না। সুধ্য চন্দ্র হইবে না, ভক্ত যোগী হইবে না, 
অতএব আমরা এক ধর্মাবলম্বী বলিয়া সাধনের বিচিত্র পথ যেন 
অবরুদ্ধ না করি। যাহারা বলে আমাদের যে মত তোমাদিগকেও 


২৪৬ আাঁচার্ধোর উপদেশ । 


ঠিক সেই মত অবলম্বন করিতে হুইবে, তাহারা ধন্মের গুঢ় উদার. 
তত্ব জানেনা । যাভারা পরম্পরের অন্তকরণ করে তাহারা অন্ধ, 
তাহার মৃত। যদ আমাদের অধোগতি হয়, যদি আমরা মুতৎপিও 
হই, তাহ! ভইলেই আমরা বিচিত্রতা বিহীন হইব। ঘদ্দি জীবন 
থাকে, যদি চৈতন্ত থাকে, তাহ ভইলে আমরা বিচিত্র পথে ধাবিত 
তইব, এই ঈশ্বরের আজ্ঞা । তোমার কুচি আমার রুচির সঙ্গে 
মিলিবে না, তোমার সাধনপ্রণলী আমার সাধন প্রণাণার সঙ্গে 
মিলিবে না। তুমি ভ্ঞানী ব্রাঙ্গ, আমি মুর্খ। তুমি এক দ্রেণীয় 
আমি এক দেশীয় । আমি বর্দ তোমাকে বলি তুমি আমার মত 
লও, তবে আমি ভয়ানক অত্যাচারী মনুষ্য। আমি যদি ঠিক 
ঈশ্বরের অনুগত দাস ভই, তাঁভা হইলে আমি কখনও কাহার 
স্বাধীনতা বিলোপ করিয়া তাহাকে আমার পথে আনিতে চেষ্টা 
করিব না । সকলকে সত্য দিব, সকল হইতে সত্য গ্রহণ করিব, কিন্তু 
কাহার ৪ স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করিব না। আমার ইচ্ছা, 
বোধ করি তোমাদেরও ইচ্ছা, আনরা এই বিচিত্র সাধন গ্রহণ করি । 
প্রতিজনের পক্ষে তাহার রুচি এবং ভাব অন্থপারে ভিন্ন ভিন্ন 
সাধন প্রণালী গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তোমরা মনে করিয়! 
থাক সকল সাধকেরাই এক প্রকার হইবে, এই পৃথিবীতে কোন 
একটী ব্রহ্মমন্দির থাকিবে, আর মন্দির হইবে না, এই মন্দির অদ্বিতীয় 
থাকিবে, তবে তোমরা মনুষ্য-প্রকৃতি জান না। ঈশ্বর বিচিত্রতা- 
প্রির। তাহার ধন্মরাজ্যে নৃতন নূতন সাধন প্রণালী সকল প্রকাশিত 
হইবে; নুতন শ্রেণীর লোক সকল আমিবে। তোমাদের পুত্র 
পৌত্রেরা তোমাদের মতে থাকিবে না। যাহার! মনে করে বংশ- 
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পরম্পরায় এক রকম চপিবে, তাহারা মনুষ্থকে পশুর ভ্তায় মনে 
করে, তাহারা নুতন ভাব উদ্ভাবন করিতে পারে না, এবং নৃতন 
ভাবের সম্ভবনা দৌখতে পায় না। কিন্ত মন্ুব্য- প্রকৃতির সহম্্ 
পন্থা আছে। আজ পসশ্যগ্ত শক্ত ব্রা্গধন্ম-খাজ শাঙ্গিল না । আজ 
পয্যপ্ত পাঁচ ছয়টা ব্যতীত দল হহল না। যর্দ এক শত দল হহত 
তবে বুঝতাম ব্রাহগধন্ম-বীজ ভার্গরাছে। চারি সহস্র বত্সর পৰে 
আবার ।ক খঁধ-ভাব দোখতে পাহ না? আবাগ ক শত শত 
ভক্তণল একত্র হইয়া ভাঁক্ত লাধন ফরিবেন না? আবার কি শাস্ত্র- 
কারের ভিন্ন ভিন শান্তর হহতে সত্য সকল সংগ্রহ করিবেন না? 
আবারাক কনম্মীদল প্রাণপণে পারিবারিক সামা'জক প্রভৃতি কর্তব্য 
সকপ সাধন করির! সাধু দৃষ্ঠাপ্ত দেখাহবেন না? আমরা কি দেখিব 
ন। বে, আর এক খানে বৈরাগীদণ ধন মান সব্বশ্ব বিসজ্জন দিয়া 
গালে হাত দিপা হাসতেছেন “আমি আর আম রহিণাম না, আম 
ব্রগন-হুম্তগত হভনাহ ৮ এ সকল সম্প্রদার আমরা দোখব। সধকদল 
এরাপ বভাগে বিভক্ত হওয়া আধগ্তঞ্ । আবাগ সেই একটা একটা 
দলের ভিতর হুহতে সহজ সহ কুক্ম মত আবৃত হহবে। আবার 
এমন কতকগুলি লোক বাইর হহবে ধাহার। দুহ দলের মধো সামপ্রস্্য 
সাধন কারতে চেষ্টা করিবে । সক্পে যো বৈরাগী হহবে না, 
সকলে জ্ঞানী হহবে না, সকণে ভক্ত হহবে না । 

ব্রাহ্মণ, সাধনের তত্ব তোমরা এখনও প্রকাশ কর নাই। 
বিচিত্রতা [নাশ করিতে চেষ্টা কারও না। ধাহাদের দক্ষিণ 
বাহু পরাক্রমশালী তাহাদিগকে বাহুধল প্রকাশ করিতে দাও। 
ধাহাদের বুদ্ধি অত্যন্ত প্রথর তাহাদিগকে বিবিধ শাস্ত্র হইতে 
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লাবণ্যময় সত্য সকল সংগ্রহ করিতে দাও । ধাহারা জন্মিয়াছেন 
যোগী হইবার জন্ত তাহাদিগকে যোগী হইতে দাও, বাহারা জন্মিয়াছেন 
ভক্ত হইতে তাহাপধিগকে হরিনাম করিতে এবং চৈতন্ত প্রভৃতি 
সাধুদ্িগকে ডাকিতে দাও। তাহা হইলে ত্রাহ্গসমাজের মুখ উজ্জ্বল 
হইবে। এক রকম হইব কেন এক পথেচলিব কেন? ঈশ্বরের 
ইচ্ছ!। মনুষ্ের স্বভাব বিচিত্র ভইবে। ক্ষুদ্র মন্তষা, তৃমি কি ঈশ্বরের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে একতা স্কাপন করিতে চাও? ঈশ্বরের ইচ্ছা! সাধকগণ 
বিভিন্ন প্রণালী অনুসারে সাধন করুন। এইজন্ঠ ব্রহ্মদন্দির বেদী 
হইতে 'এই ভবিষাৎ বাণী বলিতেছেন, ত্রাহ্মসমাজ হইতে শত সহস্র 
সাধক দল প্রস্থৃত ভইবেন। চারি পাচটী দল হইলে ব্রাহ্মলমাজের 
অগৌরব। এক ক্র্য সভম্্র সমর রশ্মি বিস্তার করিতেছে, সেইরূপ 
এক ধর্ম সহত্র সহস্র প্রণাপীতে নঠষ্য জাতির অভাব সকল দূর 
করিবে । এক সঙ্গীত-শান্ত্রই কত প্রকার আকার ধারণ করিবে। 
এক সমুদ্রের জল পাত্রের বর্ণের বিভিন্নতা অনুসারে সাদা, কাল, সবুজ 
হয়। সেই সাম্প্রদায়িকতাকে 'মামরা পু'খবীতে থাকিতে দিন না 
যাহার ভিতরে বিছ্বেন ঘ্বণা আছে। খিগ্গেষ, ঘৃণা ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ | 
ন্থতরাং তাহাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিব । যে দলভুক্ত হব সেখানে 
অন্য সন্প্রদায়কে ত্বণা করা দূরে থাকুক বরং অধিক শ্রদ্ধা করিতে 
শিখিব। দশ সভত্র ভাহ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাহার 
পরের পরিধিতে দশ কোটী ভাই বিগ্িন্ন বাছ্ যন্ধ ব্যবহার করিয়া 
গান করিতেছেন ) কিন্ট সেই যে ভিন্ন ভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে 
গান করিতেছিল, শেষে হুইল এক সম্গীত! এক হইতে উৎপত্তি 
একে লীন, কেবল সাধন বিভিন্ন । 


খণ পরিশোধ । ২৪৯ 


খণ পরিশোধ । 
রবিবার, ২২শে বৈশাখ, ১৮০১ শক 3 ৪ঠা মে, ১৮৭৭ থৃষ্টাব্ব । 


যে ব্যক্তি খণী সে যদি একটা ছুইটা টাক] খণ পরিশোধের জন্ত 
দান করে, তাহা হইলে তাহার তত সুখ হয় না। খণের অত্যস্ত 
গুরু ভার যদি মন্তকে থাকে, তবে দুই পাঁচ টাকা শোধ করিলাম 
ভাবিয়া! কিরূপে শাস্তি হইবে? সমুদ্রের সমান খণ, পাঁচ টাক। দেওয়! 
আর পাঁচ ফৌট। জল তুলিয়! ফেলা! একই । ইহ! আলোচনা করিয়। 
কি মন স্থির হইতে পারে? অনেক দূরের পথ চলিতে হইবে, দ্রই 
হাত পথ চলা হইল, ইহা ভাবিয়া কি আর সে পথিকের আনন্দ 
হয়? খণের গুরু ভার মস্তকে রহিয়াছে, বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার 
টাকা খণ পরিশোধ করিতে হইবে, ইহাতে মন কিছুতেই লঘু হয় 
না, হৃদয় আনন্দ অনুভব করে না, এ কথা সকলেই জানেন। বর্গের 
প্রেমের ভারে আমর! সকলেই খণী, তাহাতে যদি প্রতিদিন তাহার 
উপাসন! করি, ছুই একটা প্রিয় কাধ্য করি, দুইবার চারিবার সত্যতত্ 
প্রচার করিতে যত্ব করি, তাহ1] হইলে কি হৃদয়ে আনন্দ অনুভব হয়, 
না৷ কিছু করিতে পারিলাম না বলিয়া অন্তাপ উপস্থিত হয় ? খণ যে 
কিছু শোধ হইল ইহা ত কিছুতেই মনে হয় না। সামান্ত কাজ 
করিয়া, কর্তবা সাধন করিয়া কিছু হইল, ইহা ত বুঝিতে পারি না। 

আর কিছু ধারি না, এ কথা বলিবার উপায় নাই। যেখনী 
সেই খণী রছিলাম, কিছু আদায় দ্রিতে পারিলাম না । দশ বৎসর 
পর যেমন খণ তেমনই রহিল। ব্রদ্দ হয় ত কিছুই পাইলেন না। 
বোধ হয় কিছু দেওয়া হয় নাই, খণ সমানই আছে। খাণ করিয়া 
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কিছু পরিশোধ না! করা-_-আমাদের সেই অবস্থা । হাজার উপাসনা 
করি, উৎসবে যোগ দিই, সাধু কার্ধা সৎকার্য্ের অনুষ্ঠান করি, 
জ্ঞান লাভ করি, হাজার পরোপকার করি, অপরের ছুঃখ দূর করি, 
শেষে গণন। করিয়া বুঝি কত অন্ন খণ শোধ হইল । এইজন্ ভক্তের! 
অনুগত হইয়া একেবারে কিছু থোক টাক! আদার দিতে চেষ্টা 
ফরেন। এত বড় খণ, একদিন কিছু বিশেষ আদাপ় দিতে পারিলে 
সন্ধ্যার সময ভাবিয়া কিছু স্থথ অনুভব করিতে পারেন। প্রাণপণে 
চেষ্টা করিয়া যদি কিছু বিশেষ আদায় দিতে পারি, এই কথ! ভাবিতে 
ভাবিতে কোন ভক্ত ভক্তিতে অশ্রুপুণ হন, শেষে সর্বত্যাগী হুইয়া 
পৃথিবীর উদ্ধারের জন্ত উন্মাদ হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান। 
লোকে ষে প্রচারক হয়, ঈশ্বরের নামগুণকীর্তনে জীবন কাটায়, 
তাহার মূলে এই ভাব নিহিত আছে । কত কাল খণ করিতে 
করিতে শেষে আর খণের দায় সহ্‌ করিতে না পারিয়া ভক্ত বাহির 
হইয়া পড়েন। খণীর স্তায় কে ছংখ ভোগ করে? সেই ভক্ত 
যদি কিছু আদায় দিতে পারেন, এই ভাবিয়া উল্মাদের ন্যায় ছুটি! 
বাহির হন। 

কোটী অগণা বিধাতার মঙ্গল ভাব। আমাদিগকে তিনি কত 
প্রকারে সুখী করিলেন। আমাদিগকে অমূল্য ধর্ম দিলেন, পরিবারে 
সংসারে সুখ সাস্তন! দিলেন, বিদ্ব বিপদ দূর করিলেন, মোহের বন্ধন 
মোচন করিলেন। এত খণ-ভারাক্রাস্ত যাহারা তাহারা আর সে 
ভার কত কাল সহা করিবে? এই ভাধিয়াই তাহ্নারা পাগলের ভ্ায় 
খগ শোধ করিতে বাহির হয়। খণে অত্যন্ত কষ্ট হয়। কি! লক্ষ 
বৎসরে এক পয়সা! পরিশোধ করিব, ইহা ভাবিতেও পার! ধায় না!। 
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দেখি একবার খণ শোৌধের জন্ চেষ্টা উদ্যোগ প্রকাশ করি। প্রাণের 
ভিতর যত যত অনুরাগ আছে, একত্র করিয়! সাধক ঈশ্বরকে প্রণাম 
করিলেন, প্রদক্ষিণ করিলেন, ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । দেখিলেন 
ঈশ্বর ক্ষমতা না দিলে কিছুই করিতে পারেন না, কিছুতেই খণ 
পরিশোধ হইবে না; ক্ষুদ্র মন কিছুই করিতে পারিবে না। এক 
টাকার স্থলে দশ টাক! দিতে পারিলে মনে আনন্দ হইবে এই 
ভাবিয়া লোকে প্রচারক হয়; পথে পথে হরিনাম কক্রিক্প। বেড়ায়, 
হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয্া কাদিয়া অস্থির হয়। যিনি 
সম্তানবৎসল তাহার সন্তান সকল হরিনাম বিনা কষ্ট পায় ছুঃখ পায়, 
ক্ষুধা তৃষা ভয়ে অধীর হয়, ইহ1 হইবে না। এই বলিয়া পৃথিবীর 
স্থথ এরশ্বধ্য পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদ হইয় ছুটিয়া বাহির হয়) ধার 
শোধ করিবার জন্ত প্রাণ অর্পণ করে । যশ মান ধন সুখ্যাতি লাভের 
জন্ত নহে, কেবল এহজন্ত লোকে প্রচারক ব্রত গ্রহণ করিরা থাকে । 
খণের কথা ভাবিলেই কাহার ন! মনে এরূপ ভাবের সঞ্চার হয় ? 

হে ্রাঙ্গগণ ! তোমাদিগের মধ্যে কি এমন কেহ আছেন ধিনি 
সত্যকে সাক্ষী করিয়৷ বলিতে পারেন যে, তান ঈশ্বরের নিকটে 
খণী নাই? সংসারে যদি খণ থাকে, তাহা পরিশোধ করিবার অন্ত 
মরা কত যত্ব করি, কতবার ভাবিয়া আকুল হই। ব্রচ্গের খণ 
পরিশোধ করিবার জন্ত কেন ব্রাহ্ষের প্রাণ আকুল হয় না? এমন 
আকুলতা গ্রচারকের ব্রতে যাহারা ব্রতী তাহাদিগের মধ্যেও দেখিতে 
পাই না । পৃথিবীর জন্ত যাহাদের চক্ষে জল পড়ে না, খণ পরিশোধ 
করিবার জন্ত পথে পথে বেড়ায় না, হরিনাম দেয় না, হরিনাম 
কাহাকেও গুনায় না, আজও যাহাদিগের খণ পরিশোধের ভাব কইল 
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না, আজও যাহারা ছু পাচ শত লোককে ডাকিয়া আনিতে পারিল 
না, তাহার! প্রচারব্রত পালন করিবে কি প্রকারে? বল খণ 
পরিশোধ করিতে কাহার মন ব্যাকুল হয় ? ব্রাহ্ম, তুমি কি প্রচারকের 
হস্তে ভার দিয়া নিজে অপবিত্র ভাবে সংসার করিবে? ব্রাঙ্গ! 
তুমিই প্রচারক | তুমি যদি খণী নও মনে কর, তোমার প্রেম-নয়ন 
নাই, তুমি অন্ধ। তুমি কি জান না, তুমি যেঅন্রখাও সেঅন্ন 
ধার করা, তোমার যে বাহুবল সে বল ব্রন্মের বল ধার করা, তোমার 
যে টাকা পয়সা! এ সমুদয় খণ কর! টাকা পয়সা । ধার করিয়। 
তুমি অন্ন খাও, ধার করিয়। তুমি ছুপ্ধ পান কর, ধার করিয়া তৃষগর 
জল পান কর, ধার করিয়া বন্ধুতার স্থথ সম্ভোগ কর, ধার কর! 
শধ্যায় রজনীতে শয়ন কর। ধারে তোমার জীবন আরম্ভ, ধারে 
তোমার জীবন শেষ। বৎসর তোমার খণে আরম্ভ, বৎসর তোমার 
খণে শেষ। তুমি খণে খণে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছ,। যখন 
এত খণ তখন তোমাদের প্রাণ ব্রদ্দেতে একেবারে সমর্পণ কর, 
মন্দিরের বেদীর এ কথা! বলিবার অধিকার আছে । তোমরা খণ 
পরিশোধের কি উপায় করিলে বলিতে ভইবে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় খণ 
ভারি হইতেছে পরিশোধের কি উপায় হইল? উপাসনা করিলাম, 
বই পড়িলাম, নির্জনে ভরিনাম সন্বল্ল করিয়া উচ্চারণ করিলাম, খণ 
পরিশোধ এইটুকু চেষ্টাতে হইতে পারে না। লক্ষ টাক! যেখানে 
ধার, সেখানে মহাজনকে দু পর়স। পরিশোধ দিয়া কি কোন ব্যক্তি 
স্থখী হইতে পারে? তুমি কি প্রকারে সুখী 5তইতে চাও, কেবল 
নাম করিয়া স্মরণ করিয়া শান্তি হইল তাহাতে কি হইল? তুমি 
ন্ব্থী হইতে পার ন, সুখী হওয়া সম্ভব নহে। চিস্তা কর না তাই 
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সখী । তুমি ধারে বিক্রয় হইয়া গেলে, খণে ডুবিয়া গেলে উহার 
পরিশোধের উপায় কর। প্রচারব্রতে যোগ দাও। নর নারী 
সকলকে বলিতেছি, তোমর! ব্রন্মের শরণাপন্ন হও । নারীগণ তোমরা 
যে সকল অলঙ্কার পাইয়াছ, পুরুষগণ তোমরা! যে সকল গুণ পাইয়াছ, 
তাহা এইজন্ত যে সমুদয় সঞ্চিত ধন ব্রন্দের পাদপন্মে দিয়া সুখী 
হইবে। ছুথানি অলঙ্কার ছ পাঁচটা টাক যাহ! দিতে পার দাও, 
ইহাতে এ বলিয়াও ত সুখী হইতে পারিবে অন্ততঃ দ্বটা টাক! 
পরিশোধ দ্িয়াছি। ব্রক্গপাদপদ্মে উৎসর্গ করিলে আপনাকে সুখী 
'জ্ঞান করিবে । অতএব ব্রাহ্ম! উৎসাহ-অগ্রসিতে প্রজ্লিত হও 
উত্থান কর, খণের কষ্ট আর যাহাতে না থাকে তজ্জন্ঠ যত্রশীল হও । 
এমন সময় আসিতেছে যে সময় পুরুষ কেন সকল নারী না হয় 
অতাল্প সংখ্যক নারীও প্রচারের জন্ত ব্যাকুল হইবে । এক অংশ 
যখন জীবন উৎসর্গ করিল, তখন অন্ত অংশ কেন জীবন উৎসর্গ 
করিবে না? চারিদিক দগ্ধ হইল। এই ঘোর কলিকালে ঘরে 
ঘরে কত পাপ কত অধন্ম! ঈশ্বর! তোমার অন খাইয়া চুপ 
করিয় নিদ্রা যাই, আর এরূপ থাকিতে পারি না । উৎসাহী হইয়া 
খণ পরিশোধ করিতে পারি, এরূপ ক্ষমতা দাও। এমন ভক্তি সঞ্চয় 
করিতে যত্ব করি যাহাতে নিয়ত অশ্রপাত হয়, ব্যাকুলতা হয়, প্রেম 
সন্ভোগ হয়। কিছুদিন এপ না করিলে কিছুতেই অন্ন খাইতে 
পারি না। অলঙ্কার পরিধান স্ত্রীর সম্বন্ধে অত্যন্ত পাপ। অন্ন পান 
বস্ত্র অলঙ্কার আমাদের কিছুতেই অধিকার নাই। এ সকল আমরা 
কিসের জন্য পাই? শুদ্ধ নিজের কল্যাণের জন্ত না কোটা কোটা 
লোকের কল্যাণের জন্ত ? আমর! ক্রমে কত খাইলাম পরিলাম, 
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কিন্ত তার পরিবর্তে কি কিছু দিতে পারিলাম ? ছু একটা গান 
করিয়। তুষ্ট হইলে কি হইবে? সমুদয় দিনের মধ্যে একটু উপাসনা 
করিয়াই ব। কি হয়? এত দিন গেল কই নামে মত্ত হইতে পারিলাম? 
কই সমুদয় প্রাণ প্রেমে প্লাবিত কইল? কই সকলকে ত সরল 
ভালবাসা দিতে পারিলাম না? আমাদের হিসাবী বুদ্ধি, আমরা 
সাবধান হইয়া একটু একটু ধন্ম সাধন করি। পাছে ক্ষতি হুয় 
এই ভয়ে আমরা অগ্রনর হইতে চাই না। এই কি আমাদের 
ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ ভাব? বাহার প্রেমে প্রতি দিন প্রতিপালিত 
হইতেছি, যিনি এমন স্থুণ্দর সুন্দর সত্য দিলেন, ধাহার করুণায় 
আমাদিগের কত সৌতন্তাগা, সেই হঈশ্বপকে কিছু দিতে পারি না। 
তিনি অসীম উপকার করিয়া আমাদিগকে ভয়ানক খণ-জালে আবদ্ধ 
করিতেছেন । এত সত্যরত্ব দিলেন, এত ভাল ভাল বন্ধুতে পরিবেষ্টিত 
করিলেন, এত সাধু সঙ্গ এত সকল সৌভাগ্য দিলেন, এমন কি 
আপনি দর্শন পধ্যন্ত দিলেন, এখন কি বলিব, “হে হরি! আর 
দেখ! দিও না, ধন [ও না, দয়াতে অভাঁষক্ত করিও না।” তিনি 
বলেন, ণদেখিবে আরও কি করি ।” এত ধন রত্ব দিয়াছি আরও 
কত দিব। তাহার কৃপায় হস্ত পদ বন্ধ, মন অবাক, হৃদয় আর্ত 
হয়। তিনি এত করিলেন, অথচ পৃথিবী মরিতেছে দেখিয়া! তাহার 
ছুঃখ মোচন করিব না৷? পৃথিবী যে আমাদিগকে অধান্মিক সম্প্রদায় 
বলিবে। আমরা কি ধর্মপ্রচারের জন্ত সামান্ চেষ্টাও করিব না? 
মর! এই ভাবেই অবস্থান করিব? 

তোমরা দেরি করিতেছ, ইহাতে তোমাদের খণ বাড়িতেছে, শীঘ্র 
খ্ণ যে ভারবহ হইবে। ঈশ্বরের নিকট সরল অস্তঃকরণে আপনার 
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অবস্থা জানাইয়৷ খণ পরিশোধের উপায় কর। নতুবা কি বিপদ 
ঘটিবে আজ জান না, যে দিন চক্ষে চক্ষে মিলন হইবে, সে দিন 
ঘরে থাকিতে পারিবে না, উন্মাদ হুইয়া বাহির হইতে হইবে। 
সমুদয় ধন পরিশোধ করিতে গিয্াা বুকের রক্ত দিতে হইবে, জীবন 
ধাব্রণ করা অসম্ভব হইবে। যদি হয় নাই হইবে, পাপীর শুভদিন 
আইসে নাই, আসিবে । এমন দিন আসিবে না মনে করিও না 
কত উৎসব সম্ভোগ করিলাম, কত সত্য শিখিলাম, কত তাহার 
প্রেমলীল! দেখিলাম, প্রাণমন্দিরে তাহার চরণ ধারণ করিয়া কত 
স্থখ শান্তি পাইলাম, বন্ধু বান্ধব কত আনন্দ দ্রিলেন, এ সকল হিসাব 
পুস্তকে জমা হইতেছে, ঠিক দিলে কত খণ জম! হইয়৷ পড়িবে । 
এ সকল পরিশোধ করিবার জন্ত একদিন আকুল হইতে হইবে, 
অস্থির হইয়! কাদিডেত হইবে, বুকের রক্ত দিতে হইবে। খণদাস় 
বড় দায়, পৃথিবীর টাকা ধার করিয়া কত যন্ত্রণা ভোগ করিতে 
হয়। প্রমের খণ মানুষকে একেবারে অস্থির করিয়| দেয়, কিছুতেই 
পরিশোধ হয় না। হাজার ঘযত্ব করিয়াও, কিছু হইল না কিছু 
হইতে পারে না, এই বলিয়া কেবল রোদন করিতে হইবে । এ 
খণ পরিশোধ বুকের রক্ত না দিলে হয় না, উন্মাদ না হুইলে হয়, 
না। প্রেমের খণ আদায় দিতে হইবে যে দিন মনে হয় সে দিন 
আর লোক ঘরে থাকিতে পারে না। মানুষ প্রচারক হয় কি জন্, 
ভক্ত যোগী হয় কি জন্, সর্ধতাগী হয় কি জন্য, প্রেমের খধণে ব্রঙ্গের 
গুণে বাধ্য হইয়া সর্বস্ব দেয়। তোমার আমার সকলকেই সর্ববন্থ 
দিতে হইবে । নর নারী সকলকে নূতন ভাবে প্রচারকব্রত গ্রহণ 
করিতে হুইবে। মুঢ়েরাই প্রচারক নাম এক স্থানে আবদ্ধ রাখে। 


২৫৬ আচাধ্যের উপদেশ । 


প্রচারক আর কিছু নহে, দেশ বিদেশে সময় ও ক্ষমতান্থসারে কেবল 
ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ, ধন্ম ও অমৃত বিতরণ। ইহাতে কিয়ৎ 
পরিমাণে শাস্তি হয়। খণ পরিশোধের সেই কথা ভাবিয়া আমর! 
নিশ্চয়ই স্ুথ লাভ করিব। যাহার যে গুণ আছে ভাবুন, কত খণ 
আছে মনে করিয়া দেখুন, আর ঈশ্বর যাহা আদেশ করেন তাহ! 
করুন। 


সপরিবারে ব্রহ্মলাধন | * 
রবিবার, ২৯শে বৈশাখ, ১৮০১ শক ) ১১ই মে, ১৮৭৯ খুষ্টাব্ধ । 


হিন্দুধন্মন রত্বাকর, ইহার ভিতরে কত রত্ব আছে কেজানে? 
প্রকাণ্ড স্থবিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র, লুক্কারিত বনুমূল্য ত্র ।* এই রত্ব চিনিলে 
বিন্মন্সন হইতে হয়, অধিকারী ধনী হন। এই রত্বাকর আমাদিগের 
সমক্ষে । যদিও হিন্দুস্থানে কুসংস্কার, উপধম্ম, পাপ, ব্যভিচার, ছঃখ 
শোক, মন্দ ব্যাপার অনেক আছে, তথাপি ইহ! স্বকার করিতে 
হইবে, হিন্দুস্থান একটা স্বর্গ, ইহাতে গভীর জ্ঞান আছে, চমৎকার 
ভক্তি আছে, আশ্চর্য সদনুষ্টান আছে, চরিত্রে নিষ্ঠা আছে, বিশ্বাস 
প্রগাঢ় এবং প্রেমের আন্্র ভাব আছে, গভীর আননের নদী আছে। 
হিন্দুস্থান মন্দ বল, আবার ইহা অগ্যন্ত ভাল। হিন্দুধন্মের কাল 
দিক আছে মানি, সুন্বঞ্ দিক আছে ইহাও মানিব। আধুনক 
হিন্দুস্থানের বিষয় বললে অনেক বিষয়ে ক্ষোভ লজ্জা! এবং হঃখ 
উপস্থিত হয়, মনস্তাপ হয়, কিন্তু প্রাচীন হিন্দুস্থানের এমন ছবি 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর নয়ন ফিরান ধায় না । এখন বঙ্গদেশে 
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হিন্দুস্থানে অনেক জ্ঞান সভ্যতা দেখ যায়, কিন্ত প্রাচীন আবধ্যস্থানে 
আরও প্রগাঢ় ব্যাপার ছিল। 

অনেকে বলিবেন, হিন্দুস্থানবাসিগণ সংসারের সহিত যুদ্ধ করিয়া 
শেষ সংসারকে ঘ্বণ। করিয়া সংসার ছাড়িয়া! পলায়ন করেন, স্বার্থপর 
হুইয্স1 স্ুথ অন্বেষণ করেন । হিন্দুস্থানের তাাগ-শ্বীকার স্ত্রী পুত্রগণকে 
ভাসাইয়! দিয়া নিজে উৎকৃষ্ট রমণীক্প স্থানে যাবজ্জীবন ব্রহ্ষধ্যানে 
নিমগ্ন থাকা । পরকে কষ্ট দিয়! আপনি চিরবৈরাগ্য অবলম্বন করা-_ 
হিন্দুস্থানের মোক্ষ এই । যেখানে একজন তপস্তা করেন সেখানে 
স্ত্রী পুত্রের প্রবেশ নিষেধ; বিষয় কার্ধয পৃথিবীর লোক লোৌকিকতা৷ 
সেখানে ত প্রবেশ করিতেই পাবে না । যেখানে বিষয় কন্মের শব 
শুনা যায়, সে স্তান পরিত্যাগ করিয়া দূর দেশে স্থির চিত্তে তিনি 
ঈশ্বর চিন্তা করেন, ঈশ্বর সহবাস সম্ভোগ করেন। হিন্দুস্তানের মুক্তি 
ংসারের শৃঙ্খল ছেদন, হিন্দুস্থানের সুখ চক্ষু নিমীলিত করিয়! ব্রহ্ম- 
সহবাসন্থথ সম্ভোগ করা । এ এক শ্রেণীর ছবি বটে। হিন্দুস্থানে 
ধন্মে বিবিধ ব্যাপার, ইহাতে মন্দও আছে ভালও আছে । যেছৰি 
দেখাইলে ইহার বিপরীত ছবিও দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে 
সন্যাসী উদ্দাসীন সেখানে জনক রাজাও বাস করেন। সংসারে 
পরিবার সহকারে সাধন পবিত্র সাধন। একাকী সর্বত্যাগী হইয়! 
ঈশ্বর আরাধনা! রীতি ভাল, কিন্তু বন্ধু পরিবারবর্গে বেষ্টিত হুইয়। 
নাম কীর্তন করিবার পদ্ধতি আরও ভাল । এক দিকে উৎকৃষ্ট 
চরিত্র সাধক ধর্মে উন্মত্ত, সংসারে বিরাগ বুদ্ধি হইয়। পরিবারের 
মুখ দর্শন করেন না) টাক পয়সা কিছুরই প্রতি তাহার অনুরাগ 
নাই, বিষয়কে বিষবৎ দ্বণ! করেন, মার়ারজ্জু তাহার শিথিল হুইয়াছে 
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তিনি নির্জনে গিয়া বাস করেন; আর এক দিকে হিন্দুগণের অতি 
পুজ্য মহাদেব স্ত্রী সন্তান সন্তস্তি সকলকে সঙ্গে লইয়া ধ্যানে মগ্ন, 
সংসারে থাকিয়া! যোগিশ্রেষ্ । এ ছুই ছবি বিরুদ্ধ অথচ এ ছুই পক্ষই 
আছে। গ্রান নগর ছাড়িয়া সর্বত্যাগী হইয়া ভন্ম মাখিয়া সন্যাসী, 
সংসারের মধ্যে থাকিয়া উচ্চতত্ব সাধন, দান ধান সমস্তই আছে। 
স্ত্রী পরিত্যাগ স্ত্রী গ্রহণ, স্ত্রী পগিবার হইতে দুরে প্রস্থান, স্ত্রী 
পরিবারকে নিকটে রাখা-_হিন্দৃস্থান এদছুয়েরই পক্ষপাতী । কোন 
একট রীতি এক দিকে যেমন আছে, অন্ত দিকেও তেমনই আছে। 
সংসার ত্যাগের দৃষ্টান্ত যেমন আছে, জনক প্রভৃতিতে সংসার 
পরিত্যাগ ন! করার দৃষ্টান্ত তেমনই আছে। যথার্থ হিন্দু হইয়া 
জনকের দৃষ্টান্ত মন্ধকরণ করা যার । এদৃষ্টান্তের একান্ত প্রয়োজন । 
কেন না জনক পরিবার মধো, ঝাঁজ্য এশ্বধোর মধ্যে থাকিয়। রাজ্য 
পালন করিয়া রাবি হইলেন। তবে সংসারে থাকিয়াও খষি 
হওয়া যায়, পরিবার মধ্যে থাকিয়। ধর্ম সাধন করা যায়, হিন্দুস্থানে 
এ দৃষ্টান্ত আছে। 

যে দৃষ্টান্ত বল। গেল ইহা 'অপেক্ষা এক উচ্চ দৃষ্টান্ত আছে। 
সারের ভিতরে নানা গ্রলোভন, সেখানে যোগ ধ্যান ভাল চলে 
না, সুতরাং খষি অরণাবাপী হইলেন, পর্বত নদী গিরিগুহ। স্থরম্য 
বন উপবন আশ্রয় করি.লন, কিন্তু সেখানেও খধিকন্তা খধিপুত্রগণকে 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। খাভারা খবিপুত্র খষি কন্তাগণকে আশ্রমে স্থান 
দিতেন, আদর করিতেন, তাহারা ভাহাদিগের মুখ দর্শন করিয়া 
উচ্চ ধর্ম সাধন্‌ করিতে সক্ষম হইতেন, তাহারা আশ্রমে থাকিয়া! 
হিচ্দুধর্মের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিতেন। এ কথা পুস্তকে লিখিত 
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আছে, অনুষ্ঠানে জীবনক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই সেই সময়ের 
আশ্রম স্মরণ পড়িলে কাহার না আহ্লাদ হয়? আশ্রমে দূষিত 
বিষয় প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে শোক মোহের বার্তা নাই, 
সেখানে ছষ্ট লোক বলতি করে না, সেখানে পাপ প্রলোভনের 
প্রবেশাধিকার নাই-_তাহ! সুরম্য পর্বতে নদদীভীরে বনে অবস্থিত । 
খধিগণ নিজ নিজ আশ্রমে থাকিয়া উচ্চতম ধন্ম সাধন করেন। 
পরিবারগণ তাহাদগের ধন্মের অংশী হহতেছেন, পুত্রগণ তাহাদিগের 
ধন্মের উত্তরাধিকারী হইতেছেন । আমরা হহা1 ভাবিয়া কি উৎসাহিত 
হইব না? যখন এক সময়ে এরূপ হইয়াছিল, তখন বর্তমানে তাহার 
পুনরুদ্দীপন হওয়া অসম্ভব নহে । বদি একখার উচ্চ সোপানে তাহারা 
আরোহণ করিয়াছিলেন, তবে তাহাদগের সন্তান সম্ততি হইয়। 
আমরা সেই উচ্চ পর্খীতে আরোহণ করিব না কেন। অগ্যকার 
জঘগ্ কপট আচার ব্যবহার সভ্যতা যাত। দেখিতেছি, ইহ] আর্ধ্যস্থানের 
বলিব না। আধ্যস্কানের গৌরব আধ্যস্থানের সখের দিন চলিয়। 
গিয়াছে । কাল নদীর উপর পিয়া তীাহাদিগের নৌকা চলিয়া 
গিক্বাছে বটে, কিন্তু এখনও দশ বিশ শতার্ধা অ:তবাভিত হইবে, তবে 
আমর] যেখানে তাহার! উপনীত হইয়াছিলেন সেখানে উপনীত হইতে 
সক্ষম হইব। 

সপরিবারে ধন্ম সাধন হিন্দুস্থানের সব্বোচ্চ ভাব। ঈশ্বরের বিধি 
নহে, সংসার ত্যাগ করিয়া পরিবার বিসর্জন দিয়! ধন্ম সাধন করিতে 
হইবে। ধর্ম সাধনে ইহা আবশ্তকও নহে। ইহ! কঠিন ব্যাপার, 
কেন না সংসারে থাকিয়া কেহ কোন মতে ধ্যান করিতে পারে না। 
কিন্ত মানুষ যদি সংলারে নিমগ্ন হয়, সংসার ছাড়িয়াও ধর্খ সাধন 
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করিতে পারে না। জঙ্গলে অরণ্যে বাস করিয়াও সংসার স্মরণ 
হয়, সেখানেও স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করা হয়। ফল মুল আহার 
করিয়া কি হইবে? প্রাচীন আধ্যস্থানে আশ্রমের সুন্দর ছবির 
উপন্তাস আছে। ইহা! যেন সুমিষ্ট পদ্য রচনা, অতি স্থন্দর ভাষা 
শুনিতে আরম্ভ করিলে আর শেষ হয় না। সে দেশ সেখানকার 
বাধু সকলই মনোহর । সেখানকার কথা শুনিলে হৃদয় সুখী হয়, 
সে বায়ু স্পর্শ করিলে অঙ্গ সুুশীতল হয়। সুন্দর নদীর জোত চলিয়। 
যাইতেছে সেই নদীকুলে মনোরম আশ্রম । সে সুন্দর ছবি দেখিতে 
ভাল, সে গল্প শুনিতে ভাল । তেমন দ্রব্যটী পৃথিবীতে পীওয়৷ যায় 
না। এটা সুন্দর ছবি নহে, আশ্রম সম্ভব, আশ্রম ঘটিয়াছে। বনের 
ফল খাইয়া, কুটীরে বাস করিয়া, রিপুগণকে বশীভূত করিয়া খষিগণ 
পরিবার দ্বারা পরিবেষ্টিত, মন শুদ্ধ হৃদয় পবিত্র, ব্রহ্গানন্দে মগ্ন । 
সকলে সেই পথাবলম্বী হও। বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও যাহাতে 
বৈরাগ্যতত্ব যোগতত্ব প্রেমতত্ব শিখ যায়, সেই দিকে চল। প্রাচীন 
আর্ধ্যসমাজে চল, সেখানে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার বিধি নাই, 
স্ত্রীকে সহধর্শিণী করিয়! যোগপথে তাহাকে প্রবৃত্ত করিবার বিধান । 
সে পথে চলিলে তোমার স্ত্রী তোমার অনুগামিনী হইবেন। ব্রাঙ্ম! 
তোমার এই দৃশ্ঠ প্রদর্শন করিতে হইবে। যে দেশে জনকখাধি 
জন্মিয়াছিলেন, সেই দেশে তোমার জন্ম হইয়াছে, যে স্থান খষিগণের 
আশ্রমে পূর্ণ, সেই হিন্দুস্থান সেই বর্গের ক্রোড় তোমার জন্মভূমি ৷ 
এমন উপায় কর, যাহাতে সপরিবারে ঈশ্বরের নিকটে যাইতে পার। 
্রন্মকন্তার শ্বর্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় নাই। ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মকন্ত।! 
দুজনেরই জন্ত শ্বর্গের ঘ্বার উনুক্ত আছে। একজন আর এক 
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জনকে ভাসাইয়! দিয়া জঙ্গলে প্রস্থান করিবে, ইহা ব্রহ্ষের রাজ্যে 
হইতে পারে না। তোমার স্ত্রী পুত্র কন্তাকে ডাক, যেখানে যিনি 
তোমার প্রিয় আছেন ডাকিয়া আন, সকলে ঈশ্বরের চরণতলে 
মিলিত হও । তোমরা এখানে যে সংসার করিতেছ ইহ। প্রকৃত 
ংসার নহে। যখন ধর্মের সংসার হইবে, তখন শ্বর্ণের ব্যাপার 
হইবে। হে ব্রাহ্ম! তুমি তোমার স্ত্রীকে ডাকিয়! তোমার ধর্ে 
দীক্ষিত কর, উভয়ে যোগপথে ভক্তির পথে চল, উভয়ে উভয়ের 
ধর্ম বর্ধন করিয়া পরস্পর হস্ত ধারণপুর্্বক সমুদয় পাঁপের মূল, 
কলঙ্ক, অপরাধ সমুদয় বিদুরিত করিয়! শ্বর্গে চলিয়া যাইবে । কোন 
ব্রাহ্ম যদি তাহার স্ত্রীকে ডাকেন, হৃদয়ের সহিত ডাকিতে পারেন, 
তাহার আহ্বান-ধ্বনি শুনিয়া বর্তমান কলঙ্কিত হিন্দুস্থান স্বার্থপর 
হিন্দৃস্থানে আবার জনকঞ্খষির উচ্চ দৃষ্টান্ত স্থান হয়। হয় না, হয় না, 
হয় না, এ কথ! মুখে আনিও না। একবার বদ্দি ডাকিয়া আনিয়া 
যোগপথে ভক্তিপথে চলিবার উপায় করিতে পার, সংসার আর 
কণ্টকময় থাকিবে না, এই বশ্গদেশ সমস্ত পৃথিবীর পক্ষে একখানি 
ছবি হইবে। ইহার দিকে সকলের নয়ন স্থির হইয়া থাকিবে । 

এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে এই বিচিত্র দৃশ্ত প্রকাশিত 
হইবে । যাহাতে এই সমর শীত্র আসিতে পারে তাহার উপায় কর! 
কর্তব্য । স্বার্থপর হইয়া প্রিয় ভাই ভগিনীদিগকে ভাসাইয়া দিও 
না, নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ কর তাহাদিগের ভিতরে যে সকল সদগ্‌ণ 
আছে, তাহা প্রস্ফুটিত করিবার উপায় কর। সকলের সহধর্মিণী 
উপস্থিত হউন, যাঁহ। কিছু পূর্বের উচ্চ ভাব ছিল তাহ! তাহাদিগের 
হৃদয়ে প্রবিষ্ট হউক । ব্রাক্ষিক স্ত্রী সংসারের জীব না হইয়া 
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বেশ ভূষাতে জপাঞ্জলি দিয়া মৈত্রেয়ী হউন, স্বামীর নিকটে বন্ুন, 
সেকি পদার্থ যাহাতে অমর হওয়া যায় জিজ্ঞাসা করুন, স্ত্রী স্বামী 
সহবাসে ধর্মে প্রবৃন্ত হউন। ভারতভূমি মৈত্রেধী সদৃশ শত শত 
নারীতে পুর্ণ হইবে । এখন যেমন ধিষয়ের আলোচনা করেন, তেমন 
আর বিষয়ের আলোচনা না করিয়া ধন্মতন্ব আলোচনা করুন । স্বামী 
্থী হইবেন, সম্ভানগণ ধন্মপথে চলিবে, বংশপবুম্পপ্জা পুণ্য শাস্তির 
নিকেতন হহবে। এই ভাবে, এহ ত্রাঙ্গ ভাবে সব্বদদা পরিবার নিকটে 
রাখ । আপান গভীর বোগে নিমগ্ন হ9, সহধাম্মণী যোগে মগ্ন হউন, 
পরস্পর মগ্র হভয়া কৃতার্থ 5৪ । সন্তান সম্কতি প্রিয়জন সকলে 
ব্রদ্মনাম সক্ষীপ্তন করিয়া নুঠ্য কর। পরিবার সংসার সমুদয় 
ব্রহ্মযোগে জলে জল একাকার হহয়াবাইবে। আগ সংপার সংসার 
থাকিবে না, সংসার ব্রশ্মধাম হইয়া উঠিবে। জনক যাজ্ঞবন্থ্য মৈজেজী 
প্রভৃতির ভাব পুনরুদ্দীপন হহতে পারে বিশ্বাস ফর এবং সব্বদ! 
এই অভিলাষ পোষণ কর বে, সেহ ভাব পুনরুদ্দাপন করিব, আপন 
আপন চক্ষে দন করিব এবং দশন কারয়া সুখী হইব। 
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রবিবার, ৫ই দোষ, ১৮০১ শক; ১৮ই মে, ১৮৭৭ খুষ্টাব্দ। 
ভবনদীর কুলে দুইজন পোক বসিরা আছে। দুজনেই বিলাপধ্বনি 
করিতেছে, দুজনেরই দুঃখের কথা আছে। একজনের বিলাপের 
মর্ম এই, আমি কাপধিতেও পারিলাম না, ভবসাগরও উত্তীর্ণ হইতে 
পাগ্সিধাম না। আর একজনের বিলাপের মন্দ এই, আমি এত 
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কাদিলাম, তবু ভবসাগর উত্ভীণ হইতে পরিশাম না। কাদতে 
পারে না বলিয়া একজনের ন্বপ্রাপ্তি হইল না, আর একজন 
অনেক কাদিয়াও স্পগঁ নাইতে পাবিল না, এলন্য মনের যন্ত্রণা প্রকাশ 
করিতেছে । এ কণ! অনুমান বা কল্পনার কথ! নভে, দাই নিশ্চিত 
ঘটনার কথা, যথার্থ ঘটনার ছবি, মনঃকলিত ছবি নহে । না 
কাদিয়া স্বর্গে যাওয়া যায় না, আবার কাদিকা শ্বর্দে যাওয়! যায় তাহাঁও 
নহে। ভক্ত স্বর্গের দ্বারের নিকট গেণেন, দেখেন দ্বার অবরুদ্ধ, 
অনেক বলিলেন অনেক মশ্রপাত করলেন, দ্বার ট্টন্ুক্র হইল না, 
দ্বার খুলিল না, যেমন অবরুদ্ধ ছিল, তেমনহ অবরুদ্ধ রহিল । 

কাদিলে হয় না, না কাদিলেও হয় না, দুহ তন্বকথা, কেহ এ 
কথা অন্বীকার করিতে পারে না। কঠোর এ্রাণ বিগলিত হয় না, 
অশ্রপাত হয় না, ইহ! ভয়ানক অবস্থা । ইহাতে প্রার্থনা ধান 
স্তব স্ততি 'হইল না, কেবল শব্ধ উচ্চারণ হল । সেই কঠোর 
অবস্থাক্স প্রাণ পাষাণ সে বুঝিল। আমার শর্গে যাওয়া হইল ন! 
ইহ! আর সে কেন বলিবে না? দান ধ্যান স্ব স্তুতি অনেক চেষ্টা 
করিল, কিছুতেই চক্ষুর জল ফোঁপতে পারিল না। যোগীর ধরছে 
ক্রন্দন আসিল না, সকলে মুদগ্গ লইয়া কীন্তন আরম্ভ করিল মত্তত৷ 
আসিল না, চক্ষে জল পড়িল না। প্রেমের কথা শুনিল, কিন্তু 
কাদিল না বলিয়া! জদয় ভিজিল না । এ অবস্থায় শাস্তি নাই, উন্নতি 
নাই। না কীদিয়া কিছু কয় না, ইহা প্রতোকে জীবনে উপলব্ধি 
করিছ্াছেন ইহার প্রমাণে প্রয়োজন নাই। আবার কীদিয়া ভাসাই- 
লাম, অনুতাপে দগ্ধ হইয়। কীদিলীম, তাহাতে ৪ মনের হুংখ গেল 
না। একাকী বা ভক্ত সঙ্গে মিলিত হইয়! ক্রন্দন করিলেই স্বর্গ 
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পাওয়া ঘায় তাহ! নহে । উপাসনা করিতে করিতে ডাকিতে ডাকিতে 
ক্রমে মন কঠোর হইয়া! আসিল, জীবন শুদ্ধ এবং আনন্দ লাভ হুইল 
না; অন্ত দিকে কীাদিয়া বীজ বপন,.করিল, সময়ে ক্রন্দন চলিয়া গেল, 
শন্ত লাভ হইল না । পাপ স্মরণ করিয়! বুষ্টি ধারার স্তায় অশ্রু পড়িল, 
পাপ গেলনা । তবে অনুতাপেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। 

কাদিলে অথবা না কাদিলে ঈশ্বরের প্রসন্ন বদন দেখিতে পাওয়। 
যায় না। ক্রন্দন করিয়াও স্বর্গ নাই, ন৷ ক্রন্দন করিয়াও ন্বর্গ নাই, 
এই ধর্মের নীতি সর্বদ1 হৃদয়ে রাখিতে হইবে । ক্রন্নন কিয়! 
রোপণ না করিলে শস্ত সংগ্রহ হয় না, ইহার সঙ্গে এই কথা মনে 
করিতে হইবে যে, ক্রন্দন সামান্ত পদার্থ নহে । ক্রন্দন হইলেই যে 
ক্রন্দন হয় 'তাহা নহে । কপট ক্রন্দনে কোন ফল নাই। ক্রন্দন 
দেখিলেই বুঝা যাইবে যথার্থ ক্রন্দন কি না? এই ব্রহ্গমন্দিরে 
উপাসনা! উপদেশ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সকল লোকে কাদিল, চক্ষে 
জলে বক্ষ ভাসিয় গেল, কিন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখ, পাঁচ ছয় জন 
কাদিয়াছে, আর কেহর্কাদদে নাই । না কাদিলে স্বর্গ পাওয়া যাইতে 
পারে না, সে ক্রন্দন সেই ক্রন্দন__-যে ক্রন্দন সরল অন্তঃকরণ হইতে 
উপস্থিত হয়। সেই অনুতাপ মধ্যে স্বর্গের শোক দেখিতে পাই, 
ভিতরে যদি আনন্দমুগ্তি প্রত্যক্ষ হয়। এ ক্রন্দনে ব্রঙ্গ লাভ হয় । 

পৃথিবী আহ্িক গতি সমাধা করিতেছে, ইহাতে সুর্য উঠিতেছে 
অন্ত যাইতেছে, ক্রমে পৃথিবী হুধ্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতেছে । 
সৌর জগতের গতিতে যে প্রকার দিবা রাত্রি বৎসর হইতেছে, 
সেইরূপ মন্ুযজীবনে রাত্রি দিন--ছুঃখ শোক, হাস্ত ক্রন্দন- দৈনিক 
গতিতে ব্রহ্মহধ্যের চারিদিকে ঘুরিয়া অগ্রসর হইতেছে। যে ব্যক্তির 
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মুখে হান্ত ক্রন্দন নাই, তাভাঁর জীবন অগ্রসর হইবে নাঁ। স্বাভাবিক 
দিবা রাত্রির স্তাঁয় মন্ুষ্যজীবনের দিবা রাত্রি আছে। ন্থর্যাবিরহে 
যেমন রাত্রি উপস্থিত হয়, তেমনই ব্রঙ্গবিরহে মনুষ্যজীবনে রাত্রি 
অন্থৃভূত হয় এবং শ্বভাবতঃ চক্ষু হইতে জল পড়ে। যতই ঘোর 
অন্ধকার তইয়। ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, ততই আরও চক্ষুর জল 
পড়িতে থাকে । আজ অপরের সেবা করিতে পারিলাম না, অপরের 
দুঃখ বিমোচন করিলাম না, অপরের পাপ অধণ্ম শোক দূর করিলাম 
না, শ্বীয়্ শক্তির উপযুক্তরূপ ব্যয় করিলাম না, স্বর্গের প্রভূকে স্মরণ 
করিলাম না, রাত্রি হইল। এখানে আর চেষ্টা করিতে হয় না, 
পাপ স্মরণ মাত্র আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িবে । 

পাপ স্মরণ করিয়া হৃদয় ব্যথিত হয় না, সেখানে কোন দিন 
অনুতাপ হয় নাই; পাপ যে কি তাহা দে বুঝে নাই। ধন্মের 
শাস্ত্র এই, অণুমাত্র প।প দেখিবা! মাত্র খুব কাঁদিয়া উঠিবে। একটু 
অদর্শন হইলেই “হে ঈশ্বর! তুমি কোথায় রহিলে” বলিয়া! আকুল 
হইবে। হায়! এমন শুদ্ধ জীবনে ছুব্বলতা পরবশ হইয়া পাপকে 
ঘরে ডাকিয়া আনিলাম, মন দূষিত হইল, কলঙ্কিত হহল, এই বলিয়া 
চীৎকার করিয়। কাদিবে। রাত্রি ছুপ্রহর, জীবনকে ঘোর অন্ধকারে 
ঘেরিল। কিছুতেই আর শাস্তি হয় না, প্রগাঢ় ক্লেশ অনুভব হইতে 
লাগিল, ছুঃখের শেষ সীমা উপস্থিত হইল, বিষাদ ঘনীভূত হইয়া 
আসিল, তখন সেই ছুঃখের অবসান এবং প্রভাষের সমাগম সময় । 
দুপ্রহর রজনীর পর রাত্রি অবসান, প্রাতঃকালের আরম্তভ। বিষাদ 
যখন ঘনীভূত হইল, তখনই বিষাদের ক্ষয় আরম্ভ হইল। ঈশ্বরের 
রাজ্যে এই নিয়ম । অনুতাপের মধ্য দিয়া স্থখ আইস, পাপ চলিয়া 
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গিয়। ঈশ্বর-দর্শন হয়। ভক্ত ঈশ্বর-দর্শনে কাদিতে লাগিল, আনন্দ 
ধরে না। 

পাপের জন্ত জীবনে ভয়ানক যন্ত্রণ উপস্থিত। তুমি সাধু সঙ্জনের 
সেবা কর নাই, কিন্তু, খধিগণ দেবগণ দয়া করিয়া তোমার ঘরে 
আসিলেন। কেন, ইহারা কেন প্রকাশিত হইলেন? ইহার! ঘরে 
প্রবেশ করিলেন কেন? কাল ব্াাত্রে এত পাপ করিলাম তবু ইহার! 
আমার ঘরে আসিতে কুষ্ঠিত হইলেন না? প্রবেশ করিয়। প্রত্যেক 
ভক্ত সহায় হইলেন, একটা পুণাভাব একটা সতকথা! শ্রবণ করিয়া 
£খ মোচন হইল, ভক্তের মনে আর আনন্দ ধরে না । তিনি তখন 
আপনাকে কৃতার্থমনে করেন এবং যত কৃতার্থ মনে করেন তত 
হাসিভে থাকেন। এ হাসি উন্মাদ ব্যক্তির হান্তের সায় । সহম্্ 
ভদ্র লোকের সন্মুখে তিনি কাদেন, সহম্্র ভদ্র লোকের সম্মুখে তিনি 
হাসেন। ভক্ত কাদিতেও কুঠিত তন না, হাসিতেও কুষ্ঠিত হন লা । 
দুইই স্বাভাবিক । সভ্যতার অনুরোধে হান্ত ক্রন্দন সম্বরণ করিতে 
গিয়া অধোগতি উপস্থিত হয়। সে জীবনে দিবা রাত্রি হয়লা। 
ব্রান্মের জীবন পৃথিবীর আাহ্িক গাঁতর স্থায় ব্রহ্গস্থণ্যকে প্রদক্ষিণ 
করেতে পারে না, পৃথিবীর বাধিক গতির স্ায় ভাস্ত ক্রন্দনের মধ্য 
দিয়। অগ্রসর হয় না। যে সমাজে হান্ত ক্রন্দন নাই, সে সমাজ মরণ 
স্বীকার করিক়্াছে। গ্রতিদিন উপাসনা করিষা! যে চক্ষু কীর্দিল না. 
সে চক্ষু কঠোর হুইল, মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিল। ক্রমে অনুতাপ 
করিয়া ক্রন্দন করিয়া পাপ স্মরণ কক্িয়াও জীবনের গতি হইল না। 
চেষ্টা করির! কল্পনা করিয়া কাদিলে কি হইবে? ক্রন্দন প্রকৃতিস্থ 
চাই। প্রক্কতিস্থ হইয়! না কাদিলে সে ক্রন্দন ক্রন্দন নয়। 
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যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ন! দেখিলেই কাদে, কোথায় রহিলে বলিয়! 
আর্তনাদ করে, তাহার বিচ্ছেদ থাকে না, কাদিবা মাত্র তিনি 
প্রকাশিত হন, এবং তৎক্ষণাৎ সে হাসিতে থাকে । যে ব্ক্তি ন! 
হাসিল সে ক্রমাগত অনুতাপ করিয়া পাষ।ণ সমান হইবে, দিব! রাত্র 
কীর্দিবে, কিন্ত কিছুই ফল হইবে না। যদি ফল চাও উত্তাপ মিশ্রিত 
কর, অন্তাপ-ধারি সিঞ্চন কর, ধর্মবীজ প্রস্ফুটিত কর, সঙ্গে সঙ্গে 
সহান্ত ভাব প্রফুল্ল ভাব বক্ষ পায় এরূপ উপায় অবলম্বন কর। 
ক্রন্দনের সঙ্গে হান্তের সঙ্গে, হুঃখের সঙ্গে স্থুখের সঙ্গে মিলন চাই । 
ভাল দিক দেখিয়া হাসিবে, কাল দিক দেখিয়া কাদিবে। ক্রমাগন্ত 
কাল দিক দেখিয়া কাদিলে সদগতি হয় না। হান্ত ক্রন্দন ছয়ের 
মধ্য দিয়া চলিবে। কথনও হাসিবে কখনও কা।দবে। বিষাদে 
অবসন্ন হইলে সে ব্যক্তি আশীর্বাদ লাভ করে। ক্রন্দন পবিত্রতার 
জগ্ঠ আবশ্যক । 

মন্থুষ্যের পর্য্যায়ক্রমে বালা যৌবন বুদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়, ইহার 
মধ্যে দিন আছে, রাত্রি আছে। রাত্রি না হইলে দিন আইসে না। 
সূর্য অন্ত গমন করে, পুনরাক্স প্রাতঃকালের সমাগম জঙন্ক । ছুঃখ 
অন্ত গমন করে, পুনরাক্ন প্রাতঃকালের সমাগম জন্ত । ছুঃখ পাওয়াই 
সুখের ফারণ। ব্রহ্ম তজ্ডন্তই দূরে গমন করেন। ব্রহ্ম এতবার্স 
করুণ। প্রকাশ করিলেন, এতবারেও জীবন ভাল হইল না বলিয়! 
সাধক কাদিতে থাকেন। ঈশ্বর আপনার পরিচয় দিতে ক্রটি করিলেন 
না, একবার নয় ছুইবার নয় কোটাবারের কম তাহার করুণ! দেখি 
নাই, ইহা স্মরণ করিবা মাত্র চক্ষে জল পড়িতে থাকে । যে মনে 
পাপ আছে, ক্রন্দন কর! ম্বাভাবিক, কিন্তু পাপ থাকিতে হাস্ত, 


২৬৮ আচাধ্ের উপদেশ 


মৃত ব্যক্তির হান্ত, রোগীর বিফল হাস্য । যে ব্যক্তির কর্তব্য কার্য 
সকলই বাকি, কেবলই পাপ করিতেছে, একটীও সাধু কার্য করিল 
না, সে যে কত কাদিবে, শত সহস্র বর্ধ কাদিবে, কে গণনা করিবে? 
ক্রমাগত পাপে বিষয়ে মনুষ্য না ডুবে এজন্ত অন্তাপ। অন্ুতাপের 
অশ্রর প্রয়োজন আছে। শুষ্ক ভূমিতে নৌকা বদ্ধ হইলে নীচে 
জলের প্রয়োজন। জলের স্রোত প্রবল হইলে নৌকা ভাসিয়া উঠে। 
জীবন-তরী বদ্ধ হইয়াছিল, অনুতাপ জলে তাহা ভাঁসিয় উঠিল। 
জীবন শুষ্ক মরুভূমি সদৃশ হইয়াছিল বুষ্টিধারা নাই, কৃষক বীক্গ ভূমিতে 
নিক্ষেপ করিল, বীজ অস্করিত হুইল না, কিন্ত যাই ক্রন্দনের বৃষ্টি 
হইল অমনই বীজ অস্কুরিত হইল । ক্রন্দনের যেমন আবশ্তক 
হাসিরও তেমনই আবশ্তক। বীজ অস্কুরিত হইল আর হা হা! করিয়া! 
হাপিয়। উঠিলাম। এক দিকে যত ভুঃখ শোক, প্রকৃতি আর এক 
দিকে তত স্থুথ উল্লাস চায়। বদি এক কোটা পাপ হইয়! থাকে 
তাহার পরিবর্তে পাঁচ কোটা সাধুতা চাই, যদি একবার অনুতাপের 
অশ্রু পড়ে, দশবার সুখের অশ্রু পড়া চাই। নয়ন একবার রাত্রি 
দেখিল, দশবার দিবস দেখা চাই। ফলতঃ ক্রন্দন ও হাশ্য ছুইই 
চাই। ক্রন্দন ও ভাম্ত ছুই" অবলম্বন করিলে বহ্গপদতলে গড়াইয়া 
পড়া যায়। এই অশ্রপাতে ও আনন্দে ব্রান্মের পরিত্রাণ হুইবে, 
জগতের মুক্তি হইবে । ৰ 
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বঙ্গদেশে নিরাকার পুজার পরীক্ষা হইতেছে । সমস্ত পৃথিবী 
অনুরাগ উৎসাহের সহিত পরীক্ষা স্থলে উপনীত হইয়াছে । সকলে 
পরীক্ষা দেখিতেছে, ফলের প্রতি আশা-নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া! আছে। 
নিরাকার পুজার জন্ত বঙ্গদেশকে কেন মনোনীত করা হইল কে 
জানে? যে দেশে কত কুসংস্কার কত কুনীতি কুরীতি, সেই দেশকে 
ঈশ্বর নিরাকার সাধনের জন্ত কেন মনোনীত করিলেন ঈশ্বর জানেন। 
ঘটনাটা যথার্থ ইভা আর কেহ সন্দেহ করিতে পারে না । আজ 
পঞ্চাশ বংসর হইল পরীক্ষা চলিতেছে । এই পরীন্স/' মধ্যে উচ্চ 
প্রকৃতির লোক আসিয়। পড়িয়াছে, জ্ঞানহীন আলিয়াছে, সভ্যতা 
বিদ্াতে ভূষিত উজ্জল জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি আপিয়াছে, জ্ঞানালোক বিহীন 
সামান্ত লোক আপিয়াছে। কাহারও ভক্তি আছে, কাহারও জ্ঞান 
আছে, কাহারও কন্মসাধনে ইচ্ছা বলববতী, সে সকল লোকও 
আপিয়াছে। কেহ পুস্তক পাঠ করেন, অন্ুরাগের সহিত বেদ 
বেদাস্ত অধায়ন করেন, কেহ পুস্তকাদি নিরপেক্ষ হইয়া কেবল হৃদয় 
মধ্যে সত্য পাঠ করেন তাহারাও আসিয়াছেন। জ্ঞানীভক্ত তপস্তা- 
প্রিয় যোগপ্রিয় সকল শ্রেণীর লোক আসিয়াছেন। এক বৎসর ছুই 
বৎসর নয় অর্ধ শতাব্দী চলিয়। গেল, পরীক্ষার ফল কি হইবে 
ভবিষ্যৎ তাহা! জানে । এখন কিছু কিছু তাহার পূর্বাভাস পাওয়া 
যাইতেছে । 

ঈশ্বর বঙ্গদেশকে সাকার অর্চনার পরীক্ষা করিলেন না, অকৃত্রিম 
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নিরাকার উপাসনার স্থল কেন করিলেন, সকলে ব্বদেশকে এই 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, ইহার মীমাংসা করিতে অনুরোধ করি- 
তেছে। যে যেরূপে পারে তাহাকে সেইরুপে মীমাংসা করিতে 
হইবে। কেহ যোগসাধন দ্বারা কেহ প্রেমের দ্বারা, কেহ জ্ঞানযোগ 
বার! সিদ্ধান্ত করিবেন, কেহ কন্মানুষ্ঠান দ্বারা মীমাংসা করিবেন । 
এখানে সকল উপায়ে চেষ্টা হইবে। জ্ঞান দ্বারা ভক্তি দ্বারা ইচ্ছা! 
দ্বার কিরূপে নিরাকার সাধন হয়? এ সমুদয় চক্ষুর সমক্ষে প্রকাশ 
পাইবে। আজ অনেক দিন হইল চেষ্টা হইল। যিনি যৌবনে 
আরম্ভ করিলেন, তিনি বৃদ্ধ হইলেন, যিনি বুদ্ধ হইয়! আরম্ভ করিলেন, 
তাহার জীবন শেষ হইয়া আসিল, সত্যের মীমাংসা করিতে চেষ্টা 
করিয়া শেষ ঈাড়াইল কি? সকল লোকে বলে ব্রাঙ্দেরা কি করে? 
পঞ্চাশ বৎসর কি করিল, সাধনে কি ফল পাইল? সকল ব্রাহ্মকে 
পৃথিবী জিজ্ঞাস! করিতেছেন জীবন দ্বার! দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহ দেখাও । 

নিরাকার সাধন কর! অত্যন্ত কঠোর, পৃথিবী এইজন্। নিরাকারের 
উপাপন। ছাড়িল। চক্ষু 'নিমীলন করিয়া নিরাকার দর্শন করা শরীর 
বিশিষ্ট মানুষের পক্ষে অসম্ভব । এ পর্যন্ত অধিকাংশ লোক সাকার 
পরিত্যাগ করিয়া নিরাকারে উপনীত হইয়াছে এ কথা বলা যায় 
না। ব্রহ্ম সচ্চিদাঁনন্দ, নিগুণ নহেন, সদানন্দ, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বোত্ষ, 
অকৃত্রিম নিরাকার যথার্থ দেহ বিহীন এরূপ কজন দেখিয়াছেন ? 
পৃথিবীর এক সীম! হইতে সীমাস্তর দেখ অনেক উপধর্শ আছে, 
উহাতে কোন না কোনরূপে সাকার ঈশ্বরের পুজা হইয়া! থাকে । 
প্রাচীন কালে বর্তমান কালে জ্ঞানী মুর্খ সভ্য অসভ্য সকলে মিলিত 
হইয়া সাকার মূর্তির পুজা করিয়াছে । কেন করে? নিরাকার 
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ধারণ করা যায় না। কল্পনা মিশ্রিত না হইলে ধ্যানে আয়ত্ত হয় 
না। এজন্য নিরাশ হইয়া ঘ্বণা করিয়া বিরক্ত হইয়া! নিরাকার সাধন 
সকলে পরিত্যাগ করে, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, সভা অসভ্য জ্ঞানী 
মুর্খ সকলে চলিয়া গেল। ব্রাহ্গদমাজে প্রবেশ করিয়া চল্লিশ পঞ্চাশ 
বতসর নিরাকার সাধন করিয়াও অনেক লোক চলিয়া যাইবে। 
অত্যন্ত ভক্তি অতান্ত বিশ্বাস না থাকিলে নিরাকার সাধনে থাকা 
যায় না। বাঁজ রোপন করিলে কি হইবে, ক্ষেত্র প্রস্তত ন! হইলে 
কিছু হয় না) চক্ষু মুদ্রিত করিলে কি হইবে, কিছুতেই নিরাঁকারকে 
গধরিতে পারিবে না । বাইশ ঘণ্ট! আমোদে বিষয় সেবায় পাপ পথে 
দৌড়াইয় অল্পক্ষণ পাঁচ মিনিট দশ মিনিট কিছু ঘণ্টা উপাসন1! করিয়া 
কি নিরাকারকে পাইবে? একি বৃক্ষের ফল? স্বর্গের চাদ বামন 
হইয়া ক প্রকারে পাড়িবে? ইহা কথার কথা নয়, অনুমানের 
[বিষয় নয়। 
বল এত বৎসর পরীক্ষা করিয়া! কিছু করিতে পারিয়াছ কি না? 
হৃদয়কে পরীক্ষা করা চাই। চক্ষু খুলিয়া বা বন্ধ করিয়া জড় বস্তু 
যেমন ধরিতে পার! যায়, তেমনই নিশ্চয় বলিতে পার একজনকে 
ধরিয়াছি-_-এক ঈশ্বর, এক বিধি, এক লক্ষণ, চির-অপবিবর্তনীয় 
সত্য ঈশ্বর ধরিয়াছি। বল এ কথা ঘোষণা করিতে পার কি না? 
ইহার সাক্ষী হইয়া প্রাণ দিতে পার কি না? সুমধুর সঙ্গীত গাইয়া 
উপাসন! করিলে কি হইবে? পৃথিবী সামান্ত সঙ্গীত শুনিয়া গৌরবের 
মুকুট দিবে না। কত লোক সামান্ত উপকার করিতে গিক্বা অগ্নিতে 
পুড়িয়! মরিল, গভীর বিপদের সমুদ্রে নিপতিত হুইল। তোমর৷ 
নিরাকারের পুজ। সংস্থাপন করিবে বলি! স্পর্ধা করিলে, এখন 
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দর্পহারী তোমাদিগের দর্গ চূর্ণ করিবেন। অবিশ্বাস লইয়া কপট 
প্রেম ভক্তি লইয়া আরম্ত করিলে, পাচ দিনে লীলা ফুরাইল। এখন 
বিষয় পথে যাও, নয় উপধন্ম লইয়া! দিন যাপন কর। 

বাস্তবিক তোমর! শক্ত পথ ধরিয়াছ। চিরদিন যাহা হয় নাই, 
তাহাই অবলম্বন করিরাছ। পুর্বকার লোকদ্িগকে জিজ্ঞাসা কর, 
ইতিহাস পাঠ কর দেখিবে কজন নিরাকার আশ্রয় করিয়াছে? আমর! 
নয়ন নিমীলন করিরা ব্রন্মের অরূপ রূপমাধুরী দেখিতে চাই। এক 
নিয়ম এক নাতি এক সংশয় রহিত পুণ বিশ্বাস, অনুমানের নহে, 
কিন্তু এক নিশ্চিত নিরাকার ব্রন্মের সাধন করিব। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
হয়, আর দেখি এক এক কপ্পিয়া সকলে পলায়ন করে। তবে 
বুঝি যথার্থ নিরাকার ব্রহ্মের সাধন হয় না। অন্ত দেশে অন্ত লোকের 
মধোও ত ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না । এরূপ কেন হয় বলিতেছি। 
এ পথের অন্ত নাই, ক্রমাগত চলিতে থাক, কোন্‌ পথে চলিতে 
হইবে কিছুই বুঝিতে পারিবে না । এ'অতি গর্গম পথ নূতন পথ; 
কি প্রাচীন কালে কি বর্তনান কালে পুথিবাতে অতি অল্প লোক 
আছে, যাহাঁদগকে এহ ভাবের এই মতের সাদৃগ্ত দেখিতে পাওয়। 
যায়। ঠিক এই মত কোথাও প্রবেশ করে নাই । ঠিক নিরাকার 
উপাসনা কোথাও দেখা যায় না। সাকার উপাসন! পরিত্যাগ করিয়া 
যথার্থ নিরাকারে একটুও অনুমান নাই, কল্পনা নাহ এরূপ কোথাও 
নাই; ঠিক নিরাকারের শাস্ত্রও পাওয়া যায় না। আঞ্জ কাল যাহ! 
গুনা যাইতেছে, উহা ঠিক সেরূপ নহে । অগ্ত ভাবে, কোথাও এ 
সত্যটা সম্যক প্রস্ফুটিত হয় নাই, সর্বাঙ্গ নুন্দররূপে প্রকাশ পাস্ক 
নাই। নিরাকার ঈগথরকে পিতা মাত! বন্ধু বলির! গ্রহণ কর1-_-এমত 
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ত্রাঙ্গধন্মে এখন দেখিতেছি। এই নিরাকার পুজা হয় কি না মীমাংসা 
করিতে হইবে । এখন যে পরিমাণে যে ভাবে উপাসন। হয়, তাহাতে 
কি হইবে? সমুদয় দিন বিষয় কন্ম 'করিয়া ছু ঘণ্টা আধ ঘণ্টা 
উপাসনা করিয়া কি মন পরিতৃপ্ত হয়? কত সময় গেল, ব্রহ্গপুজা 
কতক্ষণ করিলে? বল ঠিক ব্রহ্মপুজায় কন্ত সময় লাগে । ঠিক 
উপাসনায় ব্রহ্মসমীপে উপনীত হইতে কত মিনিট লাগে? বল চক্ষু 
মুদ্রিত করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ মুত্াঞ্জয় মৃণ্তি প্রকাশ পায় ?--কি 
প্রকাশ পাইতে সময় লাগে? সংসার সে সময়ে শক্রতা করিতে 
আসিলে তাহাকে দূর করিতে কতক্ষণ লাগে? দশ মিনিট, না 
অমনই বিহ্যাতের ন্যায় তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়? সূর্য উদয় হইলে 
ক্রমাগত একজন সমক্ষে দেখে । দশ মিনিটের সময় যে বিচিত্র বর্ণ 
বিশিষ্ট এক তজোতি দেখিলে, দেখিতে দেখিতে তাহা বিছ্যুতের ন্যায় 
কোথায় চলিরা গেল, এরূপ হইলে কি হইল? ক্রমাগত দশ মিনিট 
অদ্ধ ঘণ্ট! সেই যে দেখা হইল, বাহিরে আসিয়! দেখি, আভা, তাহাতে 
পুণ্য আনন্দ শান্তি আসিয়াছে । ভগ্ন-হৃদয় আরও তাহার প্রত্যাগমন 
প্রত্যাশা করে। 

বল ঈশ্বর কি তোমার সঙ্গে কথা বলিলেন? তোমায় কি 
বলিলেন? তোমার মুখ দিয়াই বা কি সকল কথা বাহির হইল, 
তাহার মুখ হইতে একটী কথাও আসিল না.? ত্রাঙ্গ! তুমি এত 
কথা বলিলে, ব্রহ্ম হা না বলিলেন না। তুমি ব্রদ্ধ সহৰাসে উপাসনা 
করিলে, না তোমার উপাসনা সমুদয় আকাশ গ্রাস করিল? তুমি 
কি ব্র্দের উপাসনা করিলে, না আর কিছুর উপাসন! করিলে? 
তোমার উপাসনা যদি নিন ব্যক্তির আত্ম-নিবেদন হক, তবে তুমি 
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কি নিজেই নিজের প্রতি নিবেদন করিলে? আত্মাই কি আত্মার 
নিকট প্রার্থনা করিল? এ যে আমার প্রতি আমি, মনের প্রতি 
মন সকল কথা বলিল। 'এ যে তুমি আপনাকেই আপনি নৈবেদ্ধ 
দিতেছ। এইরূপই অনেক স্থলে হয়। অনেক স্থলে আকাশের 
পুজা আপনার পুজা হইয়া! থাকে । ব্রাহ্ম! তুমি বথার্থ ব্রন্দের পুজা 
করিতেছ কি না ঠিক করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। এরূপ গোলমালের 
ব্যাপারে প্রকৃত ব্রন্মেব পুজা হয় না, কল্পনার পুজা হয়। কেবল 
অনুমান থাকিলে উন্নত ব্রাঙ্গ হওয়া যায় না। অনুমানে আরম্ভ করিলে 
অনুমানে শেষ হইবে। মৃত্ভাশয্যার় কেবল কণ্টক বিদ্ধ হইবে। 
স্থখের সময়ে যে কাট! দেখিতে না পায় সে ছুঃখের সময়ে কাটা 
দেখিতে পাইবে । অতএব ঈশ্বরকে ঠিক দর্শন করিতেছ কি না, 
বারম্বার পরীক্ষা কর, ক্রন্দন কর, প্রার্থনা কর, ঈশ্বর যথার্থ ঈশ্বর 
হুইক্স! প্রকাশিত হইবেন। সভ্যতা, বিদ্ভা, বুদ্ধি, এ সকলের গর্ব 
পরিত্যাগ করিতে হইবে । আমাদের ঈশ্বর ঠিক হওয়া চাই, অন্থমান 
ও কল্পনা-শুগ্ত ঈশ্বরের পাদম্পশ করা চাই । সব্বপ্রথমে ব্রহ্গসম্পন্ন 
হওয়া! প্রয়োজন । আড়ম্বরে কোন গৌরব নাই। বাহিক উপাসনা 
করিলে বা সহজ ভাবায় প্রার্থনা করিলে কিছু হয় না। চক্ষু নিমীলিত 
করিয়া, ভে ব্রহ্ম! হেব্রহ্ম! বলিয়া উদ্দেশে অন্ধকারে হস্ত প্রসারণ 
করিলে কি হইবে? দিব্য পুরুব অতি সুন্দর পুরুষ, তাহাকে হৃদয়ে 
লাভ করিলে তবে নিরাকার উপাসনা ঠিক হয়। বহু বৎসর হইল 
উপাসনা! আরম্ত করিয়াছ, যুবা ছিলে বৃদ্ধ. হইয়া গেলে, এখন ক্ষোন 
দিন চলিয়া! যাইতে হইবে, এখন আর বিলম্ব করিও না! যাহাতে 
গ্বর্গের দ্বার খুটিতে পার, ভাই ভশ্বী সকলে মিলিয়া! ভক্তি-বৃক্ষতলে 
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উপবেশন করিতে পার, অগ্রি খাইতে হইলে অগ্নি খাইতে পার, 
জলে ডুবিতে হইলে জলে ডুবিতে পার, এজন্ প্রাণকে নিয়ত প্রস্তুত 
রাখ। যথার্থ কঠোরতার সঙ্গে ভিতরে আহ্লাদ । আহা কি সুন্দর 
ব্রহ্ম! তাহাকে জীবনে ধারণ কর। যে কয়েকজন পার ব্রাহ্মদমাজের 
নাঁম রক্ষা কর। যথার্থ দেখিলে তাহাতে একটু ভুল নাই, যেটুকু 
দেখিলে সত্য | বেদে মহাভারতে তেমন কান্তি দেখিতে পাওয়া যায় 
না। যেটুকু দেখিলে একেবারে প্রত্যক্ষ করিলে। ব্রহ্গের মুখ 
দেখিলে তাহার কথা শুনিলে, তাহার শাস্ত্র শিখিলে, পৃথিবী যদ্দি 
ইহাতে খড়গহস্ত হয় কর্ণপাত করিও না, নিরাকার বস্তু পাইয়া জলে 
যেমন জল মিশিয়! যায় জীবন তীচ'তে মিশাইয়া গেল। নিজের 
জীবন ব্রন্মে জীবিত কর। আহার বিহার, সংসার পাট, বিষয় কর্ম 
সকলই ব্রহ্মজীবন হইয়া সাধন কর। ব্রাহ্ম হইয়া দবা! রাত্র ব্রহ্গের 
সতত! সম্বন্ধে ভ্রমশূন্য হও । আমরা আছি, ইহা যেমন কখনও ভুলি 
না, ব্রহ্ম আছেন ইহাও তেমনই ভূপিও না। চিত্তে ব্রহ্ম, হৃদয়ে ব্রন্ধ, 
প্রাণে ব্রহ্ম, চুলের মত সক্ষম অবস্থায় ত্রগ্ধ। তাহার নিকট হইতে 
স্পষ্ট উত্তর গুন, এক এক কথায় জীবন অগ্রিপূর্ণ হউক। এরূপ 
হইলে মানুষ মজিবে, পৃথিবী মজিবে, ব্রাঙ্গনমাজ কৃতার্থ হইবে। 
এমন করিয়া ব্রহ্গকে বুকে বীধিবে যে আর সংশয় থাকিবে না। 
গ্রাণের ভিতরে রক্ত দ্বারা লিখিত হইবে ব্রহ্ম সত্য, এই আদেশ 
এই উপাসন!, এই ব্রাঙ্গের শান্তর, এই ব্রাহ্মের নীতি । 
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স্থানে স্থানে এই কথার আলোচনা হইতেছে পরলোকবাসী 
সাধুদিগের সঙ্গে ইহলোকে মনুষ্টের দর্শন হয় কিনা? পরলোঁক- 
বাসীরা মনুষ্যের দর্শনের বস্ত হইতে পারে কি না? ইহলোকবাসী 
পরলোকবাসী এ ছুয়ের মধ্যে কি এক অনন্ত সাগর ব্যবধান নাই ? 
ক্ষুদ্র মনুষ্য এই পৃথিবীতে বসিয়া ইহলোকের জীবের স্তায় পরলোক্ষ- 
বামিগণকে নিঃসংশয় দর্শন করিবে ইহা! কি সম্ভব? স্পষ্ট উপলদ্ধি 
হইবে এ কথা কি পরলোকবাসী সম্বন্ধে সংলগ্ন হইতে পায়ে? 
দর্শন সম্ভব ইহার প্রমাণ কি? ইহা যে ভ্রম নয় কে বলিল? 
এক ঈশ্বরকে লইয়! জ্ঞান তৃপ্ু হয়, সাধু সঙ্জনে প্রয়োজন কি? 
জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর পাই না। চৈতন্ত ঈশাকে কে দিলেন? 
এ কণা জানিতে কৌতুহল জন্মিতে পারে । সাধু যখন হৃদয়ের ধন, 
তখন সাধুশ্রেষ্ঠকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব? ব্রঙ্মঙ্ঞানী হইয়াছি 
বলির কেবল বঙ্গকে লইয়। নির্জনে থাকিব সাধু সঙ্গে প্রয়োজন নাই, 
এরূপ কথন বপিতে পারি না। যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন তাহার 
সাধুকে ভালবাদিতেই হইবে । ঈশ্বর আছেন তাহাকে দেখিব এই 
স্পুহায় ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্পৃহা ঈশ্বরকে আনয়ন 
করে, সেই স্পৃহাই আবার সাধুকে আনয়ন করে। ভক্তি ভক্ত- 
বৎসলকে আনয়ন করে, ভক্তি সাধু সঙ্জনকে দেখাইয়! দেয়। এক 
ইচ্ছায় ঈশ্বরকে 'প্রাপ্ূ হই। যে ভক্তবৎসলের রূপ দেখে, সে ভক্তের 
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রূপ দেখে । এই ছুই বিধি, ছুই মন্ত্র এক। সাধু ছাড়া ঈশ্বর নহেন, 
ঈশ্বর ছাড়া সাধু নহেন। 

যখন নয়ন হইতে প্রেমধারা বহে, তাহার ভিতরে ব্রহ্ম প্রতি- 
বিছ্িত হন, ব্রহ্ষের সতত প্রতিবিদ্িত ভ্য়। তোমার আমার 
ইচ্ছাধীন এ কথা নহে। আমাদের ইচ্ছা চরিতার্থ হইবে আশা 
করিতে পারি না । এসব ভক্তির নিয়মে নিয়মিত হইবে । আজ 
সাধুর নাম উচ্চারণ করিতেছ না, এমন সময় আসিতেছে, এমন 
সময় আসিবে, যে সময়ে সমস্ত সাধুকে নিকটে দেখিতে হইবে, 
তাহাদের সকলের ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। ইহলোকেই 
জীবন শেষ হইল তাহা নহে। কত সাধু আছেন বীহাদিগকে 
দেখি নাই, নাম শুনি নাই, পরলোকে তীাভাদের সঙ্গে দেখা 
হইবে। ক্ষুদ্র বুদ্ধির কথ! পরিত্যাগ করিয়া ভক্তির কথা শ্রবণ কর। 
ভক্তিপুর্ণ চক্ষু উজ্জ্বল হইবে, নদী পর্বত সংসার যে কোন স্থানে ষে 
কোন সময়ে কেবল ভক্তি-নয়ন খুলিবে, আর দেখিতে পাইবে অমুক 
সাধু আসিয়াছেন। আর একটী ঈশ্বর্প্রেরিত মহাত্বা আসিলেন, 
তক্তি-সাগরে টানিয়া! লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । যদ্দি ভক্তি- 
নয়ন থাকে এখনই দেখিতে পাইবে, স্থখ অনুভব করিবে । অনেক 
দিন প্রতীক্ষা করিতে হইবে না, এ সব সত্য কথা, ভক্তি হইলে চেঠ। 
না করিয়াও দেখিতে পাইবে । যত সাধু উদিত হইয়াছেন, ধন্দজগৎ 
আলোকিত করিয়াছেন, তাহাদিগকে দেখিবে বিচিত্র নহে । যদি 
হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর হৃদয় আপনি বলিয়া দিবে। সাধু সঙ্জন 
যাহারা! পরলোকে আছেন, ষাহাদের নাম শুনিয়াছ, যাহাদিগের কথা 
পুস্তকে পাঠ করিয়াছ, অথবা বন্ধুমুখে শুনিয়াছ, সেই নাম সেই চরিত্র 
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সেই কথা একত্র করিয়া তুমি ভাব, তাহাদিগের মত ও তত্ব চিন্ত! 
কর, সেই মত ও তত্বের ভিতর হইতে এক আশ্চধ্য জ্যোতিক্মান্‌ 
পুরুষ বাহির হইবেন, ভক্তি-চক্ষুর নিকট প্রকাশ হইবেন। 

এ সম্বন্ধে পরীক্ষার কথা বল। যাহা অনুভব করিয়াছ, যাহ! 
পরীক্ষা করিয়াছ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পার কি না? যখন চিন্ত! 
কর কে সমক্ষে দাড়ান? কেবল কি যাহ! শুনিয়াছ তাহারই অনুকরণ 
কর। হয় ত তিনি ছিলেন না, হয় ত কল্পনা । চৈতন্তের কথা যাহা 
শুন! বায়, হয় ত কল্পনায় কেহ গঠন করিফাছে, এই পৃথিবীর নিন্মাতা 
হয় ত সেখানে স্থাপনা করিয়াছে। লোক পরম্পরায় চিত্রিত মৃ্তি 
জীবন্ত পুরুষরূপে দীড়াইল, ইহা যে কল্পনার প্রাহ্ভাব। এইকি 
ঠিক? যদি সরল হও, তবে কি এই কথ! বলিতে পার? একি 
অনুমানের কথা? সাধু ব্রহ্মভক্ত, ইহা কি বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় 
করিয়াছ? কেবল ছবি এই কি সিদ্ধান্ত হইল? ভক্তের পর ভক্ত 
সাধুর পর সাধু একটী একটা করিয়া কি বিদায় করিয়া দিতে পার? 
মনের দি সে ক্ষমতা থাকে এইনূপ উপায় অবলম্বন করিয়া চেষ্া 
কর। শরীর হইতে কিছু কিছু রক্ত বাহির করিয়! জীবিত থাকিবে 
ইহা! যেমন অসম্ভব, মহাত্মা পবিভ্রাত্মাগণকে বিদায় দিয়! ঈশ্বরে 
বিশ্বাস রাখা তেমনই অসম্ভব | 

যেখানে বসিয়া আছ সেইখানে ভক্ত বসিয়৷ আছেন । ভক্ত সর্ব- 
ব্যাপী, উহা মানিও না। ভক্ত সর্ধত্র-ব্যাপ্ড না মানিয়াও ইহ] মানিবে 
যে, চক্ষুর দ্বার] ভক্ত দর্শন হয়, ইহ! অন্ুমান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়! 
যায় না। ইহলোঁক পরলোক এ ছুয়ের মধ্যে এমন এক স্থান আছে 
যেখানে বসিলে--চক্ষে দেখা যায় না 'সতএব অনুমান, ইহা বলিয়া 
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তাড়ান যাঁয় না। তুমি বলিলে ভক্ত ত দেখা যায় না কোথাও তিনি 
নাই। তবে কি এ ছবি কল্পনা? এক একটা শুদ্ধ মত, এক একটী 
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যাহ। তাহার সম্বন্ধে লেখা আছে তাহাতে মনের সন্দেহ 
উপস্থিত হয়। অমুক সম্বন্ধে অলৌকিক ক্রিয়া লিখিত হইয়াছে, 
অমুককে ঈশ্বরবৎ লোকে পূজা করিয়াছে, অমুকের চরিত্রে অসীম 
পুণ্য আরোপ করা হইয়াছে, নানা অদ্ভূত ভাব অর্পণ কর৷ হইয়াছে; 
সমাদর করা হইয়াছে, ভক্তি কর! হইয়াছে, পক্ষাস্তরে আৰার 
সেই সকল সাধুকে দ্বণা করা হইয়াছে, প্রতারক বলিয়া পৃথিবী 
হইতে তাঁড়াইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এস্থলে সরল হৃদয় ভক্ত 
সময়ে সময়ে বলে, এমন ভয়ানক তুফানের মধ্যে তরী রক্ষা কঠিন। 
ভক্তি-তরী জলে মগ্ন হইবেই হইবে । এ পথে না চশিয়া কতকগুলি 
স্থির সিদ্ধান্ত লইয়া! জীবন গঠন করা উচিত। বলিলে বটে কিন্তু 
পারিবে না। তোমার অনিচ্ছা সত্বেও ব্রন্গ ব্রহ্গসন্তানকে আনিবেন। 
তিনি তোমার মতে সায় দিবেন না। যেভাক্তর শাস্ত্র তিনি পড়াই- 
বেন, তাহাতে তাহার পদতলে তাহার সন্থানগণকে দেখিবে। যদি 
তাই হইল তবে এখন হইতেই দেখা কর্তব্য । সাধ্যানুসারে চেষ্টা 
করিয়! সাধুর সঙ্গে প্রাণের সগন্ধ সংস্থাপন করা উচিত। 

সাধু সম্বন্ধে মাহ] শুনিব যাহা দেখিব তাহা জীবস্ত। যদি বল 
জীবস্ত ন! হইয়। সাধু সম্বন্ধে মত থাকতে পারে তাহ হইলে মরণ। 
বদি সাধু সম্বন্ধে মতামত হয়, তবে ঈশ্বর সঙ্গন্থে মতও মত হইতে 
পারে। সাধু সম্বন্ধে মত সত্য, উহাতে জীবন আছে কেবল মত নহে। 
সাধুগণকে পুরুষ বলিয়! ধারণ করিব। সত্যকে মত বলিয়৷ উপেক্ষা 
করিও ন। ব্রহ্মকে মত বলিয়া নিশ্চিন্ত হুওয়। যায় না, সাধুকেও 
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মত বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। ঈশ্বরকে দেখা চাই। ঈশ্বরের 
পূর্ণ-মঙ্গল মতে থাকিলে চলে না। নেই মত পুরুম হইয়! মঙ্গলমুন্তি 
প্রকাশ পায়। যাই বলিলে সেই সাধু জগতের জন্ত প্রাণ দিলেন, 
অমনই তৎসম্বন্ধের সে কথা মুত্তিমতী হইল, শব্দ পুরুষ হইল । সাধু 
জীবন্ত হুইয়া যদি মনকে অধিকার না করিলেন, তবে আলোচন৷ সার 
হইবে । যাই শব্ধ উচ্চারণ করিলে, অমনই ঈশ! চৈতন্ত শব্দ জীবস্ত 
হুইল। জীবন্ত পুরুষ আমাদিগকে জয় করিবার জন্ত প্রেরিত 
হইয়াছেন, আমাদের মনে সুখ সঞ্চার করিয়াছেন । প্রাণ বিলম্ব 
করিও না সাধুকে অভ্যর্থনা কর; তাহার পদধুলিতে সমস্ত ক 
ভূষিত কর। ধন্ত জগতের অ্টা, তিনি সাধুগণকে প্রেরণ করিয়া 
আমাদিগকে তৃপ্ত করিলেন! ঈশ্বরপ্রেরিত সাধু আমাদিগের বন্ধু, 
আমাদিগের হৃদয়ের বদ্ধু, মনোহর পদার্থ, সাধুকে হদয়ে স্থান দিয়া 
কৃতার্থ হইলাম। 

ভক্তির শাস্তে অতি আশ্চর্ম্য সম্কেত দেখিতে পাওয়া যায় । অল্পক্ষণ 
মধ্যে কি সুন্দর মনোহর বাপার উপাস্শ হয়। এ একটী ছাত্র কত 
পুস্তক পড়িল, কত সাধু জীবন পাঠ করিল, কিন্থ তাহার হুদয় সন্দেহু- 
বাণে বিদ্ধ। অমুক বৎসরে অমুক ঘটন! হইয়াছিল, না সে বৎসরে 
লয়, অসুক মাসে, বোধ হয় সে মাসে নয়, এইরূপ করিয়া! কিছুই নিশ্চয় 
হয় না। দশ বৎসর অধ্যয়ন করিল অথচ সংশয় থুচিল না, অমুক 
সাধু কি অমুক প্রকার ছিলেন? বিদ্বানের চঞ্ষে সাধু প্রকাশিত 
হইলেন না, কিন্তু সরলের নিকট প্রকাশিত হইলেন। হহা ঈশ্বরের 
নিঙ্গের কথ! যে, পণ্ডিত দেখিতে পায় না) কিন্তু শিশু সন্তান দেখিতে 
পায়। এই পাবিভ্র বেদী হইতে বলিতেছি, সাধুকে তক [বিতক করির। 
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জানা যায় না, ইহাতে কেবল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আক্রমণ বৃদ্ধি 
পায়। বালক-শ্বভাব ভক্তের নিকট ঈশ্বর সুলভ, ভক্তবৎসল আশু- 
তোষ। তবে তাহার ভক্ত সাধুগণ ছুল্লভ হইবেন কেন? ঈশ্বর 
স্থলভ, সাধুও সুলভ । ভক্তিশান্ত্রে নির্ভর করিলে সহজে সাধু দেখা 
যায়। যদ্দ সহজে সাধুে না দেখিলে তবে আর তাহাকে দেখা 
যাইবে না। অনেক তপন্তা করিলে, অনেক পুস্তকের সামঞ্জশ্ত 
করিলে, ভক্ত-চরিত্র নিরূপিত হইবে এ আশ ছুরাশা ! পলকে ভক্তির 
পরিচয়। পলকে পরিচয় হইল ত হইল, নয় আর হইল না। ভক্ত 
স্র্যযলোকে না চন্দ্রলৌোকে কোথায় জানি না। ভক্ত সর্বব্যাপী নহেন, 
তিনি কোথান্ম থাকেন জানি না। ঈশ্বর যাহ! ঢাঁকিয় রাখিম়াছেন 
তাহ! জানিবার প্রয়োজন কি? হয় ত কোন সাধকের নামও জানি 
না, ধামও জানি না, তাহার চরিত্র সম্পূর্ণ জানি না, তাহার জাতির 
পরিচয় নাই, তথাপি আমর বন্ধ। যদি বন্ধু হন তবে এতটুকু জানি 
যাহাতে উদ্ধার পাইতে পারি । বিদ্বান নই, আমি কাঙ্গাল। কাঙ্গাল 
হইয়াও যখন ভক্তিরত্ব পাইয়াছি তখন চেষ্টা করিব। 

ভক্ত এক সময়ে এই পৃথিবীতে ছিলেন, কেহ বলিবে তিনি এই 
থান দিয়া গিকাছেন এখানে আজও আছেন ; তাহার আত্মা এখনও 
প্রতিষ্ঠিত আছে; তাহার সেই ভাব আকাশময় রহিয়াছে । পৃথিবীর 
ধুলিতে তাহার পদধূলি আছে, সেই ধুলি তম্পর্শ করিতেছি, পৃথিবীর 
কোন স্থান দিয়া একদিন তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন । তিনি এদেশের 
কি ওদেশের, তিনি ব্রাহ্মণ কি শ্লেচ্ছ ইহ জানিবার প্রয়োজন নাই। 
এই যথেষ্ট যে তিনি মেদিনীর কোন স্থানে এক সময়ে ছিলেন। সেই 

র এক মুটে! ধুলিও বিশুদ্ধ। এই বাধু এক সময়ে তাহার 
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পবিত্র নিঃশ্বাসে প্রবা।+ত »ইয়াছে, এ বানু কেমন মনে হয়! তাহার 
চরিত্রে সতোর জয় হইয়াছে, দয়! পগজোপকারের গঠন হইয়াছে। 
ঈশ্বরের নিন্মন চিত, স্বরূপ লইয়া ভক্তের ছোট দক্া ছোট ক্ষমা ছোট 
ভালবাস! গঠিত হইয়াছে । পণ্ডিত না হইয়! অধ্যয়ন কর, শুষ্ক চিন্তা 
করিও না, ভক্তকে বুকে রাখিরা প্রাণের ভিতরে রাখিয়া দিন 
কাটাও। নাম ধরিরা ডাকিতে ঢাও, নাম চাঁলিয় গিয়াছে, যে নাষে 
তিনি বিখ্যাত ছিলেন, আর কি সে নাণ আছে, না সে শরীর আছে? 
তাহাদের চৈতগ আনন্দ জ্ঞান প্রাণরূপে ধরিব। কোথায় আছেন 
জানি না, এহ জান খে গো ভাহ আছেন । আহ্বান করিব ন1, এই 
মন্দিরে দেখিব, শরার-নন্দিধে দেখিব, ভাবে সমুদ্দ্রণ হইয়া এই বসিকা 
আছেন। হরদয়ের ভিতপ্ে ভাগাদিগুকে আলিঙ্গন করিব। আমার 
জোষ্ঠ ভ্রাতা] আদার জমাদরেক পাত্র, তিন জামার জন্ত বুক্ত 
দিয়াছেন । তিনি অমুলা নিধি, তাভার প্রতি আমার বিশেষ আদর 
হউক, ভক্তিতে চক্ষে জল পড়ক। নিদ্দোষ চরিত্র জোষ্ঠ ভ্রাতা- 
গণের শিকট সমস্ত ব্রাঙ্গের মণ্তক্ অবনত হউক | দশ লক্ষ মহাত্মা 
সাধুর মধ্যে অন্ততঃ একজনও পরলোকে আছেন, বাহার চরিত্রে 
জীাঁখত আছি। তাহার পিতা আবার পিতা, আমার রক্তের মধ্ো, 
শঙগারের নধ্যে, ধনের মধো, তিনি বাস কপ্সিতেছেন। তাহাতে 
আমাদের সমস্ত সআবন আপোকঞ্ময় মধুময় ইউক। 
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ছুই মুখবিশিষ্ট ঘট । ক 
রবিবার, ২৬শে জ্যষ্ঠ, ১৮০১ শক ; ৮ই জুন, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ । 


দয় ঘট এ শব্দ তোমরা শুনিয়াছ । ঘটে ঘটে ব্রহ্ম বিরাজমান, 
ঘটে ঘটে বর্গ আবিভূতি, এ কথা কে না শুনিয়াছেন? 'প্রতোক 
ঘটে সর্ববাপী রঙ্গ বিগ্মান । আমরা 'প্রতোকে ঘট-ঘে ঘটে পরমাজ্বা 
স্বাপিত রভিয়াছেন । আমি আধার বাভাতে তীহাব গ্িতি। এ কথা 
সব্ববাদী-সম্পত। কে না ইহা! অনুভব করিতে পারে, কে না ইহ! 
বুঝিতে পারে ? হৃদয়মন্দিরে ব্রহ্ম স্থিতি করিতেছেন । আমার ঘটে 
সকল নর নারীর জদশ্বঘটে তিনি আছেন । এই পুরাতন কথার 
সঙ্গে নূতন কণার সংযোগ করি, দেখি খাটে কি না? থটে ঈশ্বর বাস 
করেন সনাঃ কন্দম সেই ঘটের কতক গুলির তলা আছে; কতক- 
গুলির তলা নাই । কতকগুচলর তলায় ছিদ্র আছে, কতকগুলির 
তলায় ছিদ্র নাই। লোকের সঙ্গে লোকের, গীবের সঙ্ষে জীবের 
্বতন্বতা আছে । তোমাতে আমাতে এদেশে ওদেশে সর্ধণ্র ব্রহ্গকে 
দেখা যায় । সাধুতে ব্রহ্গকে দেখা যায় অসাবুতে ব্রক্ষকে দেখা বায় 
না, তাহা! নভে । ইংরেজে নহে বঙ্গদেশে, মুমণমানে নহে হিন্দুতে 
বাদ করিতে ঈশ্বর পছন্দ করেন তাহা নভে । বৃদ্ধ ধুবা শিশু স্ত্রী 
পুরুষ এখানে এ সকল ভেদ নাই। সর্বব্াপী ব্রহ্ম সকল লোকের 
মধ্যে বাস করেন। কিন্তু ইহা বলিলেও জীব ও জীবে প্রাভেদ 
আছে । কি সম্বন্ধে? কোন কোন মনে ব্রহ্ম থাকেন না তাহ! 
নহে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া এই বিষয়ে ভিন্নতা দেখা যায় যে, এক 
শ্রেণীর ঘটের তলা নাই, নীচে কিছু নাই, আর এক শ্রেণীর ঘটের 
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তল! আছে, তাহার নীচে আর ষাওয়! ধায় না । কতকগুলি লোকের 
মনে ব্রহ্মরাজা হইতে আলোক জ্ঞান প্রেম আনন্দ ভক্তি শাস্তিবারি 
প্রবিষ্ট হইয়! ঘট পুর্ণ করে। আমার ঘটের তল হইতে উপর পর্্য্ত 
ব্রহ্গজ্ঞান--এই শ্রেণীর লোক বলিতে পারে । জ্ঞান প্রেম হৃদয়ে বাদ 
করিতেছে, পুণা শান্তি উপার্জন করিতেছি, এই ইহীদিগের বিশ্বাস। 
এখানে সকলেরই পরিমাণ আছে, অন্ন জল, ডুব দিয়া তলা শীদ্ 
পাঁওয়! যায়, তবে কাহারও দূরে কাহারও নিকটে । জ্ঞান ভক্তি শাস্তি 
অগাধ হইলেও নেক দূর গেলে অন্ত পাওয়া যায়। ইহ! প্রশংসার 
বিষয়। কি চমৎকার ঘট! জ্ঞান চাই উ্া হইতে আনিলাম, সাধু 
জীবনের সত্য চাই উভা হইতে আনিলাম, বল উৎসাহ উদ্যম প্রভৃতি 
সকলই তন্মধ্যে পাইলাম । জীবাত্মার যাহ! কিছু প্রয়োজন সেই ঘটে 
মধ্যে। তৃষা পাইল সেই ঘটের জল পান করিয়া স্ুণীতল হইলাম । 
চমৎকার ঘট! আমার ঘটে জ্ঞান আছে, ধ্যান আছে, সুখ আছে, 
শাস্তি আছে, পুণ্য আছে, উৎসাহ আছে, ভিতরে উদ্ম আছে। 
এই ঘট উপকারী বন্ধ। প্রত্যেক সাধু আমার ঘটে, ঘট লইয়! 
পরলোকে যাইব, ঘট পুর্ণ করিয়া আনিব, স্বর্গের সামঞ্জী উহাতে সঞ্চর 
করিব । পরিশ্রমের ফল, সাধনের পুরস্কার হাতে লাভ ভইবে। 
আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, লোকে বলে ইহার। অন্পসংখ্াক। 
ইহার! ঘটের ভিতরে রস রাখিতে চেষ্টা করেন) রাখিয়া দেন আর 
বর্ণ অন্তরূপ হয়। আপনার ঘটে আপনি রাখিলেন, যাহা! কিছু 
রাখিলেন, রঙের প্রকারান্থর হইয়া গেল। কি কারণ বুঝিতে 
পারেন না, রাখিয়া! দেন পরে দেখেন, এ বস্ত আমার নয় ; আমার; 
নাম তাহাতে নাই। উপার্জিত বস্তর ভাব আর তাহাতে থাকে 
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না। ঘটের তলা নাই বলিয়া! এবপ হয়। সেই ঘট ব্রহ্গসাগরের 
ভিতরে ডুবিয়া আছে, গভীর অতলম্পর্শ উহার জল। জীব অতি 
ক্ষুদ্র, মধ্যে বসিয়া আছে, ঈশ্বরের অন্ত পাইতেছে না। উপরে 
অসীম আকাশ নীচে অনস্ত সাগর। দেখি আমার জ্ঞান আমার 
নয়, আমার শাস্তি আমার নয়, আমার আনন্দ আমার নয়, ব্রন্গের । 
উপর দিয়! এক বিন্দু ঢালিলাম, নীচ দিয়া নদী বহিতে লাগিল। 
পাঁচ বিন্দু সিন্ধুর মধ্যে ফেলিলে সে বিন্দু কোথায় যায় কে বলিতে 
পারে? নীচের দিক দিয়া সিন্ধু উপরের দিকে উঠে। এরূপ 
সৌভাগ্যশালী কয় জন আছে ধাহাদিগের বিশ্বাস জ্ঞান শক্তি নীচ 
হইতে উপরে উঠে। সাধকের ঘটের উপর দ্দিক উনুক্ত। সাধন 
দ্বারা লব্ধ জ্ঞান ভক্তি সেই ছোট হৃদয়ঘটে প্রবেশ করে। যে ঘটের 
তল! নাই, তাহার সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, ঘটটা ব্রক্মসাগরের 
ভিতরে রহিয়াছে, উহার ছুই মুখ ; জীবন নাম উপাধি সকলই ব্রহ্দের 
ভিতরে নিমগ্ন । স্প্্শ করিয়া ঘটের তল! পাঁওয়। যায় না, ভাঙ্গ' 
ঘট ব্রন্দেতে স্থাপন করিয়া রাখা হইয়াছে । এখানে যাছকরের 
ব্যাপার দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। চিহ্নিত সাধকের জ্ঞান ভক্তি জীবন 
যাহ। কিছু ভিতরের সমুদয় ব্রহ্মেতে, সেইটুকু ঘটে আর কি থাকিতে 
পারে? বাস্তবিক সে ঘট আর ছোট ঘটনাই। এমন স্থান আছে 
যেখানে মানুষ নাই। জ্ঞান প্রবিষ্ট হইতেছে, প্রেম প্রবিষ্ট হইতেছে, 
পুণ্য প্রবিষ্ট হইতেছে। প্রেরিত সাধু মহাজন নিজের কথা বলেন 
না, নিজের কন্মু করেন না । তাহার জীবনে ঈশ্বরের কার্য মিশ্রিত 
হইয়া! বায়। তাহার জীবন ব্রহ্ষপাগর গ্রাস করিয়াছে। তিনি 
ব্রদ্মের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন। যাহা কিছু তিনি বলিতে যান, 
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ভিতর হইতে বিনিঃন্ত হইতে গিয়া--সমুদ্র হইতে জল আসিয়া 
উপস্থিত হয়। সুতরাং তাহাকে বলিতে হয় ইহা আমার নহে, 
উহ! ব্রক্মের ভিতর হইতে আসিয়াছে । এ স্থলে এক স্থানে সন্ধি 
হইয়াছে, যোগ হইয়াছে । পুথিবীর সাধুগণের জ্ঞান ফুরায় যায়। 
হৃদয় আর নূতন জ্ঞান দিতে পারে না, নুতন উপায় 'আনিতে পারে 
না, হৃদয়ের বাক্য বাড়ে। জপয়ে অধিক ধারণ করিতে চেষ্ট৷ 
করে, আর ধরে না; জ্দয়ের যে সীমা আছে তাহা অতিক্রম 
করিতে পারে না। ঘটের তলা আছে, মুখ পর্যন্ত ধরিল, আর 
ধারণ করিতে পারিল ন1 পড়িয়া গেল। আপনার জ্ঞানের সীমা 
আছে, আশা! চেষ্টা শান্তি আনন্দের সীমা আছে। বড় ঘটে অধিক 
ধরিবে ছোট ঘটে অল্প ধরিবে এই মাত্র । 

যে হ্ৃদয়ঘটের তলা নাই, দই মুখ দিয়। ব্হ্মসাগর হইতে পান 
করিতেছে, তাহার অভাব নাই । ছুই সহন্স বৎসর পাচ সহত্র 
বৎসর হৃদয় ভইতে ক্রমান্থয়ে বারি লাহির ভইবে, চিরজীবন জীবনের 
উপাদান ফুরাইবে নাঁ। উহ উপাসনার মৃতভাব দূর করিয়া দেয়, 
অধিক জ্ঞান দেয়, পনের বৎসরে সভম্র বরের জ্ঞানী করিয়া ভুলে । 
বাভারা ব্রদ্মলাগরে মগ, ব্রহ্ম ধাভার্দিগের চারিদিকে, তাহাদিগের 
অভাব কি? তাহারা আপনার প্রতি আপনার আশ্চর্দ্য হন। 
যখন কিছুই জানেন না, কিছুই জ্ঞান নাই, তখন চিত্ত যখন ত্রন্দেতে 
অবস্থিত, তখন হ্বর্ণের সত্য সকল মুখ দিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে, উহা 
কত শুনভ্র, কেনন কোমল সুন্দর মৃত্তি, জ্যোতি কত, আশ্চধ্য ফেন 
হইবেন না? আমর আমাদিগকে আধার শ্বরূপ বলি, কিন্তু কার্ধ্যে' 
সেরূপ করি না। ত্রব্ষেব্যাপ্ত হইয়া বাহার আধাররূপে 'অবস্থিতি 
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করেন তাহাদিগের হৃদয় ছুই মুখবিশিষ্ট কলস। উহা! দেখিলে আশ্্ধ্য 
হইতে হয়। আপনি কণা বলিতে যান, আশ্চধ্য কথা মুখ হইতে 
বাহির হয়। কোথা হইতে এই সকণ কথা আসিল খুঁজিয়৷ বেড়ান । 
শেষে ভিতরে প্রবেশ করিল্জা বাড়ী সন্ধান করিয়া বাহির করেন। 
আপনার ছবি দেখেন, দেখেন এ কে? এ যে কেবল শিখিবার 
ব্যাপার । আপনার জ্ঞানের ভিতরে প্রবিষ্ট হহয়া দেখেন আশ্চধ্য, 
কে এজ্ঞান শিখাইল? এই সেই মুখ, এই মুখ দিয়াহ শিখিলাম। 
সে পোকেবও হুশ মুখ, এ মুখ আপনার মুখ নহে, এই সুখের মধ্যে 
বর্গ িনি-_-তিনি আপনার কথা বলেন। এখানে জনে মিলিত 
হইয়া একাকার হইয়াছেন । এমন লোক কোথায়? এনপ হওর্‌। 
তোমার আমার পক্ষে কঠিন । 

যেরূপ ধর্মশান্্র অবলগ্ষিত হইয়াছে, তাহাতে সে প্রকার সৌভাগ্য 
আপিতে পারে না। ছোট ঘট, তলা আছে, শীত্র উন্নতির শেষ 
হইরা যাইবে । কিন্তু যদি আশ্চমা হইতে চাও, তলা খাইয়া ফেল । 
তল! খসাইয়া ফেললে দেখিবে জ্ঞানের অগ্ত নাই। মূর্খতা এখানে 
জ্ঞান হইবে, যে মেষের সায় সে দিঃভের জান্স বিক্রমশাশী হইবে, 
পরে কি হইবে কে জানে? আমাদের জ্ঞান পাপমিত, কিন্তু এখানে 
জ্ঞান নিত্য নুতন । আমাদিগের জ্ঞান পাঁচ বৎসরে ফুরাইয়। যায়, 
কিন্তু এখানে সতোর পর সত্য নুতন সতোর পর মহৎ সত্য, গভীর 
সত্য ক্রমে আবিষ্কৃত হয়, সমুদয় দেশ আহল।দে ভাসিয়া যায়। জীব 
আর কিছুই নয় কীকি, ছুহ মুখবিশিষ্ট একটা আধার। নাম উপাধি 
মাত্র, জীব থোস৷ ব্রহ্ম বীজ, জ্ঞান শক্তি প্রেম তোমার কিছুই নয়। 
সমুদয় শক্তি জ্ঞান প্রেম ব্রক্ষের। হৃদয়ের মধ্যে ব্রহ্ম প্রবিষ্ট হুইয়। 
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ক্রমে ভিতরের সমুদয় ব্রহ্গময় হুইক্ব! যাইবে। পুর্ববে ঘট ছিল, ঘট 
কলসে, কলস কুপে, কূপ তড়াগে, তড়াগ নদীতে, ক্রমে সমুদয় সীমা 
অতিক্রম করিয়! সিন্ধু হইয়া যায়। সাধন দ্বারা এতদূর উঠা যায় 
না। এক এক সময় আছে যে সময়ে এইরূপ অনুভব হয়। ধ্যানের 
সময়ে কোথায় নিমগ্ন হইতেছ, আপনার ভিতর দিয়া কোথায় 
যাইতেছ, জান না। বাহিরে এরূপ মগ্ন হওয়া যায় না, শরীর ম্জ 
হুদয় অন্ধকারে ক্রমে নিম্নগামী হইবে । এক ক্রোশ দুই ক্রোশ 
পাঁচ ক্রোশ চলিলাম, দেখি রত্রীকর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছি, উপরে 
বক্ষ নীচে ব্রহ্ম, উপরে সত্য নীচে সতা, চারিদিকে ব্রহ্ম । সমুদ্রের 
মধ্যে একটী বাটী বা কলসী, যাহার ছুই দিকে মুখ, জলে পুর্ণ, সমুদ্রে 
ডুবিয়া আছে, জীবাত্মাকে এইরূপ উপলদ্ধি কর! যান, ব্রন্দের ভিতরে 
অবস্থিতির এই উদাহরণ । যদি বিনয়ী হইতে চাও, বিশ্বান কর 
সমুদয় ব্রহ্ম, ভিতরে ব্রহ্ম, বাহিরে ব্রহ্ম, তোমার হৃদয়-ঘটের তল! নাই। 

গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ভইলে এইরূপ অনুভব হয়। ইহাই ধ্যান, 
ইহাই সমাধি। ইহার অর্থ এই, তলা স্থানান্তর কর! তইয়াছে, ছুই 
মুখ দির ভিতরে বর্গ প্রবেশ করিতেছেন। এখানে অন্ত কোন 
শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই, দেখিলে আশ্চধ্য হইবে । এই মুল সত্যে 
বিশ্বাস কর, দেখিয়া! বিশ্ময়।পন্ন হইবে, দেখিবে আপনার অপেক্ষা 
আশ্চর্য্য কিছুই নাই। দিন দিন আপনি আপনাতে বিন্মিত 
হইবে। তখন বলিবে, কে কথা বলিতেছে, এত আমি বণিতেছি 
না, এ যে ভিতর দিয় উঠিঠেছে। ব্রহ্ম আমাকে অধিকার 
করিয়াছেন তাই আশ্চর্য করিয়াছেন। জানিবে, এই যোগ শাস্ত্র 
এই ব্রাঙ্গধন্মের নিগু অর্থ । 
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মনুষ্যের মনে যে সকল বুত্তি আছে তন্মধ্যে কল্পনা অতি আশ্চর্য্য 
বৃত্তি। ইহার কাধ্য কৌশল দশন করিয়া অবাক হইতে হয়। 
ইহাকে ভাল করিয়। না জানিলে পদে পদে ব্যাঘাত হয়। ইহাকে 
জানিলে উন্নতি এবং প্রলোভন ও অভিপাষের উপরে আত্মার জয় 
হয় । ইহাকে কিরূপে কাধ্যে নিয়োগ করিতে হয়, কি নিয়মে 
নিয়মিত করিতে হয়, ইহার দ্বারা কিরূপে কাধ্য সাধন কর! যাস 
জানা উচিত। চিত্তকে নিম্মল করিতে, মোক্ষধামে যাইতে কল্পনাকে 
সহায় করিতে হইবে। কল্পনাই শত্রু, কল্পনাই মিত্র, কল্পনা নরকে 
লইয়া ষায়, কল্পন! স্বর্গে লইয়া যায়। ভ্রতগামী হইতেও দূরগামী 
কল্পনা । যর্দি কেহ মুহুর্ত মধ্যে এক শত বৎসর অতিক্রম করিয়! 
চলিয়া যাইতে চায়-_কল্পনা। অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড পৃথিবী 
নিশ্মাণ করিতে হুইবে- কল্পনা । সমস্ত ব্রহ্মা অন্ধকারে মিলাইয়া 
ফেলিবে-_কক্সনা । যেখানে কেহ নাই সেখানে কোটী লোক আনিতে 
হইবে--কল্পনা । যেখানে লোক আছে বিলোপ করিতে হইবে,-_- 
তাহাও কল্পন। । মন্থব্যের ধন্মের পথ পরিক্ষার করিয়৷ আশা উদ্যম 
উপস্থিত করে, আবার উহাই বিদ্ব বিপদ আনয়ন করে। ককল্পন। 
বন্ধু হইলে নিমেষের মধ্যে সমুদয় বিদ্ন বিপদ বিনাশ হয়, ধর্ম নি্ঘণ্টক 
হয়। কল্পনার সহজ্র হস্তের অস্ত্রে সমস্ত অধর্ম কাটিগ্ন! যায়, আবার 
কল্পনাতে ধার্মিক অধান্মিক হয়। এমন চমত্কার বৃত্তি আর নাই। 
ইনার আকার ধূমের মত, কোন আকার নাই। ধূম পান .করে, 
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ধুম আহার করে, ধুম-শয্যায় শয়ন করে, ধুমে পরিপুষ্ট হয়। 
ধূমের ভিতরে ইহার সমুদয় সম্পত্তি। অথচ ইহার ক্ষমতার সীম! 
নাই, ইহার রাজ্য অতি বিস্তৃত। সমস্ত ব্রহ্মাণডই ইহার রাজ্য? 
লেখনী ইহার বিষয় লিখিয়া উঠিতে পারে না, মুখ ইহার বিষয় 
কিরূপে বলিবে? যদি তত্ব জানিতে চাও এই কল্পনাশক্তিকে 
আবিষ্ষার কর। 

এই যে কল্পনা, ইহার দাস নহে এমন কেভ নাই। ইহা নরকের 
পথ পন্িকফ্ষার করে, অনায়াসে নরকে লইয়। উপস্থিত করে । নরকের 
ভিতরে বাদ করিতেছে, সেখানে স্বর্গ আনিরা মনে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারে। কল্পনার আদেশ পালন করিতে গ্রিয়া মানুষের মন তুর্ববল 
হয়, পাপে পড়ে । জগতে পাপ আছে, ইহা বলিতে পারা যাক 
না। পৃথিবীর ভূমি স্বর্গ, পাথবীপ বস্ত নিদ্বোষ, পৃ'থবীর অণুমাত্র 
পাপ নাই, অপরাধ নাই । যেহন্ত স্বর্ণ রচনা করিয়াছে সেই হস্ত 
পৃথিবী রচনা করিয়াছে, দুইই সমান পরিশুদ্ধ। একটাকে ্বর্গীয় 
বলা ভাল বলা, অপরটাকে তাহার বিপরীত স্থির করা, ইহা মিথ্যা! । 
উভয়ই পবিত্রত! নির্মিত সুতরাং এক, কোন ভারতম্য নাই। কল্পন। 
পৃথিবী ও ন্বর্ণে তারতমা করে । একটা উৎকৃষ্ট আর একটা নিকৃষ্ট 
ইহা কল্পনার জন্য । কল্পনা চক্ষুকে ধুলা পুর্ণ করিয়া অন্ধ করিয়া 
দেস, পৃথিবীর কিছু দোষ নাই। মাগ্ব ভ্রম বশতঃ বলে, প্রলোভন 
পাপের দিকে টানে । প্রলোভন কিছুই না, প্রলোভন কল্পনা । 
কল্পনা! তাড়াইয়া দিতে পারিলে ধন ধাগ্ত অট্টালিকা উদ্ভান, উৎকৃষ্ট 
খাস্ধ সামগ্রী, নর নারী, কিছুই আর প্রলোভন হয় না। সুখের 
'বিষক্ন ডাবিতে ভাবিতে মন প্রলুব্ধ হয়, পাপে মন আকুষ্ট হয়, চুরি 
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করিতে প্রবৃত্তি হয়। চুরির ইচ্ছা কাহার? যদি সত্য চক্ষে দেখা 
যায় তাহ! হইলে বুঝিতে পারা যায়, যে জিনিস চুরি হইল সে জিনিস 
চোর নহে, যে বাড়ীতে চুরি হইল সে বাড়ী চোর নহে, যাহার 
ধন চোরে লইয়া গেল সে চোর নহে। বস্তু যদি মন্দ হয়, আর 
দশ জন দেখিলেও সেই পথে চলিত। বস্ততে প্রলোভন নাই, 
প্রলোভন মনে। বস্তকে প্রলোভন করিয়া! স্বজন করা, ঈশ্বর এ 
দোষ করিতে পারেন না। যত কিছু রং আমাদের কল্পনাতে, নতুব! 
সকলই সাদা । একজন সুন্দর একটা স্ত্রীলোককে দেখিল, দেখিয়া 
তাহার মন কাল হইল, আর একজন তাহাকেই দেখিয়া শুভ্র 
হইল, ন্দর্সীয় সৌন্দপ্স্যে ভূ'ঘত হুইল । একজন 'একটা টাকা লইয়! 
তখনই মগ্য পান করিল, আর একজন তাহা তখনই কোন ভাল 
কার্যে বায় করিল। একই টাকার মপ্দোে একজন নর্গ দেখিল, 
আর একজন ভয়ানক ব্যভিচারে পড়িল, নরকে ডুবিল। টাকা 
সাঁদ1, দেখিতে গোল, দোষশৃগ্ঠ, কিন্তু সেই টাকা তুমি এক সাকার, 
আমি আর এক আকারে দর্শন করি। তুমি উহা দ্বার! পাপ 
করিলে, আমি পুণ্য সঞ্চয় করিলাম । এরপ ভিন্নতা কোথা হইতে 
উৎপন্ন হইল? কল্পনা হইতে । একই বস্তৃতে একজনের স্বর্গ আর 
একজনের সর্ধনাশ হইল। পৃথিবী সাদা, কিন্তু মানুষের কল্পনাতে 
উহা! কাল হইতেছে। 

পৃথিবী শ্বর্গ হয় মহাদেবের এই ইচ্ছা । উহা কেবল মানুষের 
কল্পনার জন্য মন্দ হইতেছে। যে ফুল দেখিলে ঈশ্বরের শুদ্ধ মুখ 
দেখিতে পাওয়া বায়, সেই ফুল লইয়| মনুষ্য জঘন্ হয় কেন? ফুল 
দেখিক্না একজন ভক্তিতে মগ্ন হইল আর একজন নরকে ডুবিল। 
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এ বিভিন্নতা কেন? এক কল্পনার বিভিন্ন বর্ণে এপ হইল । অন্তরে 
কল্পনা করিয়! করিয়! পাপের স্থথ অনুভব করে, ভিতরে নয়ক প্রস্তত 
করে, তৎপরে বাহিরে নরকের ছায়া পড়ে । কন্পনা বিকার .আনিয়া 
চিত্তের এইরূপ অবস্থা করে, পাঁপে তখন অমোদ হয়, পাপ-শয্যায় শয়ন 
করিয়। স্থথ পায় । যেখানে কোন পাপ নাই, সেখানে পাপ ভাবিতে 
ভাবিতে পাপ আসিয়! পড়ে । যেখানে শ্বর্ণের ব্যাপার সেই স্বর্গের 
ব্যাপারের মধ্যেও পাপ আইসে। আজ একটীও পাপ কর নাই, 
কুচিস্তা মনে আইসে নাই, ছবার বেশ উপাসনা করিয়াছ, কেবল 
আধ ঘণ্টা নির্জনে বসিয়াছ, অমনই সংসার আসিল, আসিয়! মায়ারজ্জু 
বাধিয্া দিল, পাপ হুইল । কেহ বলিল না, কেহ পাপ কর্পিতে 
অনুরোধ করিল না, ইচ্ছা! হইল, পাপ বাসনা মনোমধ্যে আসিল । 
বাহিরে কিছুই নয়, বিকার ভিতরে । আজ চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর 
সাধন করিলে কোথায় স্বর্গে যাইবে, না মনে মনে নরকে গিয়া 
বসিয়া আছ। শ্বর্গে গেলেকি হইবে? যাহার মনে পাপ কল্পনা 
সে শ্বর্গে গেলেও তাহার ম্ব্গপ্রাপ্তি হইবে না । মনে পাপ। বাহিরে 
চুরির বস্ত নাই, তুমি ভিতরে ভিতরে চুরি করিলে, যে টাক চুরি 
করিলে তাহাও কল্পনা, যে হাতে টাকা ধরিলে সে হাতও কল্পনা । 
কল্পনাই টাকাঁকে ভয়ানক প্রলোভন নিম্মাণ করে । যে হাতে টাকা 
ধরিয়া সুখ হয় তাহাও কল্পনা । এখানে সত্য নাই, কেন না ভিতরে 
হাত নাই, বাহিরে লোভ কিছু নাই। ভয়ানক কল্পনা-শক্র পাপ- 
রাজ্যে চোর হইল । বাহিরে সে সাধু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, 
কিন্তু বাস্তবিক সে চোর, ঈশ্বরের নিকটে দণ্ড পাইবে । 

কল্পনা পাপের কারণ। কারণ যেখানে পাপের কারণ নাই, 
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সেখানেও কল্পনা পাপ আনয়ন করে । স্বপ্নে কত নরহত্যা করিলাম । 
নিদ্রাবস্থায় যেমন মনুষ্য কল্পনার অধীন হয়, জাগ্রদবস্থায় তেমনই . 
কল্পনার অধীন হইয়! মনুষ্য বড় বড় পাপ করে। কল্পনার ন্যায় 
এমন শত্রু আর জগতে নাই । কল্পন। করিও না, কল্পনায় পাপ 
চিন্তা করিবে অমনই বদ্ধ হইবে । এই কল্পনা অতি ভয়ানক, ইহ! 
সর্বদা বিশ্বাস রাখিবে। এই কল্পনার বিপরীত কল্পনা বন্ধু। যাই 
কল্পনা নরক নিন্দধাণ করিতে বসিবে, অমনই তৎক্ষণাৎ উহার বিপরীত 
দিকে গিয়া বিরোধী কল্পনাকে ডাকিয়া আনিবে। নীচ কল্পনা 
নরক নিম্দাণ করিতেছিল, শ্বর্গীয় কল্পনা সে স্থানে স্বর্ণ গাথিবে । 
একজন নীচ কল্পনার দাস হইয়া পাপ অন্ধকার আনিল, কুৎসিত 
জঘন্য পুস্তক কুদৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিল, স্বর্গীয় কল্পন! সাধুমগ্ডলীকে 
আনয়ন করিল। তাহাদের সমুদয় রীতি স্থনীতি জোতি আনিয়া 
উপস্থিত করিল। ক্রমান্বয়ে এই স্বর্গীয় কল্পনা-খড়ণা লইয়া! পাঁপ 
কাটিতে থাক, পাচ দিন দশ দিন যুদ্ধ করিতে করিতে দেখিতে 
পাইবে এই যুদ্ধে ন্বর্গীয় কল্পনার জয় হইল। পৃথিবীর কল্পনা! দৃষ্ট 
বস্ত লইয়া, স্থৃতরাং পরিমিত, উহার ক্ষমতাঁরও সীমা আছে। স্বর্গীয় 
কনার ন্ায় পাথিব কল্পনা অসীম নহে। ধর্মের কল্পনা অনস্ত 
ঈীশ্বরকে লইয়া, যে তাহাতে মগ্ন হইয়াছে সে চিরকালের বিষয় লাভ 
করিষাছে। পাপের শক্তির অস্ত আছে, কেন না জীবন-তরী এক 
দিন ঠেকিবেই ঠেকিবে। 

স্বর্গীয় কল্পনা দ্বারা পাখিব কলনাকে জয় কর। সর্বদা ধর্মের 
কর্্মকর। কর্ম করিতে করিতে এক পার্থে এক সাধুকে, আর 
এক পার্থখে শ্রীমন্ভাগবত রাখ । মন্তকে সুধা বধষিত হইবে, হৃদয়ে 


কট 
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বারি ধার! পড়িবে, জীবনে প্রসন্নতা এবং অমৃত স্ুধ! প্রদেশ করিবে, 
মধুর সঙ্গীত ক্রমান্থয়ে কাণে প্রবেশ করিতে থাকিবে । পুষ্প বুকে 
রাখিবে, আর পুষ্পের সৌন্দর্য এবং সৌরভে স্বর্গ অনুভব রুরিবে। 
পৃথিবীতে এমন একটী বস্তু নাই, যাহ বিশুদ্ধ কন! ছ্বার। স্বর্গের 
বস্ত না হয়। বিশুদ্ধ কলনাযোগে দেখ বুধিঠিরের স্টার শত শত 
নর নারী ভিতরে দেখিতে পাইবে । এই স্বর্গীয় কল্পনাতে প্রেরিত 
মহাজন আত্মার সঙ্গে এক হইয়া যান, তাহার রক্তে রক্ত, মাংসে 
মাংস, হৃদয়ে হৃদয় হহর! আমার ভিতরে তিনি বাস করেন। সাধক 
বৃক্ষতলে বসিয়। ধ্যানে নিমগ্র হইলেন, লোকে বলিল ইনি বড় খষি 
হইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক কা এই যে, সে সময়ে পাঁচ হাজার 
যোগী তাহার সঙ্গে উপবেশন করিয়াছেন। প্রকাণ্ড ধ্যানে মগ্ন 
হুইয়াছেন। ভক্ত তক্তিতে প্রমন্ত হইয়া নাচিলেন, শত শত ভক্ত 
তাহার স্বন্ধে হস্ত স্থাপন করিলেন। কেহ কেহ বলিল, এ সকল 
স্বপ্ন, ব্রাহ্ম স্বপ্ন দেখিতেছেন। সজোরে এ কথার প্রতিবাদ করিতেছি । 
বিশুদ্ধ কল্পনা! কল্পনা নহে, উহ সাক্ষাৎ দর্শন। অবিশুদ্ধ কল্পনা 
মিথ্যা? । অবিশুদ্ধ কল্পনায় মানুষ যাহা কিছু করিল সকলই মিথ্যা। 
উহার শাখা ফল মুল কিছুই সত্য নহে । পাধিব কল্পনার যত কিছু 
ছবি সকলই অলীক । এখানে কল্পনা! শব্দেরই অর্থ মিথ্যা । বিশুদ্ধ 
কল্পনার সকলই সন্, পরম সত্য । পরলোক স্বর্ণ বাহা কিছু আত্ম! 
ভাবিবে, উহাতে কল্পনা নাই। এখানে কল্পন। দর্শন । পাপরাজোর 
কল্পনাই মিথ্যা । যাহাতে ধর্মের সম্বল হয় তাহ! কল্পনা নহে। 
তুমি যাহ! কল্পনাযোগে ধারণ করিতে যাইতেছ, তাহা সত্যের এক 
অংশ মাত্র হইবে। তুমি ন্বর্গে প্রবিষ্ট হইলে, ন্বর্গের যে বন্ত সম্ভোগ 
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করিবে তুমি তাহার লক্ষ অংশের একাংশ মাত্র অনুভব করিলে । 
তোমার চারিদিকে সাধু বাসয়া আছেন, নাম জান না যতটুকু 
পারিলে তাহাধিগের ধন্মভাব গ্রহণ করিলে । তোমার সর্বাঙ্গে সাধু 
তুমি হয় ত ছু পাঁচ জনের নাম জান! আমাদের রক্তের ভিতরে 
হদয়ের ভিতরে স্বপ্রের ব্যাপার, আমর! কত কল্পনা করিব? কোটা 
বৎসর এইরূপে চলিয়া যাইবে কিন্তু তথাপি ইহার সীমা হইবে না। 
তুমি চিন্তা দ্বার ইহার (কিছু স্থজন করিতেছে না। যাহ! বাস্তবিক 
আছে তাহার সামান্ত ছু একটার চিপ্তা করিতেছ। ইহাকে আর 
কল্পন! বলতে পারি না। ধুলর শ্তায় আছ একটা সত্য গ্রহণ করিলে 
ক্রমে ইহা সমুদ্র অধিকার করিয়া বসিবে। আজ বাহ কল্পনা, 
আর এক দিবস তাহাই দশন হইবে, স্বর্গের সৌন্দধ্য শান্তি দেখাইয়া 
দিবে। চক্ষু মুদ্রিত কিয়া পৃথিবীকে উড়াইয়া দিলে, বাস্তবিক 
পৃথিবী নাই, সব্বব্যাপী ঈশ্বরকে দেখিতে লাগলে। সাধু সঙ্জন 
সকলে হৃদয় মধো আছেন, ইহা সকলই বাস্তবিক। যদি আবশুদ্ধ 
পাধিব কল্পনাকে মাগিতে চাও, স্বগীয় বিষন্ন চিপ্ত কর, পরলোকে 
সাধুগণের মধ্যে বসিয়া থাক, সব্বদ! শাস্ত্র চিন্তা কর, অশীরী আত্মার 
রাজ্যে গিয়। বাস কর, শ্বর্গের বিষয় ভাব । এরূপ কাঁরলে এর সকলই 
কেবল ভাল লাগিবে, অসার আর কোন বস্তু ভাবনায় ভাল লাগিবে 
না। দিন দিন বিশুদ্ধ কল্পনার বাজ্য বাড়িতে থাকিবে, পৃথিবী 
হুইতে উহা! উদ্ধে উঠিবে। আকাশের পর আকাশে উঠিয়। সুধ্যলোক 
চন্্রলোক ফ্রবলোক অতিক্রম করিয়া যোগিগণের সঙ্গে আনন্দধামে 
সত্যধামে উহা বাস করিবে, পৃথিবী উহার নিকটে বিলুপ্ত হইবে ।” 
যদি যোগী হইতে চাও, সুখ হইতে উচ্চতর স্থুখে আরোহণ করিতে 
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যদি অভিলাষ হয়, তবে বিশুদ্ধ কল্পনাকে আশ্রয় কর, সকলই সিদ্ধ 
হইবে। 





নৃতন দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ । *% 
রবিবার, ৯ই আষাঢ়, ১৮০১ শক ; ২২শে জুন, ১৮৭৯ খুষ্টাব্দ | 


দেশীয় শাস্ত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের কথা তোমরা! শ্রবণ করিয়াছ। 
আজ এক নূতন প্রকারের দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ্দের কথা লইয়া প্রসহ্থ 
করিতেছি । হই কি এক, এক কি ছুই, এই প্রশ্নের মীমাংস! 
করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। পৃথিবী সাদা কি কাল, কি সাদ! কালতে 
মিশ্রিত? ইহ] শুদ্ধ__ন। স্থানে স্থানে অশুদ্ধ, আলোকময়--ন! স্থানে 
স্থানে অন্ধকারাচ্ছন্ন, কাল রঙ্গে আবুত? এক মনল অভিপ্রায় 
হইতে এই ব্রহ্ধাণ্ডের সমুদ্ভব হইয়াছে, না অন্ত অভিপ্রায় হইতে ? 
উহার মধ্যে সকলই সুখ ন! হঃখও আছে? সকলই ভাল না মন্দও 
আছে? যদি ছুঃথ থাকে মন্দ থাকে, তাহা হহলে উহ মন্ুষ্যের 
হাতের রচনা, না বিশ্বাধিপতি রচন! করিয়াছেন, এখানে ভাল মন্দ 
মিশ্রিত, না কেবলই অমিশ্রিত ভাল, মন্দ নাই ? ব্রহ্মাণ্ডে যতগুলি 
ব্যাপার যতগুলি ঘটন! ঘটিয়াছে, তাহার সকলগুলি ভাল, সকল 
মঙ্ল, না কতকগুলি হইতে ভাল কতকগুলি হইতে মন্দ হইতেছে? 
কতকগুলি লোক আছেন, বাহার! এই জগতে ভাল মন্দ ছইই দেখিয়া 
একজনকে মঙ্গলের শ্রষ্টা, আর একজনকে অমঙগলের অ্রষ্টা স্থির 
করেন। কোন দয়ালু ঈশ্বর মন্দের স্রষ্টা হইতে পারেন না, স্থৃতরাং 
মন্দের আদি কারণ স্বতন্ত্র চাই। ভাল মন্দ হুইই মিশ্রিত হইয়া 
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বিশ্ব মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। একজন হইতে ভাল, একজন 
হইতে মন্দ,_-দ্বৈতবাদ হইল । এক দ্বিকে দেবতা, আর এক দিকে 
অন্থর, এক দিকে সুধ্য আর এক দিকে অন্ধকার, এক দিকে সাধু 
আর এক দিকে অসাধু, এক দিকে দয়া, আর পিকে নিষ্রতা। ছুই 
আদি কারণ, হুয়েরই কাধ্য দেখিতেছি । এ দুই আদি কারণ স্বতন্ত্র, 
এক নহে, একটীকে কাধ্য অপরটীকে কর্তী বশিয়া শ্বীকার করিতে 
পারি না। মন্দ কন্ম মন্দ কারণ হহতে, ভাল সমুদয় ভাল হস্ত 
হইতে, এই কি তোমার মত? তুমি কি বল ছই কারণ, এক কারণ 
নয়? এত কষ্ট, বিপদ, সব্বনাশ, রাজ্যর্িপ্রব, পাজ্যবিনাশ, রোগ 
শোক, মহামারী, দুভিক্ষ্য, ঝটিকা, উৎপাত এ সমুদর ঈশ্বর হইতে 
নহে? নিশ্চয় ঈশ্বর বাতীত আর এক আদি কারণ, মন্দ আছে। 
এই অদ্বৈতবাদে ঈশ্বর অদ্বেক বিশ্বের জরষ্টা, অপরাদ্ধ অন্ত হস্ত রচিত। 
তোমর! দ্বৈতবাদী না৷ অদ্বৈতবাদী? এক ঈশ্বর, এক কারণ, দ্বিতীয় 
নাই, সমুদয় মঙ্গল হইতেছে । তিনি ভিন্ন অগ্ক আর কারণ হইতে 
পারে লা, আধি দেব একই । বিপরীত শ্বভাব সেই আদি কারণ 
কখনই সম্ভবে না। মন্দ নাই, ছুঃখ নাই, অস্থুথ নাই, ঝোগ নাই, 
তোমার চক্ষু যেসকল রোগ শোকের কষ্ট দেখিতেছে ইহার মধ্যে 
আনন্দ আছে । আপাততঃ যাহা দেখা যাইতেছে তাহ ঈশ্বরের 
কার্য বলিতে পারি না, কিন্তু চরমে বাহ যাহ। দেখিতে পাইবে, 
তাহাতে ঈশ্বরকে স্বীকার করিতে হইবে । 

যে সকল লোক কেবল অনঙ্গল হুঃখ শোক ভাবে তাহারা 
লনদেহ করে, জগতের যিনি অঙ্টা তিনি মঙ্গল স্বরূপ কিন্ধপে ? 
অবিশ্বাসী ব্রাহ্ম অন্ুরাগবিহীন ব্যক্তি এবপ না বলিবে ত আর কি 

৮ 
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বলিবে? এ বিষয়ের মীমাংসা চাই । দুঃখ কেন হইল? যদ 
বিশ্বতটার ক্মতা অসীম হহত, তবে তিনি পাপ ছুঃথখ অন্ধকার 
আনতে পিন কন? ভয় হ্াহার ক্ষমতার অঙ্গভা আছে, না হয় 
ভিনি দন পুর্ব নহেন | যদি পুর্ণ দগা বেন, তবে এমন নিষুর 
ব্যাপার অকণ নিবারণ কারখেন থা কেন 2 বি তিনি গুণজ্ঞান 
ভয়েন, তবে এমন উপায় সং. গন করিলেন না, যাহাতে পুগিণীতে 
কেবল স্খহ হইত শখ আঅনস্তব ধা ব্ তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র 
হইবেন তবে দোসর দার খুণরা দিলেদ কেন? দোষ ঘটিবার 
পথ রাখিয়াছেন কেন? খর এ নকল জানিতেছেন ৪ দেখিতেছেন, 
তবে কেন উপেক্ষা কাপ্রতেছ্থেম, কেন নিবারণ করিতেছেন না, কেন 
ইস্তার উপায় কাঁরতেছেন না? যদি এইরূপ ভইল তবে কিন্ধপে 
বলিবে, ভিনি সনদের কতা । বাধ, হমি টস কর, ভুমি দ্ৈহবাদী 
হইবে কি 9 ভভবে? 5 হীর্বর লাই) ছু আদি কারণ 
নাই, পথিবা সমুদয় মঙ্গলে পু, এক কল্যাণ সকল ভইতে হয়; 


€ 


এ কথা ক্ষুদ্র শিশু ও ০ ত পাবে, জাঙ্গান9 দেখিতে গায় । অন্ধকার 
শির্ক মে ক্রন্দন করে সে জান্ত। এ অন্ধকার মন্দ নয়) 
€ 


লোকে কিরূপে নিদ্রা ঘাইত বর্দ সমস্ত রাত্রি, প্রতিদিন অন্ধকার 
না থাকিত ? অন্ধকার না থটিলে ঘর বাড়ী ভর্গ স্থাপিত 


হইত না লোকে আপনাকে অসহায় মনে করিয়া সাহসী 
ভইঈভ না। অন্দকার হইতে ভর না ভইলে কে সাহসী হইতে 


পারে? শক্রর আক্রমণ হইতে শরীর রক্ষা, জীবন রক্ষা করিতে 
চেইা অন্ধকার হইতে ভইল। সুতরাং অন্ধকার শক্র না হইয়! 
মিত্র হইল। এই অন্ধকারের ভিতর গুঢ়তর রহস্য বুঝা গেল। 
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অন্ধকারের রহস্ত ষথার্গ জ্ঞানী বুঝেন, অজ্ঞানিগণ ইহাতে ভয় 
দর্শন করে। ৰ 

জগতে কাল বস্তু নাই এবং কাল বস্ত আছে, ইহা লইয়া ছুই 
পথ হইয়াছে | বাঁধি এদন ঘটনা আছে, বাগাতে কষ্ট পাইতে 
হইতেছে, বিগ হইতে হইতেছে । পুণাবখাসীদগকেও ঈতির 
কষ্টে কেন ফেলিদেন, জগতে অন্ধকার জ্যোতি কেন রা 
করিলেন, বিপদ সম্পৰ খারবার কেন স্থথ দুঃখের চঞ্জে ঘুরতে 
বুঝিতে পাখা নার না । এ সকল কেন ভিন সন্দেভা ক ॥ 
এ কথা জিগ্ঞাসা করে অথ5 ভাল উত্তর দিতে পার না। গ্রোগ 
আছে শোক আছে, মুত্যু আছে ইহার উত্তর 1? সময়ের যত 
ঘটনা 'আছে সমণ্ত ঘটনা পরস্পর সংযুক্ত অকল্াৎ কিছু ভয়, 
ভক্তির অভিধান এরূপ কথ! নাই । সংগত সাধা কাল বাহ 
কিছু দেখা যায়, হ৬া 1বাঁচত্র ঘটনা । একখান চিএে যেমন বিবিধ 


রী 


শি 


রে 


রঙের সংবোগ দেপিতে পাওয়া যার, ব্হ্গা গড দেহ পাকার নানা রঙের 
একথানি ছবি। কোথাও রোঠা, কোণাও জুতা, কোথাও পূর্ণতা, 
কোথাও জ্ঞান, কোগাগ সভাতা, কোথাও অনভ্যভা, কোথাও 
শাভ্ত, কোথা2 বিগত এ সকল কিকিটছ ভান নাত এক সময়ে 
মন খুব উতলা] হহতেছে। আশার এমন জবস! আছে যে, একটুও 
উত্সাহ হয় না। 'এই দে সমুদয় অবস্থার (নিক্দ্ধ ভাব, ইহার দধ্যে 
কি বেষমা দেখিতেছে? আবদাসী ব্যক্তি অন্নুল ধিরা দেখাইয়া 
দেয়, শ্রী দেখ পাদ, এ দেখ কাঁণ; আদা মঙ্গল, কাল অমঙ্গলে 
ডুবিয় রহিয়াছে । ভঞ্ বলিলেন, ও সমুধগই সাদা । রোগ শোক 
মৃত্যু যাবতীয় ব্যাপার পোখিতেছ, সথুধ্ধ একই বস্তু বিভিন্ন অবহ্!। 
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কাল কাল নহে, মুক্তি শাস্ত্রের উহ! এক একটী পরিচ্ছেদ । এক 
শাস্ত্র; অনস্ত বেদ__ ইহাতে এক একটা নুতন পরিচ্ছেদ সংযুক্ত 
হইতেছে । সমুদয় পাঠ কর তাহ! হইলে বুঝিতে পারিবে শাস্ত্র 
একখানি । উহাতে বিরুদ্ধ শব্ধ নাই, পরিচ্ছেদ নাই, ঘটনা নাই, 
সর্বত্র আশ্চর্য সামপ্রত্ত । একজন যদি সমুদয় শিখিতে পারে, 
সমুদয় পুম্তকে একই ভাব দেখিতে পাইবে। জীবন সাধন দ্বার! 
উন্নত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, দুঃখ মঙ্গলের কারণ, অন্ধকার 
উন্নতির কারণ, বিপদ মৃত্যু সম্পদ । বিশ্বাসী নয়ন এ সকলের মধ্যে 
কাল কিছুই দেখিতে পার না। উহ কোন অদ্ভুত চিহ্ন চাহিল না.। 
যাহা ঘটিতেছে তাচাঁর মধ্যে সকলই মঙ্গল দেখিবে। 

যে সকল ঘটন! তোমাদিগের নিকটে অকল্যাণ বলিয়া প্রভীত 
হইতেছে, যদি পুস্থকের অপরাদ্ধ পড়িতে পার, এই সকল ঘটন! 
ভইতে জগতের কি কল্যাণ ভইতেছে, সেই সকলে কি মঙ্গল হইতেছে, 
জানিতে পার। বিশ্বাস আর কিছু করে না, চুপ করিয়া পরলোকে 
গিয়া মন্দ জানিয় আইসে। তখন বিশ্বাস এক একটা ঘটনার মহিমা 
দর্শন করে, উহা] কেমন কলাণকর। উহা হইতে কেমন পবিত্রতা 
সমুৎ্পন্ন হয় হৃদয়ঙ্গম করে । অস্দীম পবিত্রতার প্রবাহে পুত্র পৌন্র 
প্রপৌত্রাদি ক্রমে প্রবাতিত হইবে, অনেক ঘটনা ক্রমান্বয়ে ঘটিবে, 
আজ যাহ! ঘটিতেছে, পাচ সঙ্ভ্র বখসরের সঙ্গে ইহার যোগ আছে। 
আজ মানুষ জন্মিতেছে, অসাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছ, কিন্ত সেই 
দৃষ্টান্ত 'আমাদিগের পবিত্রতার ভেতু হইতেছে । এই সমুদয়ের সঙ্গে, 
জীবনের সঙ্গে যাহা ঘটিতেছে, ঘটনার সঙ্গে পবিত্রতা আসিতেছে । 
কাম্য হইতে কাধ্য উৎপন্ন হইতেছে, সেই সকল ঘটনা হইতে মুক্তি 


নৃতন দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ । ৩০১ 


হইতেছে । এইজন্য সমুদয় ঘটনার পরস্পরের সঙ্গে যোগ আছে। 
এই ঘটনাগুলি না ঘটিলে কেহ ভাল হুইতে পারে না। যত মন্দ 
ঘটন! ঘটিয়াছে, প্রত্যেক ঘটনা হইতে তোমার আমার উন্নতি 
হইয়াছে । ভয়ানক ঘটনাও মুক্তিদাতার হস্তে ভ্রাতার মুক্তির কারণ 
হইয়াছে । বদি ঈশ্বরের রাজ্য হয় তাহা হইলে সমুদয় ঘটনা মঙ্গল 
এবং মুক্তির কারণ হুইবেই হইবে। বিশ্বাস চক্ষে যেসকল দেখ! 
যায়, সে সকল ঘটনার সমতা হয়। সমুদয় ঘটনা ঘটিয়া গেলে 
সমষ্টি যোগ করিলে যে একটী ফল হয়, সংসার তাহার চাঁকা। সেই 
চীকা ঘুরিতেছে এবং সাধক প্রার্থনা শিক্ষা ও প্রত্যাদেশ এবং 
পবিত্রতা লাভ করিতেছে। মুক্তিদাতা ঈশ্বর যখন কল্যাণের প্রেরয়িত! 
তখন একটা ঘটন! হইতে, বিপদ হইতে, মন্দ হইতে পারে না। 
যদি আজ লক্ষ লোক মরিয়া! বায়, তথাপি বলিব, জন্ম বিশ্বেশ্বরের 
জয়, বিশ্বেশ্বরের জর, জঙ্ন বিশ্বেশ্বরের জয়। দেখ বিশ্বাস-নয়নে 
দেখ, ঈশ্বর প্রকাণ্ড ঘটনা সকল হইতে জগতের পবিত্রতা সংঘঠন 
কগ্গিতেছেন। অমুক ঘটনা না! হইলে হইত, অমুক ঘটনায় বিশ্বেশ্বরের 
নির্দয়তা প্রকাশ পাইল, অবিশ্বাপীর মুখে এই কথা শুনিতে পাওয়া 
যায়। মৃত্যু কিছুই নয়, এ ঘর হইতে ও ঘরে যাওয়া । কোটা 
কোটী লোক মরিতেছে, তাহারা এখান হইতে ওখানে যাইতেছে । 
ইহলোক পরলোকের ব্যবধান কি কিছুই নয়? দশ বৎসর চল্লিশ 
বৎসর এখানে কষ্ট পাইলে তাহাতেই বা কি হইল? 

সে সমুদয়ের যোগে কি হইল, সেই বিপদ হইতে শেষে কি 
নি্ধ হইল-_ভক্ত হইলে, জানিতে পার। অধিক আর আলোচনা 
করিয়া দেখিতে হয় না, আপনার জীবনেই বিশেষ উন্নতি দেখিবে। 


৩০২ আচাধোর উপদেশ 


ভাল খাইয়া! বত উন্নতি হয়, না ভাল না খাহরা তত উন্নতি হয়? 
অস্ুথ অমঙ্গল রে ত মঙ্গল হহল। দৃান্ত উদাঠরণ দেখিবার প্রয়োজন 
নিজের অল্প বিশ্বাম হইতে হয়। পুণ |বশ্বাপা ১হলে আর এরূপ 
যুক্তি ধরিতে শহুয় না। একেবারে বালব, সয় সাদা পাণর। 
কালের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যাহা দেখিতে, আখ গুঃখ ভাঙার নাম) 
কিন্তু এই সুখ দুখ, আলোক অঙ্গচার, একহ আভিপ্রার় সাধন 
করিতেছে । আপনার জীবনে সশরন সংপগ্ কিয়! ঠিক দিলে 
দেখিতে পাইবে, যত ,ল ঘটনা ঘটনাছে প্রঙ্যেক ঘটনা ভাল 
হইয়াছে । ধন ভানি, মান গান, আঞ্ীয় জনের ঘুডা, ঘোর খপ 
দেন নার্তিকতা, ঘোর অন্ধকারের অপস্থা মনে কারা দেখ, এহ 
সকল মন্দ অবহ্থা হহতে হাঞা হলে । দশ্বরের পরানো ঘটনা সক্ণ 
পরম্পর সংলগ্ন । মন্দ ঘটনা দ'ট আবার সেহ ঘটনা ভশতে অনেকে 
ত্রাঙ্ম হয়। মন্দ ঘন! ভহতে হাল মার কে আনিত পারে? 
কেবল ঈখরই আনিতে পারেন । মাধ ভাল হইতে পার, কিন্তু 
বিপদ ভিন্ন সে কখনও হাল ভহতে পারে না। জব লোকের 
ভুগে স্বর্গ কেবল পুর্ণ পর্বত আনিতে পারেন । আপনি ছুক্ষম্ম 
তত; করিলে উহা কিহুতেই ছাড়িতে 


লা" 
কু 


করিলে, পাপ কারতে প্রা 
পার না। ভাল প্রতিজ্ঞা কগলে আননই নব্রক ছাড়িয়া নিমেষের 
মধ্যে বিশুদ্ধ হইলে। মন্দ তয় ভাল হইবার জগ্ঠ, অসাধু 5য় সাধু 
হইবার ভগ্য, বঙগদেশের ঘত মন্দ অবস্থা তইঈয়াছে। আরও মন্দ 
খ্বস্থা হউক ক্ষতি নাই, ইচাতে যত্র বাড়িবে। বঙ্গদেশের মন্দ 
হয়! উচিত তাহ] নহে, কিন্ত এ কথা বলার উদ্দেশ এই যে, মন্দ 
হইলেও সত্যের বিলোপ হইবে না, সত্যের জ্যোতি আরও প্রবলতর 


তেন । ৩০৩ 


০০৭ ৯০৯৮৮ পপ পা পি পপ পি শা শসা শপ পাশ তত পপ | শাপ্ত আজ পশলা পা শশী শি এ স্পা শ্পস্পীশপীশি শপিপাপিশপপদ আপ শপ পাপী পি শে পপি শপ আন 


হইবে । যত মন্দ হয়, ভা! ভইতে ঈশ্বরের রাজ্যে আরও ভাল 
ভইবে। যত ঘোর রাত্রি খুব অন্ধকার ভয়, প্রদানে তত আলোকঘুস্ত 
ভয়। বেখানে রাত কম সেখানে প্রভাব কম। ঘন অন্ধকারের 
মধ্য হতে তেশাত বাঠিব ভয় । ঈমখমের ভাতে অপ্তকচ্ছেদন্‌ 
হইলে ভাহাতে চব্রিত্ বিশু হর, মনা কেত থাকিতে পারে না। 
মানব বে পাপ করে, তাগা ভহতেও তাশি স্ধদাম দেবধান প্রস্ফুটিত 
করেন! সমুদয় ঘটনা ব্রন্ধ কছেন, সাধনেন পদে তিনিহ টানিয়। 
আনেন, পরিবারের অবস্থা, আমার অবস্তা উন করেন 


1 


, ঈথধরকে 
ধন্টবাদ করি, কেন না দুঃখ আপির়াছে বলিরাই তোমরাও এত 
ভাল ₹গলে সাধু €ইউলে। 


তোল | 

ববিবার, ১৬ই আগাঢ়, ১৮০১ শক 3 ৩৯০ জুন, ১৮৭৯ খুষ্টাব্দ | 

পৃথিবীতে যাহ! কিছু ভাপ তাহা যর্দ কোঁন একটা কথাক়্ 
সম্গিখিষ্ট করিতে পারা যাঁর, তবে একতী কথা আছে সে কথা প্রেম । 
যাহা কিছু সাধু, যাহা কিছু ভাল সমুদয় এই এক শব্দে নিিত 
আছে। এই শব্দের ভিতর যে ভাব আছে সেই ভাব প্রস্থূটিত 
ভইলে সমুদয় ধন্ম প্রকাশিত ভইবে। প্রেমই পরিঞ্রাণ, ভালবাসাই 
স্বর্গ । যে খধি বলিয়াছেন, ভালবাসিলে মুক্তি, তিনি ত্রাহ্গধর্থ্ের মূল 
সত্য বলিয়াছেন। হদয়ে প্রেমকে স্থান দেওরাই ধম্ম। হদয়ে 
প্রেমকে স্থান দিলে ঈশ্বরকে জানি মনুষ্যকে জানি । মনুষ্য ঈশ্বরকে 
দেখিয়া ধর্ম করিবে, তাহার পুজা করিবে। যাহার হৃদয় নাই, 


৩০৪ আচাধ্যের উপদেশ । 


সেই শঠ কঠোর মনুষ্য সকল প্রকার পাপ অধর্দশ করিতে পারে, 
সে মনুষ্য নহে, ব্যাত্র সিংহাদি হিংস্র জন্তর মধ্যে গণ্য । যেলোক 
অন্তরের সহিত মানুষকে দেবতার স্ায় ভালবাসে, তাহার হৃদয়ে 
কুভাব আদিতে পারে না । ভালবাসিয়া তখনই স্বর্গ দেখিতে পাওয়া 
যায়, প্রেম অধিক হইলে তখনই স্বর্গের সুথ অনুভব হম্ম। যথার্থ 
প্রেম সমুদয় শাস্ত্রের সার । সমস্ত ধঙ্মব্রত সমুদয় পাপ খণ্ডন করিবার 
অস্ত্র ভালবাসা । যদি এই ভালবাস! না থাকে কঠোর তপন্তা বা 
ছুই ঘণ্টা পাচ ঘণ্টা উপাসনা ধ্যান করিলে কি হইবে? সমুদয় 
জগৎ ধান্মিক বলিয়া! প্রশংসা করুক, বহু শাস্ত্র পাঠ করিয়া, বছু 
উপধর্ম সাধন করিয়া, যোগী তপস্বী ভক্ত বলিকা! প্রতিষ্ঠা হউক, 
উপাসক বলিয়। সুখ্যাতি হউক, ভিতরে যদি দয়া না থাকে তবে 
জলশুন্ত নদীর হ্যায় সকলই বিফল । মনুষ্য নাম, মনুষ্তের মনুষ্যত্ব 
দয়াতে, সেই দয়া তোমার ভিতরে আছে। এই দয়া ছাড়িয়া সহশ্র 
সহমত লোক ধার্মিক বলিক্পা খ্যাত হইতে পারে, কিন্তু হে ত্রাঙ্গ। 
তুমি এ মতে প্রবিষ্ট হইতে পার না, এ শ্মশানবাসীর ভয়ঙ্কর মত। 
ইহাতে জীবন নাই মৃত্যু, সমুদয় জীবন শ্মশান, কোন সুথ নাই। 
যাহার দয়! নাই--তাহার জিহবা কি ধাশ্মিক হইতে পারে £ গান 
কর, কিন্ত প্রকৃতি ঠিক না থাকিলে পুণ্য স্থান পায় না। দয় 
নাই, জনসমাজে বাস করিয়া সুথী বলিয়া অহঙ্কার করিবে সাধ্য 
কি? স্থী হইবে কি প্রকারে প্রকৃত হৃদয় যেনাই। মুখ দয় 
হুইতে, পরিক্রাণ দয়া হইতে । দয়া একটা সামগ্রী, উহা মুখ ও 
পুণ্য ছইই উপলব্ধি করিবে। ঈশ্বরের সম্তীন আমাদিগের ভাই 
ভগ্নীর হঃখ দূর করিলে, সুখ বর্ধন করিলে কত ন্খোদয় হ্য়। 
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ভাবিয়া দেখ আমর! বিদেশে নাই, ভবদেশের লোকের সঙ্গে 
আমাদিগের বাস নহে, স্বদেশে স্বজাতি মধ্যে বাস করিচ্েছি, নিজের 
ঘরে পরিবার মধ্যে আছি। 

সকলে আমাদিগের ভাই ভগ্নী। এ সকল রাস্তার লোক নয়, 
বাজারে ক্রয় বিক্রয় করিয়! চলিয়া যাইবার লোক নয়। আমি 
তাহাদিগকে [প্রেমচক্ষে কেন দেখিব না? এভাই ভগিনীর সংসার, 
ইহাদের অভাব মোচন করিব না! কেন? আমার ঘরে আমি আছি, 
বিদেশের রাজ্য সম্বন্ধে কিছু করিতে হইতেছে না, আমার রাজ্যের 
কাধ্য করিতেছি । যিনি বিদেশের কাধ্য করেন, তাহার তাহাতে 
মনের ব্যগ্রতা না থাকিতে পারে, আমি আমার মঙ্গল করিতেছি, 
আমার উপকার করিতেছি, আমার সংসারের কার্য করিতেছি, 
ইহাতে আমার উৎসাহ কেন কম হইবে? নিজের বলিয়! কার্ধ্য 
না করিলে কখনও ভালবাস! ধাবিত হয় না। যাহাদের স্থখে সুখ, 
যাহাদের ছুঃখে দুঃখ, তাহাদদেরই যথার্থ কল্যাণ কর। যায় । এই 
গ্রকার প্রেমে সকলকে প্রেম করিতে হইবে । আত্মপর প্রভেদ 
থাকিলে ভালবাস! হইতে পারে না । আপনার লোক ঘরের লৌক 
বলিয়া সকলকে দেখিতে হইবে । বাড়ীতে থাকার কত সখ, তুমি 
তখন জানিতে পার, যখন অনেক দিনের বিচ্ছেদের পর মাতৃভূমিতে 
ফিরিয়া আইস । বিদেশ হইতে লোক স্বদেশে আমিলে মন কেমন 
সতৃষ্ণনয়নে দেশের সকল বস্ত দর্শন করে। বত লোকে দেশের 
নিকটবর্তী হয়, ততই আপনার লোক দেখিতে পায়, কত সুখী 
হুয়। দেশে ঘরে বসিলে বিদেশের সমুদয় হুঃখ যন্ত্রণা নির্বাণ হয়। 
পিতা মাতা ভাই ভন্মীকে দেখিয়া তোমার মন পুলকে পুর্ণ হুয়। 


৩৪ 
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ঘরে বসিয়া শ্বজনবেষ্টিত হইর় পূর্ণ স্থুখ লাভ হয়। পৃথিবী আমারদিগের 
ঘর, উহার মধ্যস্থলে বসিলে তৎক্ষণাৎ হৃদয় 'আহলাদে পুর্ণ হয়, 
সমুদক্স যন্ত্রণা চলিয়া যায়। ঘরে বসিলে ভাই ভগ্রী নিকটে আসিলে 
আহ্লাদ আর ধরে না। ভালবাসার চক্ষে তখন সকলকে দেখিতে 
পারিবে, অন্রাগ বাড়িবে, সকলের প্রিয় হইবে । এইরূপে ভাল- 
বাসিতে গিয়া! হৃদয়ে শাস্তি আদিবে, সুথ হইবে । সেই স্থখে পুণ্যের 
স্থথ অনুভব করিবে । সমুদর মাঞ্ষকে ভালবামিলে হৃদয় তাহাদিগকে 
সেবা করিতে ধাবিত হইবে, কিসে পরের উপকার হয় কিসে পত্রকে 
সুখী করিতে পার এজগ্ঠ চেষ্টা হইবে । দুঃখীদিগকে ধর্ম দিয়! সুখী 
করিবে, ভ্রান্ত জীবগণ কে সাধু হর সুখী হয় সর্বদ। এই চেষ্ট। 
হইবে। এই সকল করিতে গিরা সমুদয় চব্বিশ ঘণ্টা এক ঘণ্টার 
না বোধ ভইবে। সমুদয় ধিন সকলের মঙ্গল সাধন করিবে, ঘরে 
ঘরে গিয়া দুঃখ মোচন করিবে, ভাই ভাগশিগণকে জ্ঞানের আলোক 
দিয়া ধন্মপথে আনিবে, তোমার শরীর মন বল বুদ্ধি সময় সমুদয় এই 
স্বর্গীয় কার্যে নিযুক্ত থাকিবে । সর্বদা তোমার এক চিন্তা এক 
ভাব এক ব্রত এক উদ্দেত্ থাকিবে, জগতের সেবা ভিন্ন অন্ত 
কাধ্য 'অগ্ঠ ব্যবসায় থাকিবে না। সকলকে আপনার দেখিবে এবং 
ধনী হও, মানী হও, বিদ্বান হও, জগতের পদতলে আপনার সকল 
রাখিয়া দিবে । 

ব্রাহ্ম, তুমি তোমার জ্ঞান, ধন, ধর্মের আর কি ব্যবহার করিতে 
পার, কেবল ভাই ভগিনিগণের সেবাতে উহ্াদিগকে নিধুক্ত কর। 
তোমার মন পবিত্ হইবে, জীবন ধন্ত হইবে । যদি ছুটী ছুঃখীর মুখ 
অন্ন দিতে পার, ছুঃখ দুর করিতে পার, বস্ত্র উপহার দিয়! সেবা করিতে 
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পার, অধর হইতে ধর্মের পথে আনিতে পার, তবে যত উহা স্মরণ 
করিবে, তত প্রেমে উন্মন্ত হইবে। ছুঃখী দীনের প্রতি দয়া করিবে, 
শরীর মনকে দয়ার কাধ্যে নিযুক্ত করিবে, কার্য করিয়৷ দয়া সাধন 
করিবে, এজন দয়াব্রতে মগ্র হইতে হইবে। যখন পুথিবীর সকল 
লোকের সঙ্গে যোগ হইবে, তখন তাহাদিগের ছুঃখে তুমি ছুঃখী 
হইবে, জগতের কষ্টে তোমার কষ্ট হইবে। যত দয়ালু হইবে ধর্ম 
বৃদ্ধি হইবে। তুমি ভাই হইয়া! ভাইয়ের বিরোধী হইতে পারিবে 
না, যদ্দি ভাইকে প্রতিহিংসা করিতে যাই আমি নরকে ডুবিব__-এই 
বলিয়া ক্ষান্ত ভইবে। অন্তে আক্রমণ করিলে, শক্রতা করিলে, 
দয়ার কাছে সকলে পরাস্ত ভইবে। যার চক্ষে প্রেম অধিক, সে 
আপনি সকলকে টানিয়া আনিবে। মে আপনি ক্ষমা করিবে, 
আপনি পাপ হইতে নিবুভ্ত হইবে । সকলেই আপনার, সকলেই 
আমার, যাহ] কিছু করিব আমারই প্রতি করা হইবে। যদি আমার 
বিদ্ধা থাকে অপরের মূর্খতা দূর করিব, মুর্খকে জ্ঞানী করিব, 
আমার সংসারের সামগ্রী দিয়া অপরের উপকার করিব। লোভী 
হইব না, মন লোভী হইবে কি প্রকারে? তোমার দ্রবা আমার 
দ্রব্য, তোমার বস্ত্র আমার বস্ত্র, স্থতরাং মন নির্লোভী হুইবে। 
যাহারা আপনার লোক তাহাদিগের বিরুদ্ধে কি প্রকারে অন্তায় 
করিব? এক ভালবাসাতে কাম ক্রোধ দ্বেষ অহঙ্কার সমুদয় রিপু 
হৃদয় হইতে বিদার করিয়! দিব। যথার্থ দৃষ্টিতে স্ত্রীজাতিকে ঈশ্বরের 
কন্তা জানিয়া তাহাকে ভগিনীরপে দেখিব, মনে অপবিত্র ভাৰ 
অশুদ্ধ ভাব কি প্রকারে হইবে । ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া, আপনার 
ঘরের বলিয়া, ভগিনী বলির, আর মন্দ ভাব কখনও আসিবে না; 
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পৃথিবীর মন্দ ভাব হইতে যে সকল পাপ উপস্থিত হয় তাহা আর 
থাকিবে না। 

হে ব্রাহ্ম, তুমি দয়ালু না হইলে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা হইয়া 
থাকিতে পার না। ঈশ্বরের প্রেম না থাকিলে ধর্মের আরম্ভ হয় 
না। অতি উচ্চ প্রার্থনাও দয়ার কাছে কিছু নয়, দয়া ভিন্ন কে 
ঈশ্বরের সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইতে পারে? ঈশ্বর যদ্দি 
দয়ার চন্দ্র মা হইতেন, পাপী কি তাহার নিকটে যাইতে পারিত ? 
ঈশ্বর দয়াময়, এজন্য দয়! শ্বর্গে সর্বোপরি বড় হইল । স্বর্গে ও 
পৃথিবীতে ঈশ্বর বড়। দয়া ঈশ্বরের আদরের বস্ত, ঈশ্বর ক্ষমা ও. 
প্রেমের আধার । সুতরাং দয়ার নিশান সর্বত্র উড়িবে। দয়াই 
সকলের আশা, সমস্ত ধন্মসাধন এক দয়াতে। যে পয়াকরেনা, 
সে দয়াময়ের দয়া চায় না। যেদয়া করে তাহার প্রতি দয়া হয়। 
লোকে বলে একজন দয়ালু হইয়াও অধার্মিক হইতে পারে, অবিশ্বাসী 
হইতে পারে, কিন্তু সে দয়া কখনও ঠিক নয়। আবার উপাসনা 
কর, যোগী হও, ভক্ত হও, যদি অপরের ছুঃখ বিমোচন না কর 
সে উপাসনাদি9 ঠিক নয়। পৃথিবীতে কত লোক উপাসনা করিল 
অথচ সুখী হইল না। খুব ধ্যান কর, খুব নামরস পান কর, খুব 
নিমগ্ন হও, কিন্তু দয়ার উচ্চবরত গ্রহণ না করিলে, পৃথিবীর পাপ 
শোধন না করিলে, সংসারের ভ্রম কুসংস্কার চুর না করিলে, অধর্ধ 
খে দূর ন! করিলে, ঈশ্বরের রাজা স্থাপন না করিলে, ভাই ভগিনী 
শোক সন্তাপ দূর না করিলে, কখনও স্ুখ'হইবে না। যত প্রেমিক 
- হইবে, তত জগতের ছঃখে ব্যাকুল হইবে । উপাসনা এবং দয়া এক 
শাকের কথা । দয়া পূর্ণ হইলে তিনি যথার্থ ভদয়ে উপাসনা করেন। 
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প্রেমময় প্রেমমৃত্ডি প্রকীশ করিলেন, তীহার দয়ার কথা শুনিলাম, 
তাই সে দ্দিন উপাসনা ভাল লাগে। উপাসনা কর, দয়া উত্ভেজিত 
হইল । পিতা বলিয়া তাহাকে ডাকিলে, তাহার দয়! স্মরণ করিলে, 
তাহার ন্েহ দেখিলে, তাহার দয়া ভালবাস! অনুভব করিলে, তুমি 
নির্দয় থাকিবে কি প্রকারে? উপাসনায় যে দয়া অনুভব হয়, 
জগতের প্রতি সেই দয়া উত্তেজিত হইবে । খুব আজ উপাসন৷! 
প্রার্থনা করিলে, স্বর্গের স্থধা পান করিলে প্রমানন্দ লাভ করিলে, 
ঈশ্বরের হস্তের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইলে, কি জন্ত না সেই সুধা লইয়া 
ভুমি ছুঃংঘীর চঃখ দূর করিবে, শৌকীর শোক হরণ করিবে । ঈশর 
তোমাকে এই সকল অর্পণ করিয়া খণী করিলেন । 

হে ব্রাহ্ম, তুমি নিষ্টুর নির্দিয় থাকিতে পার নাঁ। ছঃখী অনাথ 
শিশুর হুঃখে তোমাকে কাদিতেই হইবে । যে তোমার দয়ার প্রার্থী, 
তাহাকে তুমি শুন্ত হস্তে ফিরাইয় দিতে পার না । ঈশ্বর কি কোন 
দিন তোমাকে শূন্ত ভাতে ফিরাইয় দেন? তুমি তাহার নিকটে 
দয়ার প্রার্থনা কর, ঈশ্বরের নিকটে দুঃখে পড়িয়া ক্রন্দন কর। 
তুমি কি প্রকারে বিধবা অনাথ শিশু দীন দুঃখীকে দয়! করিবে না ? 
যদি তুমি দয়া চাও তবে সকলকে দয়া দাও, সকলের নিকট ব্রহ্মনাম 
বিতরণ কর; এক একজন ব্রক্ষের দূত ভুইয়া ঘরে ঘরে গিয়া দয়! 
বর্ষণ কর। ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিবে, ব্রন্দম তোমাদিগের 
মন্তকে পুষ্প বর্ষণ করিবেন। দয়া আর কিছুই নয়, প্রাণকে প্রেমে 
মগ্ন করা । ভালবাসাই সহজ অবস্থা । ভাইকে ভালবাসা স্বর্গীয় । 
ভাইয়ের কল্যাণ সাধন করা, ভাইয়ের বিরুদ্ধে চিন্তা আসিলে অনুতপ্ত 
হওয়া, চক্ষে জল পড়া শ্বাভাবিক। আর যদি তাহার সঙ্গে অভদ্র 





পিস 
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ব্যবহার কর, পর জ্ঞান কর, তাহার প্রতি উদাসীন হইয়া বিদায় 
করিয়া দাও, তবে তুমি স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট 5ভইলে। কখনও এবপ 
করিও না। দেখ ব্রহ্ম খুব দয়ালু । যে দয়ালু হয় সে আপন আপনি 
ধান্মিক হয়, ভালবাসিতে বাসিতে স্বগের দিকে চলিয়া বায় । অত এব 
অঙ্গীকার কর, আমার যত ধন আছে, বিদ্তা আছে, বল আছে, 
সময় আছে, উহা! যথার্থ পরিমাণে ঢঃখা দ্ীনদিগকে দান করিব, 
পিতার নাম মহীয়ান্‌ করিব। পৃথবীর নিকটে কখনও নিছুর মনে 
যাইব না, কখনও হিংসা দ্বেষে প্রবৃত্ত ভ্ইব না। ঈশ্বর যাহ! 
দিয়াছেন সকলই পরের কল্যাণের জন্ত নিবুক্ত করিয়া সমুদয় জীবন 
সার্থক করিবে। 


সশ্বরপ্রেরিত । 
রবিবার, ২৩শে আযাঢ়, ১৮০১৯ শক; ৬ই জুলাই, ১৮৭৯ খুষ্টাব্ব | 


আমার সঙ্গে ব্রাঙহ্গসমাজের কোন গুরুতর বিষয়ে বিবাদ হইয়াছে, 
সেই বিবাদের নিষ্পত্তি হওয়া অবস্ত কর্তব্য। আমি কিছু অধিক 
বিশ্বাস করিতে সঙ্কল্ল করিয়াছ। আমি বলি ব্রাহ্মলমাজ দেবতার 
খেলা । উহ1 যে দেবতার খেল! তাহার প্রমাণ আছে । ব্রহ্ধলীলার 
নাম ব্রাঙ্গনমাজ। বর্তনান কালে বর্ষে বর্ষে মাসে মাসে পক্ষে পক্ষে 
সপ্তাহে সপ্তাহে দিবসে দিবসে, আরও বলি ঘণ্টায় ঘণ্টায় মুহুর্তে 
মুহূর্তে ধন্মরাজ্যে যে সমুদয় ঘটন! ঘটিতেছে, তৎসমুদয় ব্রহ্মগলীল! । 
কেন না ব্রহ্ম নিক্ষিয় নিগুণ নহেন, জগতক্রিয়া ধরন্মখজগতের বিশেষ 
ক্রিয়া স্বয়ং ব্রন্ধ সম্পাদন করেন। ব্রাহ্মদমাজের লীলার মধ্যে মানুষ 
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আছেন, বাহার! ব্রনের পক্ষ । অবশ্ত তাহারা অল্লসংখ্যক বাহার! 
ধন্ম বিতরণ করিতেছেন, ধম্ম প্রচার করিতেছেন, গভীর উচ্চতর 
তত্ব নিজ জীবনে সাধন করিতেছেন। এই সকল সাধক আচার্য্য 
বা প্রচাপ্ককে আমি বপি “পগশ্বরপ্রেরিত |” 

আমি “ঈখরপ্রেরিত” বলি, নিয় হইয়া বলি, বলিব মনে 
করিয়াহই বলিতেছি। এই সকল লোক ঈশ্বরপ্রেরিত, ব্রাঙ্গনমাজ 
এই ভাব গ্রহণ করিবেন, বরণ করিবেন এবং শ্রদ্ধা করিবেন। 
ব্রাঙ্মলমাজের সঙ্গে এ কথা লহয়া বিবাদ হহয়াছে, হয় ত চারদিকে 
লোকেও বলিতেছে, আমরা উহ স্বীকার করি না। তোকে 
বলিতেছে, ধাহাদিগকে প্রেরিত বলিতেছি তাহারাও বিরুদ্ধে বলিতে- 
ছেন। উভয় দিকেই মত বৈপরীতা, বিবাদ বিসম্বাদ। যাহাদিগেরই 
হস্ত স্পর্শ করিয়া বলি তোমরা ঈশ্বরপ্রেরিত, তাহারাই অস্বীকার 
করেন, “আমি নহ আমি নই” বলেন। .বিনি আপনাকে অস্বীকার 
করেন, জগৎ তাহাকে কেন স্বীকার করিবে? তথাপি আমি শ্বাকার 
করিব। সময়ে স্বীকার হয়, অসময়ে হয় না। ফল পরিপক না 
হইলে কি তাহাকে ফল খধলিতে পারা যায় না? তবে স্বীকার 
বিলম্বে কেন হইবে? বাহার! প্রেরিত তাহারা কেন আপনার্দিগকে 
সমাদর করেন না? এস্থলে সমাদর না করা পাপ ও আবিশ্বাস। 

তোমর। বলিবে ইহাতে অবিনয় হয়। তবে অসত্য কি বিনয়? 
হন্তী যদি আপনাকে কাট বলে তাহা কি বিনয়? তাহা বিনয় 
নয়, কিন্তু অসত্য এবং কলহ্ক। তোমরা বলিবে হউক, আমর! 
ইহাতে ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হুইয়াও মনুষ্যসমাজে বিনয়ী বলিয়! 
সমাদৃত হইব। আমি তোমার্দের এ চরিত্র ভাল বলি না। পরিত্রাণের 
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ংবাদ তোমাদের হাতে আসিল, মিথ্যাবাদী হইয়া! তোমরা! বলিলে 
কিনা হাতে কিছু নাহ। এ মিথা। কথায় কেবল তোমাদের নহে, 
ইন্াতে তোমরা অন্তেরও সর্বনাশ হহতে দেখিবে। ব্রাঙ্গনমাজের 
স্থাপন হইতে সংস্থাপক ও তৎসঙ্গিগণ ব্রহ্মলীলাতে বিশেষরূপে 
যুক্ত । সাধারণ ভাবে সকলেই নিধুক্ত, কিন্ত সেহ সাধারণ শ্রেণীর 
উপরে ধেখিতে পাইবে বিশেষ ভাবে নিবুক্ত আছে, ব্রহ্ম প্রেরিত আছে। 
এই প্রেরিত একজন নয়, হুহজন নয়, পাঁচজন নয়, দশজন নয়, 
অনেক । কত জন আমি বলিতে চাই না, সময় তাহ! বলিবে। 
ইঙ্গিতে জানিয়! বলিতেছি, বর্তমান শতাব্দীতে এহ ঘোর কলিধুগে 
প্রত্যারদদেশ হয় না, অন্ধকারের ভিতরে আলোক দেখা যায় না, 
এ কথ! থাকিবে না। জাগ্রত ঈশ্বর-প্রেম মনুষ্য মধ্যে বাস করিলে 
নিঃশ্বাসে তাহা জানা যায়। কাধ্য দর্শন করিলেই জানিতে পার! 
যায় ইহার! ঈশ্বরপ্রেরিতকি না? ঈশ্বর প্রেরণ করেন, ইহ! বলিয়। 
কি ভইল? ঈশ্বর কাহাকে প্রেরণ না করেন? কীট, পতঙ্গ, 
চাষা, রাজা, কে না প্রেরিত? সকলেই ঈশ্বরপ্রেরিত সতা, কিন্তু 
বিশেষরূপে প্রেরিত আছে। বর্তমান বিধানে ধাহার1 বিশেষ সাধন 
করিবেন, তাহারা বিশেষ কাঁত্িম্বরূপ হুইবেন। ঈশ্বরের জ্যোতির 
প্রদীপ সদৃশ ভারতের অন্ধকারের ভিতরে তাহারা মিট্ুমিট করিয়া 
জ্লিতেছেন ; সূর্য্য না হন, চন্দ্র না হন, তারা না হন, অন্ততঃ এক 
একটা দীপ হইয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রকাশ পাইবেন। ইহার 
ঈশ্বরপ্রেরিত, ঈশ্বরের আনার্ধবাদের অস্তর্গত । 
এই ষে তোমর! দুই শত পাঁচ শত লোক একত্র হইয়া আজ 
পধ্যন্ত ব্রাঙ্গদমাজের উন্নতি সাধন করিয়া! আসিতেছ, সত্যের জ্যোতির 
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উপরে সকলের দৃষ্টি পড়ে ইহার উপায় করিতেছ, ইহ1 সামান্ত 
ব্যাপার নহে । পুনরায় বলিতেছি, তোমরা ঈশ্বরপ্রেরিত। কেন 
না তোমর! সাধন করিতেছ, সংসারে সাধক হহয়াছ, অসার কাধ্য 
ধন, বিত্ত, নীচ, কামনা পারত্যাগ করিয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছ । 
কি কাধে? জগতের কায্যে; সাধক বলিয়া পারগণিত হইবার 
জন্ত জীবন পবিত্র করিবার কাধ্যে ; একজন হ্হতে দশ জন, দশ 
জন হুইতে দশ সহত্, দশ সহস্র হ্হতে দশ লক্ষ জন হইবে, এই 
কাধ্যে ; অর্থ কামন। ত্যাগ করিয়া ধন্মের উৎসবে, ধ্যানে, সবতপ্রসঙ্গে, 
সচ্চিন্তায় আপন জীবন উন্নত করিবার কাধ্যে ) পবিত্র স্থান, পুস্তক 
নির্জন চিন্তা হইতে জ্ঞান লাভ, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, পল্লব, নদীশোত, 
নিশ্মল শীতল বাধু হইতে শুদ্ধি লাভ করিয়া, ধন্মজীবন লাভ করিবার 
কার্যে । বধাহারা এই সকল কাঁধ্যে নিধুক্ত ভাহারাই সাধক । পাপ, 
অধর্শ, ভীরুতা, এখন পধ্যস্ত থাকিলেও তথাপি সাধক। অমুক 
নগর বঝ1 পল্লীতে অমুক লোক সংসারে ডুবিয়াছিল, সংসার হইতে 
একটু উঠিয়াছে, সেই বিপদের ঘোর সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার 
জন্তু সাধন করিতেছে, বাচিবার উপায় পাঠ করিতেছে, ইহা 
ঈশ্বরের কীর্তি, ঈশ্বরের লীলা] । ব্রাঙ্গঘমাজ ঈশ্বরের লীলা, আর 
সকলই ভ্রম। 

অমুক স্থানে অমুক লোক ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হুইয়াছে। 
ংসারে বদ্ধ ছিল, রাশি রাশি ধন পরিবর্জন করিয়া, সংসার 
পরিত্যাগ করিয়া, মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ; ঈশ্বরের হস্ত হইতে 
বিশেষ উপায়, বিশেষ সাধন লাভ করিতেছে । এ সকল -ব্রহ্গলীলা। 
যেসকল লোকের দ্বারা এই ব্রক্ষলীল! সম্পন্ন হইতেছে, তাহারা 
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সামান্ত নন। তাহারা ঈশ্বর লীলার সাক্ষী । ব্রহ্ধলীলা যেখানে 
যেরূপ হইতেছে একত্রিত করিয়া ঈশ্বরপ্রেরতগণকে গৌরব দিতে 
হইবে। সে সমুদয় লোক প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়! থাকুন বা ন! 
থাকুন, তাহার! বুক্ষতলে বসিয়! সাধন করুন অথবা সংসারে বসিয়! 
ধন্দমনাধন করুন, যেখানে যে অবস্থাপন্ন কেন না! হউন, ধনী হইয়! 
অট্টালিকায় থাকুন, বা দরিদ্র ভিথারী হইয় বেড়ান, যিনি যে প্রকার 
অবস্থাপন্ন কেন হউন না, সকলেই ঈশ্বরগ্রেরিত, সমাদরের পাত্র । 
তাহারা ব্রাঙ্গনমাজের কাণ্য করিতেছেন । তাহাদিগের জীবন দেখিয়! 
সাধক বলিব, সহায় খ!লব, সামান্ত বলিয়া মনে কাঁরব না। যাহা? 
তাহারা প্রকাশ করিতেছেন, জীবনে তাহ] সত্য করিব, হৃদয়ে 
তাহ! আলোচনা করিব। এহ সকল লোককে ডাকিয়। বলিব, 
তোমরা সাক ঈখরের প্রেরিত । তাভাবা স্বীকার না করিলেও 
সাধু বলিয়৷ ঠাহাদিগকে সঞ্দোধন কারব। 

কে ব্রহ্ম প্রেরিত? উনবিংশ শতার্ধার ব্রহ্ম কি কাহাকেও প্রেরণ 
করেন না? এক সনয়ে তিনি করিতেন, এখন তিনি করেন না, 
যাহা কিছু হইতেছে নিরমানুসারে ভহুতেছে, এ কথা বলিলে কি 
ক! বাক্স? এ বিবাদ নিষ্পত্তি কঠিন। শীঘ্র যদি অন্যুন পথাশ 
জন অন্য সমুদয় কাজ পরিত্যাগ করিয়া ব্র্মের আজ্ঞা প্রচার করেন, 
বঙ্গের দূত হইয়া আসিয়া দ্খরের আঙ্ছার জগতের হিতসাধন করেন, 
সেই সকল লোককে অনার করিয়া কেন বলিব, তাহারা ঈশ্বর- 
প্রেরিত নহেন% তাহারা সত্যের সমাচার গোপন . করিবেন 
কি প্রকারে? যদি কোন সত্য শিক্ষা দিতে, কোন বেদশাস্ত্রে 
স্বীক্ষিত করিতে আসিয়া থাঁকেন, তিনি বলুন না বলুন, আমি সেই 
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লোককে প্রেরিত বলিব, নিশ্চয় বুঝিব তিনি সামান্ত সাংসারিক লোক 
নহেন। 

যিনি আমাদিগের মধো অতি হীন, তিনিও যে ঈশ্বরপ্রেরিত 
ইহার প্রমাণ আছে। আমি একজন কল্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত 
হুইয়াছি। ঈশ্বর যে যে বিষয় আনার দ্বার সাধন করিয়। লইয়াছেন, 
সে সকল বিষয় আমা দ্বারা হইতে পারে না। অন্ত বিষয়ে আমার 
অবহেলা থাকিতে পারে, কিন্ক যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট তদ্বিষয়ে আমার 
উপেক্ষা নাই। আমার মন দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সহিত সেই বিষয়ের 
দিকে ধাবিত হইয়াছে । বলুন, সাক্ষাৎ দেবতা ঈশ্বর হইতে এ 
সকল হইয়াছে, ঈশ্বরের বক্ষ হইতে মেদিনীতে মামি আসিয়াছি, 
অন্তথ! আমি আদিতাম না। যাহা করিতে আনিয়াছি যদি তাহা 
না করি জন্ম বিফল। ব্রাঙ্গের। ইহাই স্ুসিদ্ধ করিবার জন্ত দণ্ডায়মান । 
তাহাদিগের দ্বারা পরথিবীর ইউন্নাতি হইবে । কতকগুলি লোক 
সদৃষ্টাস্ত দেখাইর৷ উন্নতি বিস্তৃত করিবেন। 

বর্তমান ব্রাঙ্মসমাজে ঈশ্বরের গন্ধ অল্প । এ ব্রাহ্ষমমাজের আদর 
কি প্রকারে হইবে? হরিবিহীন ব্রাঙ্গপমাজ, ব্রাহ্মপমাজ হইবে কি 
প্রকারে ? হরির হাত ধরিয়া উঠিবে, হরির হাত ধরিয়া বসিবে, 
হরির কথা ঘোষণা করিবে । হরির আদেশ স্বীকার করাতে নিন্দা 
অপমান কি? হরির কথা স্বীকার করিতে নিন্দা অপমানের ভয়-_ 
লজ্জার বিষয় । ঈশ্বর স্থজন করিয়া! বলিয়া দিয়াছেন, বঙ্গদেশে 
আদেশবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে, ব্রাহ্মদমাজ ততসম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণ 
করিবে। উপদেশ সাধু দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলকেই উন্মত্ত করিতে হইবে, 
আদেশবাদ সর্বত্র প্রচার করিতে হইবে, এ কথা বলিতে লজ্জা 


৩১৬ আচার্যের উপদেশ । 





কি? বিশ বৎসর সাধন করিলে, এখনও বলিতে পার না সংসার 
বন্ধন শিথিল হইয়াছে, জীবনুক্তি হইয়াছে, বড় লজ্জার বিষয়! দশটা 
পরিবারের ভার লইয়া আজও ব্রা্গপরিবার সংগঠনের চেষ্টা হইল 
না। যথার্থ কথ! প্রচ্ছন্ন রাখিলে কি হইবে? লোকে খড়হস্ত 
হইবে বলিয়া কি সত্য বিলোপ করিতে হইবে? সত্য বলিতে 
লোকভয় কি? ভীরু হুইয়! প্রবল সত্য সঙ্কোচ করিবে? সত্য 
প্রকাশে লোকলজ্জার বিষয় কি? 

ঈশ্বর পপ্ররণ করিয়াছেন এ কথা বলিলে লোকে উচ্চ পদস্থ 
বলিবে এই তোমার বুদ্ধি? সত্য বলিলে অহঙ্কার প্রকাশ পাইবে, 
অসত্য বলিয়া বিনয়ী হইতে চাও? তুমি ব্রাঙ্গ হুইয়! নিজের বুদ্ধিমতে 
চলিতে চাঁও, ঈশ্বরের উপর কি তোমার সমুদয় ভার নহে? ঈশ্বর 
তোমাকে সত্য প্রকাশ কর্রিতে অনুরোধ করিতেছেন। তাহার 
নিকটে তোমর! প্রত্যেকে অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহার নিকটে ব্রত 
গ্রন্থণ করিয়া ব্রতী হুইয়াছ, এ সকল পরিষফ্ার কথা কিরূপে অস্বীকার 
করিবে? তোমর! কি ব্রন্গের সঙ্গে বাদ করিবে? তোমর! যাহাই 
কর ব্রহ্মমন্দিরের বেদী তোমাদ্িগকে স্বীকার করিবে । বাঁও অন্ধকার 
নিবারণ করিয়া জ্যোতি বিস্তার কর। যাও ব্রঙ্গবিষ্তা দ্বার তোমরা 
যে প্রেরিত, প্রমাণ কর। মুর্খ বলিয়া! ছল করিলে কিহুইবে? 
ঘদি তোমরা হীন লোক বলিয়া! স্বীকার কর, তথাপি ব্রহ্মমমিরের 
বেদী ঈশ্বরের প্রেরিত ভিন্ন আর কিছু বলিবে না। চন্ত্র তৃর্য্য 
যদি বিলুপ্ত হয্প, তথাপি তোমাদিগের ' এ পরিচয় জগতের নিকট 
এআীকিবে। তোমরা সত্যের সাক্ষী, তই তোমরা সত্যের সাক্ষ্য 
টান রুরিৰে ততই তোমাগিগের দীপ্তি প্রকাশ পাইবে । 
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ব্রন্মের প্রেরিত মানুষের সংখ্যা বৎসর বৎসর বাড়িবে। যাহার! 
ঈশ্বরপ্রেরিত তাহাদিগের এক কথায় সমুদয় অবিশ্বাস চু হই! 
যাইবে। তাহার! ব্রহ্ষের নিকট কি কথা শুনিলেন, কি মূর্তি দর্শন 
করিলেন, কি কি নূতন সত্য অঙ্গীকার করিলেন, কি কি নুতন 
রত্ব লাভ করিলেন, একবার জিজ্ঞাসা কয়, দেখিবে বেদ পুরাণ 
যেমন, ব্রহ্ম প্রেরিত লোকদ্দিগের জীবন তেমনই । হরির তত্ব ধাহারা 
শুনিতে পান, তাহাদিগের জীবন ধন্ত ! জীবনে বাহার! জাগ্রত 
সত্য দর্শন করিয়াছেন, ব্রহ্ষলীল! ধাহাদিগের জীবনে চলিতেছে, 
সেই সকল সাধককে ভাকিয়। এক স্থানে করিলে মহঘ্যাপার অনুঠিত 
হইইবে। সকল সাধক একত্র হইয়া হরিতত্ব কথা বলিবেন, ইহা 
গুনিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিতেছি । হরিনামের তত্ব শুনিয়া তাহার 
যশোগান করিব, তাহার স্থমধুর নামের পরিচয় দিব, তাহার নামে 
চমতকৃত হুইব, বিন্মিত হইব, হরিকথায় প্রমত্ত হইব, এ এক নূতন 
দৃশ্ট । যাহারা! যেখানে আছেন সকলে মিলিত হইয়া জীবনের কার্ধ্য 
আরম্ভ করুন, সকলে দলবদ্ধ হউন, তাহাদিগের মুখে হরিকথা 
শুনিক্! জীবন কৃতার্থ হউক । 
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আমি কি আমরা, ইহা গুরুতর প্রশ্ন । আমি কি আমরা এ 
প্রশ্ন গুরুতর হইলেও ইহার মীমাংসা করা বিশেষ বর্তব্য। এক 
ঘরে এক বস্ত,কি এক ঘরে ছুই বস্ত? এক ঘরে এক বস্ত এই 
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আত্মতত্ব। এ এক বস্তই আত্মতত্বের মূল, তাহ! আমর বিলক্ষণ 
দেখিতেছি। আকাশে আমার শ্বদেশ, তবে আর একথানি বাড়ী 
যাহা আছে তান এই দ্ধেশ। চক্ষু কণনাসিক! প্রভৃতি ইন্ড্রিয়গণ 
যে ঘর নিম্মীণ করিয়াছে, সে ঘর এই দেশে | আমি নামে পুরুষ 
বাম করে এই দেশের মধ্যে । এই যে দেহের মধ্যে বাস করে 
আমি, সে কয় জন? ইহার অধিকারী আমি, কি আর কাহারও 
অধিকার? হ্স্তের মধো, চক্ষুর মধ্যে, কর্ণের মধো, মনের মধ্যে 
এক কি দুই? ইহার মধ্যে একজন বাস করিল, না দুইজন 
বাস করিল? আমি ত এক জন দেখিতে পাই, কিন্তু দ্ুহজন্‌ 
উপলব্ধি করি । আমাদের মধ্যে সব্বদা| আমি একজন কি ছুই 
জন? গলার মধ্যে যে শব্দ হয় তাহা একজনের কি ছুই জনের ? 
যাহারা পোবাক পরে, আহার করে, দর্শন করে, সুখ ভোগ করে, 
'আবার ধন্ম করে, তপশ্ত। করে, তাহারা ভিতরে একজন নয়, 
কিন্তু দুইজন । এই শরীরের মধ্যে যে ছুইজন বাস করে, তাহারা 
কি রি করে? তাহারা দুই ব্যক্তি কি স্তন? একজনের 
ভাবাস্তর মনাস্তর ও অবপ্থান্তরে এত হয়? কি একজন এত নীচ 
আর একজন এত উচ্চ! একজন যোগ ধ্যান তপস্যা আসক্ত 
হইয়া এত উচ্চ যে সে স্বর্গের নিকটবন্তভী বণিলে হয়। আর 
একজন এত নীচ যে সে আহার বিহার কামাদি রিপুর দাস হহুর! 
নরকের আলয়ে নিয়ত বাস করে। অতএব আমি বলিয়া যাহাকে 
সম্বোধন করিতেছি সে আমি একলজ্রন নহে । মে আমির কত 
প্রকার প্রকাশ । একজন আকাশে থাকে আর একজন সংসাহে 
আস করে, একজন খ্বর্গের বিশুদ্ধ বাঁ সেবন করে, আর একত্বল 


নীচ আমি ও উচ্চ আমি । ৩১৯ 


পৃথিবীর দুর্গন্ধ বাধু আদ্রাণ করে। একজন বাযু ও আকাশ ভক্ষণ 
করেন, আর একজন সংসারের পঙ্কিল জল মৃত্ভিক! খাইয়৷ থাকে । 
আমি যখন বলি আমার মন, আমার গুণ, আমার শরীর, আমার 
স্ত্রী পুত্র, আমার ধন সম্পত্তি, আমার গৃহ অট্রালিকা', তখন সে কোন্‌ 
আমি? আবার আমি ঘখন আমার বলিতেছি, আমায় শাসন 
করিতেছি, আমায় উপদেশ দিতেছি, আমায় ধান্মিক করিতেছি, 
তখন ষে এক আমি নই তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
আমি যদি এক হইতায, তাহা হইলে স্বর্গে থাকতাম । আমি 
বণিতাম, ওরে মন, মন্দ পথে যাস্নে, মন্দ কলম করিস্নে, মন্দ কথ! 
বলিস্‌্'ন, কিন্তু মন কথা শোনে কই? আমি বাদ একজন হইতাম 
তাহ। হইলে নিশ্চয়ই আমি আমাক্কে যাহ! বলিতাম তাহাই হইত ॥ 
যাহারা সই নীচের আমিকে সর্বদা ভীলবাসিয়া আলিঙ্গন করিয়াছে 
তাহারা নিশ্চয় মরিয়াছে। কিন্তু যাহার! তাহার সঙ্গে সংগ্রাম কবে, 
রিপুদিগকে প্রশ্রয় না দেয় তাহাদের বল ও আক্রমণ পরাস্ত করিয়া 
দেয়, তাহারা ধন্মপথে চলিতে থাকে । কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি 
রিপুর অধীন যে আমি, তাহ মন্দ আমি, সয়তান আমি । মন? 
আমি আমি নহি, ভাল আমিই আমি । মন্দ আমি পত্র, সে আমি 
আমার নহে। এই ধে শরীরের আমি--ইকা কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ প্রভৃতি পাপের ভাতে সন্বদ! সেবা গ্রহণ করিবার জন্ত চেষ্টা 
করিতেছে । তুমি কি জান না, সে মহাপুরুষ কে? যিনি প্রার্থনা 
করেন, ধ্যান করেন, সাধন করেন, তপন্তা করেন, সেই ভাল আমি । 
আর কাম ক্রোধাদির অধীন নীচ আমি, পশু আমি, সে পর। সে 
আমিও কথা কয়, চিন্তা করে, যুক্তি করে, আপনার অধিকার প্রকাশ 
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করিনা উচ্চ আমির উপর জয়লাভ করিতে চেষ্টা করে। সে ভাব 
যথার্থ ভাব নহে। তুমি যদি বল, তাহা কেবল আমার মনে উদয় 
হয়, জীবনকে অধিকার করিতে পারে না, নীচ ভাব আমার নিকট 
কেবল নীচ ভাব মাত্র হইয়া আসে । সে মলিন রক্তে হাড়ে জড়িত, 
বিশ বৎসর অভ্যাসের ফল, এ কথা ঠিক নহে। 

বাস্তবিক পাপ পাপ নহে, এখন সে সয়তান। সেব্যক্তি হইল। 
কেবল যদি পাপ হয়, পাপ বদি রক্ত হয়, পাপের শরীর থাকে, নাসিকা 
দিয়া রুক্ত পড়ে, সে পাপকে পরাণ্ড করা যায়। 1কম্ত এই পাপ আমি 
হইক্জাছি। যেমন সাধু আমি প্রবল, তেমনই পাপ আম প্রবল'। 
যেমন সাধু আমি কাধ্যের মধ্যে, জীবনের ভিতর, জনসমাজের 
অভ্যন্তরে বাদ করে-_সেইরূপ অসাধু আমি রক্তের ভিতরে প্রবিষ্ট, 
হাড়ের ভিতর মাংসের ভিত্তর সমুদয় শরীর মধ্যে ব্যাপ্ত । ধর্ম 
কেবল ভাব নহে, তাহার দুহু চক্ষু, ছুহ কর্ণ, ছুই হস্ত, অস্থি মাংস 
সকলই বিদ্ধমান। অধন্দেরও এরূপ আছে। এই হয়ের মধ্যে 
বিবাদ চলিতেছে । যে ঘরে সাধু আম, সেখানে আনন্দ শাস্তি, 
পরবিভ্রত! প্রেম নিয়ত বিরাজ করিতেছে, আর যে ঘরে নীচ আমি, 
সেখানে নিরানন্দ অশান্তি পাপ, মোহ, অপবিত্রতার হগন্ধ। এই 
যে সাধু আমি তাহাকেই সর্বদ| প্রবল রাখিতে হইবে । সাধু আমিই 
মুক্ত, সাধু আমিই দেবতা । সে আমি সর্বদা দেবলোকে বাস 
করে। নীচ-ভাব-পরতন্ত্র লোকের! পশ্ড আমিকেই আমি বলিতে 
চাছে। সে ন্ুুখ চায়, ধন চায়, পৃথিবীর আমোদ প্রমোদ চায়, 
লেই পণ্ড আমিই অনেকে মনে করে শরীরের অধিকারী । সেই 
নীচ আমির অধীন হুইয়াই লোকে মরিতেছে । খাইব পরিব বেড়াইৰ 
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সুথে শ্বচ্ছন্দে থাকিব--এই নীচ আমির বেদ পুরাণ তন্ত্র মন্ত্র হইয়াছে । 
ব্রাহ্ম, তুমি এই নীচ আমির অধীন হইয়া পাপে লিপু হইয়াছ । 
তুমি উচ্চ আমিকে ভালবাস। নীচ আমি সাময়িক অপবিভ্রতা, 
ইহ! তোমা হইতে স্বতন্ত্র ও পর। সে সময়ে সময়ে উচ্চ আমিকে 
আক্রমণ করে। দিবসে যে আমি, রজনীতে সে আমি নাই; প্রাতে 
যে আমি, দ্বিপ্রহরে সে আমি নহি; গৃহে যে আমি, বন্ধু বান্ধবধিগের 
নিকট সে আমি নহি; উপাসনায় যে আমি, কন্মকন্ষেত্রে সে আমি 
নহি। যে আমি যোগ ধ্যান করে, তাভাকে যখন আমি বলিয়। 
শ্বীকার করির়াছ, তখন সেই নীচ আমিকে আন কোনরূপে প্রশ্ন 
দিও' না । 

যে দেশে যোগ ধ্যান, সে দেশে শরীর আমার লোক নহে। 
তবে যদিও সে কখনও কখনও আমায় দর্ধল করিয়া ফেলে, 
কিন্তু সে দেশের লোক নহে, সম্পর্কের লোক নহে, সে ঘরের 
লোক নহে; এইরূপ ভাবিলে বাচিতে পার। যখন নীচ আমি বল 
বিক্রম প্রকাশ করে, তখনই জানিবে কোন দস্যু আপিযাছে। চোর 
আসিয়াছে শরীর মধ্যে দেখিব মাত্র তাহাকে তাড়াইয়া। দিবে। 
এই বল আমি, বিক্রম আমি । অতএব নীচ আমির সহিত বন্ধতা 
রাথিও না। যদি বাচিতে চাও তবে যখন সে আক্রমণ করিতে 
আসিবে ও প্রবল হইতে ইচ্ছা করিবে, তখনই তাহাকে তাড়াইয়। 
দিবে। যে আমি যোগেতে ষোগী হুইবার চেষ্টা করে, যে আমি 
ধ্যানেতে মগ্ন হয়, যে ব্রঙ্গানন্দরস পান করিতে চায়, সেই আমিই 
আমি। আমার কি বাসস্থান নরকে? এই বাড়ী, এই শরীর, 
এই সুখের সামগ্রী, এ সকল আমার নহে । এখন আমি পিঞ্জরবদ্ধ 
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হইকাছি। এই উচ্চ আমিকে অনেক বিপদ আসিয়া আক্রমণ করিবে । 
তাহাতে উচ্চ আমি ভীত হইবার নহে, কারণ আমার শরীর মন, 
আমার অধীন; আমি কখনও তাহাদের অধীন নহি। 'সাধুতার 
সম্তান আমি, আকাশের পক্ষী আমি । আমার বাড়ী এখানে নহে, 
আমার দেশ এখানে নহে । আমি নীচ নহি, আমি পবিভ্র। আমি 
যেখানে থাকি নে স্থান অতি পবিভ্র। আমাকে যদিও বিপদ দুঃখ 
পাপ আক্রমণ করে, তথাপি শাহাদিগকে কোন বিষয় অর্পণ করি 
নাই, জীবনের অংশ দিহ নাই, আপনার অধিকার দিই নাই। সে 
আমি সন্্যাসী উতৎ্কষ্ট যোগী, তাহার কাধ্য শক্রগণের সহিত সন্ধি 
স্থাপন করা নহে, কিগ্ত চোরদের সঙ্গে সংগ্রামে জয়লাভ করা। 
যাহারা ক্মাপনার স্থানে বসে, তাহারা বন্ধু নহে তাহাদের সহিত 
কোন সম্পক নাই, শ্রতোক ব্রাঙ্গের হা! সাধন করা কর্তব্য। 
প্র থে নীচ আমি আসিতেছে উহ! আমি নহি। সে আমায় ভর 
দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিতেছে; বড় আমিকে বিরক্ত করিতেছে। 
অতএব নীচ আমি ধনী আমিকে কখনও বড় হইতে দিও না, সাধু 
আমিকে গ্রবল কর। সেই সুন্দর পুরুষকে দর্শন করিয়া যোগে 
নিম্স হও । ইহার মধ্যে যথার্থ অধিকারী যে, সেই আমিকে রক্ষা 
কর। অতএব যাহাকে দেখিয়া! ভয় করিতেছ তাহাকে ব্যক্তি 
বলির! জান, ব্যক্তি জানিয়া তাহাকে প্ররিত্যাগ কর। ভাল আমিকে 
বলীয়ান করিতে হইবে, আদর করিতে হইবে । তোমার আমার নীচ 
মামি তাড়াইয়! দিও | ইচার মধ্যে থাকিবে ব্রহ্গসস্তান আমি, ছিজ 
খ্আমি থাকিবে । তাহারই জয় স্থাপিত হইবে। 


চন 





ব্রহ্গদর্শন, ব্রঙ্গশ্রবণে প্রমাণ | ৩২৩ 


ব্রহ্ম দর্শন, ব্রহ্ম শ্রবণে প্রমাণ । 
রবিবার, ১৯শে শ্রাবণ, ১৮০১ শক; ৩রা আগষ্ট, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ | 


ব্রাহ্মসমাজের ইহ] অন্তায় যে একজন ব্যক্তির স্বন্ধে সমুদয় দায়িত্ব 
স্থাপন করা হয়। ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাসের কথা সকলেরই বলা 
কর্তবা। যদি আমর! সকলে একত্র দলবদ্ধ হইয়া চলিয়া থাকি, 
তবে কেন তোমরা একজন বা পাঁচ জনকে স্বতন্ধ করিয়। দিয়া, 
সকলের বিশ্বাসকে অল্পসংখাকের বিশ্বান বলিয়া প্রতিবাদ কর। 
ইহা! ভাল দেখায় না। সত্যের অনুরোধ হইতে মন্ুষ্ণসমাজের 
অন্ররোধ অধিক মনে করা শ্টায়সঙ্গত নহে । যখন সকলে একক্র 
যাত্র/ আরস্ত করিয়াছি, 'এক মত, এক ঈশ্বর, এক বিশ্বাসে, এক 
মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, তখন চলিতে চলিতে জন কয়েককে স্বতন্ত্র 
করিয়! দিয়া, তোমর। তাহাদিগকে নির্যাতন করিতেছ ; মিথা বাদী, 
কুসংস্কারী, মূর্খ, অবিশ্বাসী, সাধনবিহীন বলিতেছ। পুর্বের মত, 
বিশ্বাস, মন্ত্র, গুরু, দীক্ষা সকল অন্বীকার করিতেছ; পূর্বে যাহাদিগের 
সহযাত্রী ছিলে তাহাদিগকে উপহাস করিতেছ, নিন্দা করিতেছ, ইহ! 
স্তার়বিরদ্ধ। ব্রহ্গসঙ্গীত পুস্তকে ব্রাঙ্গঘমাজের কীর্তি, অনেক ভাব, 
অনেক সত্য রহিয়াছে, তদ্বাতীত আর এক গুরুতর বিষয়ে উহা 
সাক্ষী আছে। কোন্‌ সময়ে কোন্‌ মত ব্রাহ্মদমাজে উপস্থিত হইয়াছে 
ব্রঙ্মসঙ্গীত ঈশ্বর এবং মন্থুষ্টের নিকটে, বিশেষতঃ মন্ষ্তের নিকটে 
সাক্ষ্য দিতেছে । ভাবী ইতিহাস লেখকের নিকট সঙ্গত পুস্তক 
সাক্ষ্য দান করিবে, অমুক সময়ে অমুক মত প্রচলিত ছিল। সমস্ত 
ভবিষ্যতংশীয়েরা বলিবে অমুক সময়ে অমুক ভাব, অমুক সময়ে 


৩২৪ আঁচার্ধেোর উপদেশ 


যোগ, অমুক সময়ে বৈরাগ্যের ভাব প্রবল ছিল। এই ব্রহ্মসঙ্গীত 
ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্ম শ্রবণের কথা, বোগ ধ্যানের কথা, ব্রহ্মসহ গড সম্বন্ধ 
স্থাপনের কথার সাক্ষা দিতেছে । 

ব্রাহ্মসমাজ যে মন্ত্রে দীক্ষিত এই সকল ব্যাপারে যাহ! প্রকাশ 
পাইতেছে, ব্রহ্মলঙ্গীত গুরু হুইয়। সমস্ত প্রদর্শন করিতেছেন । আমর 
ব্রন্মের নিকটে যে মন্ত্র শিখিলাম তাহার প্রমাণ সঙ্গীত । সকলে 
উহ? গান করিয়াছেন, ঈশ্বর সমক্ষে, বন্ধুগণ সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন, 
এখন অস্বীকার করিলে সঙ্গীতপুস্তক দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হয়। 
ব্রক্মদর্শন কেহ অস্বীকার করিতে পার না, সঙ্গীতে উহা বন্ধ হুইয়াছে। 
হৃদয়ের নিগৃঢ় ভাব সঙ্গীত দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার 
করিতে পারা যায় না। যদি ব্যক্তি বিশেষে এই মত বদ্ধ থাকিত, 
যদি কোন সাধক কোন ব্রাহ্ষষোগীর নিকটে ঈশ্বরের পরিচয় হইত, 
তাহ। হইলে সাধারণের মত বলিয়া! বিচারিত হইত না। এই সকল 
গান যদি সাধারণের হয়, ইহা! কেবল নির্জনে বন্ধ থাকিত্তে পারে 
না, ব্যক্তি বিশেষের হইতে পারে না। শত শত লোক উচ্চারণ 
করিয়া জগতের সমক্ষে ক্রমাগত এই মত প্রকাশ করিয়াছে । ভবিষ্যৎ 
ইতিহাস লেখকের! এই সকল পাঠ করিবেন, তাহাদিগের নিকটে 
এ সকল সহজ কথা নহেশ তাহারা যখন দেখিবেন, বড় বড় 
যোগী নহে, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্গগণ নিরাকার ব্রহ্গদর্শন করিয়াছেন 
লিপিবন্ধ আছে, তখন অবশ্য শ্বীকার করিতে হুইবে ব্রাহ্মসমাজ 
খষি যোগী ছিলেন, ব্রাহ্মধন্ম যোগধর্্ম খবিধর্ম সাধন করিয়াছিলেন । 
তোঁমাদিগকেও এখন এ কথ শ্বীকার করিতে হইবে। 

ঈশ্বরকে দেখ! যায়, ঈশ্বরের কথা শুনা যায়, কেবল তোমর! 
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মুখে বল নাই, গান দ্বারা এ মত স্বীকার করিয়াছ। এখন যদি 
এই কথা! বল-_- ইহ! অধিকাংশের মত নহে, ছু পাচ জনের মত। 
অধিকাংশের পুস্তকে যে মত, তাহা খণ্ডন করিবে কি প্রকারে? 
এখন কি আর অল্প বিশ্বাসীগণের মধো গণিত হইতে চাও? ইতিপুর্ধে 
যাহ! বলিয়াছ, এখন বলিতেছ, ভবিষ্যতেও বলিবে এই প্রতিক্তা 
আবশ্তঠক। এক সময়ে ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে, কঠোর হৃদয় বিগলিত 
হইয়াছে, এখন স্বদি মা হয়, তবে অবিশ্বাসের পথে গিয়াছ বলিতে 
হইবে। ঈশ্বর কথা কন, দিবা ব্রাত্র তাহার কথ শুনিতেছ, ই্হা 
যদি বলিতে পার, তবে বলি বিশ্বাসের রাজ্য সুদুঢ় হইতেছে। ঈশ্বর 
দেখা দেন, ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করা যায় স্বীকার করিয়াছ, সঙ্গীত 
উহার সাক্ষ্য দিতেছে । এখন ধদ্দি বল তিনি কেবল যোগীর হৃদয়ে 
প্রকাশিত হন, তিনি কি সকলৈর নিকটে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন, 
মানুষের ম্যায় কথোপকথন করেন, তবে তাহা মানিব না। পুর্ব 
এ সকল স্বীকার করিয়াছ-_ব্রহ্মসঙ্গীত পৃথিবীর নিকট বলিবে। এখন 
এরূপ বলিলে নাস্তিক বলিয়া খ্যাতি হইবে। একবার যাহা বলিয়াছ 
সতোর অনুরোধে তাহ! অন্বীকার করিতে পার না। যদ্দি বীজ 
মন্ত্রের প্রতিবাদ কর, তবে যে অবিশ্বাসী হইলে। যদি পূর্বের কথা 
সকল অস্বীকার কর, ব্রন্মসঙ্্রীত মিথা1 বলিয়া! উহাকে দগ্ধ করিয়া 
ফেল, ব্রহ্মবীজমন্ত্র গঙ্গাজলে ভূবাইয়া দাও। একবার সত্য স্বীকার 
করিয়া! তাহ! অস্বীকার করিতে পার না। যাহা স্বক়্ং প্রতিষ্ঠিত 
করিলে তাহ। উৎপাটন করিলে আপনি উৎসব হইবে । 

ব্রাঙ্মদমাজ যাহা এতদিন মানিত, তাহা কি এখন অল্প কয়েক 
ব্ক্তিতে বন্ধ হইবে? কেহ কেহ যোগ করেন, অধিক হয় ত. 


৩২৬ আঁচার্ধোর উপদেশ 


পঞ্চাশ জন হইবে, তাহারাই কি এখন দর্শন শ্রবণের কথা বলিবেন্‌ ? 
ব্রন্মযোগী স্বতন্ত্র বিধি, শ্বতন্ত্ব উপায় অবলম্বন করিয়৷ ব্রহ্গদ্শন করেন, 
অল্লাধিক ব্রহ্ধকে বুঝিতে পারেন, নিজ নিজ জীবনে ব্রঙ্গের কথা 
শ্রবণ করেন, যদ এইরূপ হুইল তবে এতদ্দিনে উন্নতি কি হুইল? 
এখন আন্দোলনে পড়িয়া, বিপাকে পড়িয়া কি সকলে বলিবেন, এ 
মতে ছুই পাচ জন্‌ বিশ্বাস করে । ভ্রাতৃগণ, তোমাদের পক্ষে ইহ! 
সাজে না। পরীক্ষার সময়ে ছুই একটী প্রহার বা নিন্দায় বলিবে, 
কই আমর! বলি নাই নিরাকার ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় বা তাহার 
কথ! শুনা, যায়, আমরা এ কথা শুনিয়া! কর্ণে হাত দিয়া থাকি। 
কয়েকজন অহস্কারী তইয়া নিরাকার ঈশ্বরকে স্পর্শ: করে, দেখে 
ও গুনে। দর্শন, আদেশ শ্রবণ ইহাতে আমাদের হম্ত নিলিপ্ব, ও 
মন্ত্র তন্ত্রে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, কথন'ও আমরা উহাতে 
হস্তক্ষেপ করি নাই । মনে হইতেছে এই বলিয়া অধিকাংশ পলায়ন 
করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সত্যকে ফেলিয়া! দিয়া সরিবার উদ্ভোগ 
করিতেছেন। ইহার আশু প্রতিফল অবিশ্বাস নাস্তিকতা । নিত্াকারের 
বীজমন্ত্র পরিত্যাগ করিলে আর কি থাকিল? যে মত ব্রাঙ্গধন্মের 
ভূষণ তাহাই পরিত্যাগ করিতে চলিলে । ব্রাহ্মধন্মের যাহা শিরোভূষণ 
ব্রাহ্মধন্ম্ের যাহা নিজন্ব ধন তাহ! পরিহার করিলে আর আর যত 
লইয়! কি হইবে? আর আর মত কি অন্তান্ত ধঙ্ছে নাই? যোগের 
শান্৪ অন্তত আছে। কিন্ত নিরাকার পুরুষকে অন্তরের সহিত 
ভালবাসা কোথাও নাই। আর সব প্রাচীন বলিতে পারা যাঁর, 
কিষ্ধ নিরাকার ঈশ্বরকে ভক্তি করা, ভালবাসা, তাহার কথা শ্রবণ 
কর, তীহাকে দেখা আর কোথাও নাই। 
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তোমরা] জগতের নিকট নিরাকার ঈশ্বর দর্শন, তাহার কথা 
শ্রবণ, তাহাকে অনুরাগ করার কথা বলিবে, পৃথিবীকে এই শুভ 
ংবাদ দিবে, ইহার মধ্যাদা পরে লোকে খুৰিয়া সাধুবাদ প্রদান 
করিবে, ধন্ঠবাদ দিবে। ব্রাঙ্গগণ যে অমৃত রাখিয়া যাইবেন, উহ। 
দশ শতাব্দী পরে সব্বশ্র ব্যাপ্ত হইবে । যেমন পাকারকে দেখা যান, 
তেমনই নিরাকারকে হৃণয়ে ধারণ, তাহার নিক্সাকার মুখ হইতে 
কথা শ্রবণ, হহাতে একান্ত সুখী হইবে। এ কিছু সামান্তড কথ। 
নয় । তোমরা যে সত্য উদ্ভাবন করিলে তোমাদের নিকট তাহার 
আদর যদি ন। হর, অন্ত দেশের নিকট তাহা সমাদৃত হইবে। 
তোমরা যে গান করিম্লাছ সে গান শেষ হছহল, কিন্ত সেই সুন্দর 
সঙ্গীত পৃথিবীতে পুস্তকে নিবদ্ধ থাকিল, তোমাদের এই হৃদয়ের 
গান ভবিষ্যহংশীয়েরা আদর করিবে; প্রাথবীর ধন্মপথে অনুসন্ধান 
করিয়া এই ফুলের মালা লাভ করিবে; তাহারা এই মাল! গলায় 
পরিম্। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের পুজা! করিবে । 
আমার আজ বেদী হইতে এই বক্তব্া যে, তোমাদের দেওয়া 
সত্য শত সহশ্র বৎসর পরে কেমন আদৃত হইবে। এই মন্দির 
যেখানে এই সত্য তোমরা প্রকাশ করিয়াছ, বদি সে সমম্ে তোমরা 
আদলিতে পারিতে, দেখিতে কত লোক তাহার কিন্ধপ আদর 
করিতেছে । তাহাদের চক্ষু হইতে কেমন প্রেমের ধারা পড়িতেছে, 
নিরাকারকে দেখিয়া কেমন প্রমুগ্ধ হইয়া, তাহার কথা শুনিতেছে। 
সকল মনুষ্য সহজে তখন তাহার নিরাকার প্রেমমুখ দর্শন করিতেছে। 
কোন যুক্তি তর্ক নাই, সমস্ত পৃথিবী এই সত্য সহজে সাধন 
করিতেছে । আহ্ব ভবিষ্যদ্বশীয়েরা কি* করিবে বল! হইল, কিন্ত 
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আমরা! যে সত্য লাভ করিলাম আমরা নিজে কেন তাহা হইতে 
বঞ্চিত হই ? সকলে মিলিয়! সরল ভাবে যে সঙ্গীত করিয়াছি, এখন 
সেই সঙ্গীত অনুসারে কেন বলিব না, নিরাকারের তন্ত্র মন্ত্র ছুজনের 
মত নয়, ইহ! সকলের মত । জগতের উতপীড়নের ভয়ে নিরাকার 
দর্শন শ্রবণের মত মিথ্যা__এ কথা যেন মুখ হইতে বাহির না হয়। 

ব্রাঙ্গদমাজ ইহার সাক্ষী আছে, নিরাকার ঈশ্বরকে দেখ! শুন! 
বাক্স । যাহা মানিয়াছ তাহা স্থাপন করিতে হইবে । মিথ্যা কথা 
কখনও বলিতে পার না, ইহা যে আমাদিগের প্রাচীন তন্ত্র। এজন্ত 
দশ জন কেন রক্ত দিবে, আমরা সকলে মিলিয়া ইহার জন্ত রক্ত 
দিব। পাঁচ জন এজন্ত উৎপীড়ন সহা করিবে, আর তোমরা 
উপহাস করিবে, উৎপীড়ন করিবে, সংসারের সহায়তা করিবে, ইহ! 
কখনও স্তায়সস্্ত নহে । যখন দর্শন শ্রবণের সঙ্গীত মুখে আনিয়াছ 
তখন সকলে দলবদ্ধ হইয়।! দণ্ডায়মান তও। নিরাকারকে দেখা 
যায় না, তাহার কথা শুনা যায় না, পুণিবীর এই অবিশ্বাসের কথার 
প্রতিবাদ কর। সেই গান মনে কর, সেহ সঙ্গীত করিতে থাক, 
প্রাচীন ভাব পুনরুদ্দীপন কর, তখন দেখিবে নিরাকারে জলস্ত 
বিশ্বাসে কিরূপ স্ুতখী হও । 

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ব্রাঙ্গসমাজ সংস্কাপিত হইয়াছে । এই 
ব্রহ্মমন্দির হইতে দর্শন শ্রবণ বিষয়ে উচ্চ উচ্চ কথা অনেক সময়ে 
ব্যাথ্যাত হইয়াছে, নিরাকার ঈশ্বরকে দক্ষিণে বামে রাখিয়া মধুর 
সঙ্গীত করা হইয়াছে । সেই সন্কল কথ অনুত হইয়া! কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করিয়াছে । তাহার রূপ দর্শন চক্ষের ভূষণ; তাহার কথা 
শ্রবণ কর্ণের ভূষণ হইয়াছে| ইহা কতদূর হুইয়াছে জীবন ও চরিক্র 
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প্রকাশ করিবে । নিরাকার ঈশ্বর কেমন স্ুথপ্রদ ইহা শিখাইবার 
জন্ ব্রন্মমন্দিরে প্রত্যেক উপাসককে অনুরোধ করিতেছি । তোম!- 
দিগের প্রতিজনের এ সম্বন্ধে দায়িত্ব রহিয়াছে । বাহারা এই সকল 
সঙ্গীতে যোগ দিয়াছেন, তাহার! প্রত্যেকে এ বিষয়ে দায়ী । পৃথিবীকে 
দেখাইতে হইবে নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস গ্রহণ করিলে জীবন 
কিরূপ হয়।, 

পৃথিবী বলিবে তোমরা নিরাকার বন্ধুর সভিত কথোপকথন 
করিয়াছ তাহার উৎকৃষ্ট ফল দেখিতে চাই। কে বলিতে পারে 
যে এরূপ হইবে না, দশ বৎসরের পরে এই রাজপথ দিয় যাহার! 
চলিবে, তাহারা আমাদিগকে বলিবে তোমরা নিরাকারের কথা কও 
শুনিব। যদি তোমরা তাহাদের কথার উত্তর ন! দাও তোমাদিগকে 
অবিশ্বাস করিবে, অশ্রদ্ধা করিবে । তাহার রূপের মধুরতার কথা 
গান করিলে, বল তাহার রূপ কেমন, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে 
তাহার উত্তর কি? চক্ষু ধাহাকে দেখে নাই, কর্ণ ধাহার কথা 
শুনে নাই, তোমরা তাহাকে দেখিয়াছ শুনিয়াছ সত্যকে সাক্ষী 
করিয়া বলিতে হইবে । হা, আমরা দেখিয়াছি, আমরা তাহার কথা 
শুনিয়াছি, সহজ ভাবে তাহাকে দেখা যায়, সহজ ভাবে তাহার 
কথা গুন! যায়, ইহা! তোমাদ্িগকে প্রকাশ করিতে হইবে । বিশ্বাসের 
রাঁজ্য বিস্তার করিয়া সাকার ঈশ্বর অনাবশ্ক জগদ্বাসীর নিকট 
সগ্রমাণ করিতে হইবে । নিরাকারকে দেখ, স্প্্শ কর, তাহার 
কথা শ্রবণ কর। সকলে উদ্ভোগী হও, তোমার্দিগকে এ বিষয়ে 
পরীক্ষা দিতে হইবে । এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে যথোচিত 
পুরস্কৃত হইবে । ক 
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মনের মধো বিকার উপস্থিত না হইলে, ধর্মোৎসাহের শৈথিলা 
উপস্থিত না হইলে, সভন উপাসনার প্রতি অনুরাগের অন্নতা সম্ভব 
মহে। একাকী ঈশ্বরোপাসন! করিলে মনে সুখ হয়, সেই স্থখভোগে 
বিনি নিশ্চিন্ত হইয়! সামাজিক উপাসনায় যোগ দেন না, তিনি পৃথিবীর 
নিষ্ঠুর লোকদ্দিগের শ্রেণীভুক্ত । ধাগার শরীরে দয়া আছে তিনি 
সজন উপাপনাকে অবহেলা করিতে পারেন না। পাষাণে যাহার 
হৃদয় নিম্মিত সে ব্রঙ্গমন্দিরে আসে না। যাহার দয় ধর্ম আছে 
সে দবালয়ে আদিবেই আসিবে । ঝড় ভউক, বৃষ্টি হউক, নান 
গ্রকার বিদ্ধ বিপদ হউক, সামাঙ্জিক উপাসনাতে যোগ দিতেই 
হহবে। বাহিরে চারিদিক সুবিধা হইলে সামাজিক উপাসনায় ষোগ 
দিব, আর যখন বাভিরে একটু ছুঃখের সম্ভাবনা তখন একাকী ঘরে 
বসিয়া ঈশ্বরকে ডাকিব, ইহ! নিতান্ত স্বার্থপর নিষ্ঠুর বাক্তির কথা । 
অনেকে বারম্বার গরিজ্ঞাস৷ করিয়াছে, ঘরে বসিয়। ব্রক্ষকে ডাকিলে কি 
তাহাকে পাওয়! যায় না? ইহার উত্তর--অল্প পাওয়া যায়, অনেক 
পাওয়া যায় না। সামাজিক উপাসনা কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, 
ইছ! যদি সকলে জানেন তঁহ। হইলে ব্রন্মমন্দিরের সমস্ত উপাসকমণ্ডলী 
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এক বাক্য হইয়া বলিবেন ঘরে বসিয়৷ পূর্ণ ধরন সাধন হয় না। যদ্দি 
হইত তাহ! হইলে আমরা মনে করিতাম কোন প্রবঞ্চক এই মন্দির 
নিশম্মাণ করিয়াছেন, ঈশ্বর ইহ নিম্মাণ করেন নাই এবং যত স্থানে 
যত ব্রাঙ্গমমাজ আছে কোনটা ঈশ্বর স্থাপন করেন নাই, ব্রহ্ম নিজে 
ব্রহ্মমন্দির ও সামাজিক উপাসনার প্রতিবাদ করিতেছেন। কিন্তু 
একাকী ঘরে বপিয় বগার্থ ধন্ম সাধন হুয় না, এইজন্ট ঈশ্বর স্থানে 
স্থানে এক একটা মন্দির অথবা উপাসনালয় (নন্মাণ করিয়াছেন । 
দয়! এবং ধন্ম এক হইয়াছে সামাজিক উপাসনাতে ৷ যদি দয়! ধর্ম 
উভয়ই সাধন করিতে চাও তবে নিয়মিতরূপে প্রকাণ্ঠ স্থানে উপাসনা 
করিতেই হইবে । 

যে স্বার্থপর হইয়া ঘরে বসিয়া থাকে, যাহার হৃদয় নিষ্ঠুর সে 
ধান্পমিক হইবে কিরূপে? যাহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে, জগতের 
সেবা করিবার জন্ত যাহার প্রগাঢ় ইচ্ছা, সে ঘরে বসিয়া থাকিতে 
পারে না। সে সবান্ধবে উপাসনা না করিয়া সুস্থির থাকিতে 
পারে না। ঈশ্বরের প্রতি যাহাতে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, 
এরূপ সুমধুর রীতি অবলম্বন না করিলে সে কিছুতেই তৃণ্ডি লাভ 
করিতে পারে না। সে শ্বভাবতঃ এমন সকল উপায় অবলম্বন করে 
যদ্দার! ধর্মরাজ্য বিস্তার হয়। এ সকল মন্দির ছুঃখী পাপীর ছুঃখ 
মোচন করিবার জন্ত। এ সকল মন্দিরে না আসিয়া যাহারা চুরি 
করিয়া ঈশ্বরের অমৃত পান করে, তাহাদিগকে স্বার্থপর নিষ্ঠুর বলিতে 
হুইবে। ঘরে বসিয়া এক প্রকার নির্জন ধশ্মসাধন হয়) কিন্তু এ 
সকল প্রকাশ্ত স্থানে, দয়! এবং ধন্ম এই ছুই রত্বই পাই। ম্বাভাবিক 
সাধনজ্রোতে জীবনকে ভাসাইয়া দিলেঞ্ট সামাজিক উপাসনাকস যোগ 


৩৩২ আচাধ্যের উপদেশ 


দিতেই হইবে। ঘরে বঙ্গিয়া নির্জনে উপাসনা! করিলে ঈশ্বর অল 
পরিমাণে সুধা ঢালিয়া দেন; কিন্তু সাগর সমান ধাছার হদয়, যাহা 
হইতে সুধা উলিত হইয়া! চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তিনি 
আর কিরূপে ঘরে বন্ধ হুইয়া থাকিবেন? তাহার সেই হৃদয়ের 
'বেগ হইতেই সামাজিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়। জগতের উন্নতি 
সাধন করিবার জন্য সকলের সঙ্গে সমন্বরে তিনি ব্রহ্ম গুণ গান 
করেন। সামাজিক উপাসনার অন্ত কোন অর্থ নাই । যাহারা বলে 
যখন আমরা নির্জনে উপাদনা' করিয়া সী হই, তখন সামাজিক 
উপাসনার প্রয়োজন কি, তাহারা দয় ধর্ম বিবর্জিত। বাহার! 
প্রেমিক দয্লাবান্‌ এবং শ্বভাবের অধীন তাহাদিগের মনে এই প্রশ্ন 
উথ্িত হয় না। তাহার! শ্বভাবতঃ প্রেমের প্রবল বেগে মন্ধষ্যের 
প্রতি আকৃ হইয়া বাহিরে আসিয়া আর দশ জনের সঙ্গে একত্র 
হইয়া হরিপ্রেমস্ধ! পান করেন। পরের প্রতি প্রেম শুক হইলেই 
এই প্রশ্ন স্থান পাঁয়। 

পরকে অর্থ, জ্ঞান দেওয়। যদি উচিত হয়, তবে সর্বাপেক্ষ 
যে শ্রেষ্ঠ ধন ধর্ম, সেই ধর্ম দান কর! কি শ্রেয় নহে? ধর্ম 
দান করার স্তায় শ্রেষ্ঠ দয়া আর নাই। আমাদের পুর্ব 
জীবনের দুরবস্থা এবং মন্ুষ্বের পাপ যতই স্মরণ হইবে ততই 
এই দয়া সহত্রধারে ধাবিত হইবে। যে সাধক স্বভাবের অধীন 
হইয়া ধর্মসাধন আরম্ভ করেন, তিনি সামাজিক উপাসনায় যোগ 
দিয়া ধর্মরাজা বিস্তীর করেন। ধর্ম ছাড়া দয়া নাই, দয়া ছাড়া 
ধর্ম, নাই। প্রকৃত সাধক সামাজিক উপাসনার ইতি কর্তব্যতা যুক্তি 
সবার! সিক্কান্ত করিয়া! তাহাতে যোগ দেন না। তিনি শ্বভাবতঃ মন্দিরে 
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আসেন। বাহিরের অবস্থা! ভয়ানক প্রতিকূল হইলেও ঘোরতর বড় 
বুষ্টি হইলেও, ভক্ত ঘরে বপিয়া থাকিতে পারেন না । বিভ্র বাধার দিন 
বরং তিনি আরও গভীরতবর উৎসাহের সহিত সামাজিক উপাসনালয়ে 
আসিয়া ঘনতর উপাসনার স্থুখ ভোগ করেন। বাহিরে যত বিশ্ব 
বিপর্দ এবং পরীক্ষা ভক্তের দয়া তত পরিমাণে অধিক বেগবতী। 
বাহার! পচিশ বৎসর একত্র উপাসনা করিয়াছেন, তাহার কি একাকী 
উপাসনা করিয়া নিশ্চিম্ত হইতে পারেন? ততক্ষণ কিছুতেই 
তাহাদিগের হৃদয়ের উদ্বেগ নিবৃত্ত হয় না। বাহাদিগের হৃদয় পর- 
স্পরের প্রতি আকৃ্ তাহারা পরম্পরকে ছাড়িয়া মাতার ক্রোড়ে 
বসিতে পারেন না। সামাজিক উপাসনা জগন্ধাত্রী পূজা । ভক্তের 
একত্র জগন্ধাত্রী জগজ্জননীর পুর্জী করিতে ভালবাসেন। কখন্‌ 
সকলে একত্র হুইয়া সেই মাতার ক্রোড়ে বসিব, ভক্ত সর্বদা সেই 
শুভক্ষণ প্রতীক্ষা করেন। একত্র হইয়! ব্রহ্গপূজা করিলে যে রসাশ্বাদন 
হয় ভক্ত কোন মতেই সেই রস হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন ন!। 
বাহার! বলেন একত্র উপাসনা না! করিলেও হয় তাহারা বিকারের 
কথা বলেন, প্রকৃতির কথা ইহা নহে। উপাসনা ক্রমশঃ ঘনতর 
হয়। সবান্ধবে উপাসন! করিবার স্পৃহা ক্রমশঃ বলবতী হয়। সেই 
স্বভাব পরিহার করিতে পারা যায় না। স্থানাস্তরে কিন্বা পরলোকে 
গমন করিলেও এই স্পৃহ নির্ববাণ হয় না । কেহ ঢাকা, কেহ বন্ধে, 
অথব! কেহ পরলোকে চলিয়া! যাউন ন! কেন, সেই যে তিনি একত্র 
উপাসন! করিয়াছেন তাহা কিছুতেই ভূলিতে পারিবেন না । ইহাতেই 
আমর! পরলোকে যে, একত্র হইয়! ঈশ্বরের সন্গিধানে বলিব তাহার 
আভাস পাইতেছি। এই সামান্িক উপাসনা হইতেই আমরা আশী 
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করিতেছি যে পরলোকে গিয়াও আবার আমর! ব্রহ্মক্রোড়ে বসিব। 
অনেকে মনে করেন একত্র হইয় ব্রহ্গপুজা করা সমান্ত ব্যাপার ; 
কিন্তু বাস্তবিক সামাজিক উপাসনাতত্ব অতি গুরুতর । সামাজিক 
উপাসনা স্বর্গের সোপান, সামাজিক উপাসনা প্রত্যেক সাধকের 
প্রাণধন ) নিষ্ঠুরতা যাদ তোমর! ছাত়িয়া থাক, যদি যথার্থ ই সত্যরাজা 
হইবে ইহ! তোমরা বিশ্বাস কর, তানহা হইলে দেখিবে যেখানে 
তোমরা থাক না কেন, সকলে একত্র হইয়া উপাসনা করিবার জন্ত 
তোমাদের মন ব্যাকুল হঈটবে। আমরা যে অনুগ্রহ করিয়। সামাঞ্জিক 
উপাসনাস্থলে আসি তাভা নহে, অথবা কোন ব্যক্তিবিশেষের উপদেশ 
শুনিবার জন্য, কিন্বা কাহারও অনুরোধে সৌজন্ত রক্ষার জন্ত এখানে 
আসি তাহাও নহে । এখানে আসিয়া সকলে একত্র হইয়া উপাসনা 
না করিলে, আমরা বাচি না এইজন্য আমর! মন্দিরে আসি। 

যদ্বারা সকল ভাই ভ্মী, ঈশ্বরের চরণতলে আশ্রক্ন পাইতে পারেন, 
যাহাতে সকলের মনে হরিনাম-রসের সঞ্চার হয় ভক্ত তেই সামাদ্িক 
উপাসন। ছাড়িরা থাকিতে পারেন না। তিনি তাহার শরীর, মন, 
হৃদয়, আত্ম সর্বন্য দিয়া এই গুরুতর কাধ্য সম্পন্ন করেন। ভক্ত 
ত্রাহ্মদিগের পক্ষে সামাজিক উপাসনা একাস্ত কর্তব্য । ঈশ্বর যখন 
জিজ্ঞাসা করিবেন, ব্রাহ্মসাধক, জগতের জন্য তুমি কি করিলে? 
তখন তাহাকে কি বলিবে? অতএব বুদ্ধ এবং যুবা ব্রাহ্ছগণ, তোমরা 
ঈ্গকলেই ঈশ্বরের নিকট একত্র বসিয়া দয়া চরিতার্থ কর। পয়সা 
'ক্কটীও দিতে হইল না, বিনা মুল্যে ভবসাগর পার হুইতেছ। 
তোমরা একটু সদয় হুইয়৷ একত্র উপালনা করিলে ছুই শত লোক 
ধাচিয়া ধাইতে পারে । তবে আর কেন তোমর! এমত স্বর্গীয় কাধ্যে 
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বিরত থাকিবে? আর কিছুই করিতে হয় না, কেবল তোমর! 
একন্র হুইয়া এক একবার ভক্তিভরে হবরিনাম গান করিবে, 
আর তোমাদের মুখনিঃস্যত সেই সুধামাথা নাম শুনিয়া কত পাপী 
তরিয়া যাইবে। যাহাতে ঈশ্বরের নামরসে অনুরাগী হইয়া দশ 
পাচটী লোক বর্গের ঘরে আসিতে পারে এমন উত্তম কার্যে কেন 
তোমরা শিথিল এবং উত্সাহ-বিহীন থাকিবে? শীঘদ্ শীঘ্র যাহাতে 
ব্রহ্মরাজা বিস্তৃত হয় তজ্জন্তা তোমরা প্রাণ মন সমপণ কর । তোমর! 
সকলে প্রেমে মত্ত হইয়া! এমনহ ভাবে সামাজিক উপাসন। কর 
যাহাতে সমস্ত পৃথিবী আমাদের প্রাণের হরিকে ডাকিয়া কৃতার্থ হয় 
ও মুক্তি লাভ করে। 
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সাম্ংকাল, রবিবার, ২৬শে শ্রাবণ, ১৮০১ শক; 
১০ই আগষ্ট, ১৮৭৯ খুষ্টাব্ব । 


রোগ প্রতীকারের জন্ত চিকিৎসা করা, ওষধ দেওয়া কর্তব্য । 
এক রোগীর সেবা করিবার জন্ত কত নিগুঢ় বিষয় জানিতে হয়, 
কত উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়, কত পরিশ্রম ও পুস্তক পাঠ করিতে 
হয়। এত পরিশ্রম, এত যত্ব, এত বিদ্যা বুদ্ধি এ সকলের শেষ ফল 
কি হইল, রোগের প্রতীকার, রোগীর আরোগ্য । আরোগা শবের 
অর্থ কি? রোগ হইতে মুক্তি। রোগ হইতে মুক্তি আরোগ্া, 
ইহার সহজ ভাষা, শরীরকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন ; যে বিকৃতি 
হইয়াছিল তাহা! ঘুচাইয়া প্রকৃতিকে পুঅঃপ্রকাশ। আরোগ্য 
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অশ্বাভাবিক স্বাভাবিক হুইল । এত যত্ব পরিশ্রমের ফল হুইল শনীরের 
স্বভাব। শরীরের যাহা! হওয়! উচিত ছিল তাহাই হইল। এদিকে 
আত্মা সন্বন্ধেও অস্বাভাবিক অবস্থায় থাক পাপ, মোহ, অবিশ্বাস, 
আসক্তি ; স্বাভাবিক অবস্থায় থাক উন্নতি, ধর্ম শাস্তি । চিত্তবিকারের 
নাম নরক, প্রকৃতিতে অবস্থিতির নাম স্বর্গ । ধর্মসাধন প্রণালীর 
অর্থ কি, অভিপ্রায় কি? বিরত মনকে প্ররৃতিস্থ করা । পৃথিবীর 
যত লোক অস্বাভাবিক বিকারের পথে ভ্রমণ করিতেছে, প্রকৃতি 
ঘুচাইয়' বিকৃতি আনয়ন করিতেছে, বিকারের ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন 
করিয়াছে, উপাসনা যোগ ধ্যান সাধুসন্ত প্রভৃতি তাহার্দিগকে সেই 
বিকৃতি হইতে প্রকৃতির পথে আনয়ন করিবার জন্ । 

ধর্মের দ্বারা কি হয়? মন্ুষ্যের সত্যের পথে ঈশ্বরের পথে 
আগমন করে। অন্ত ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, আমর 
স্বাভাবিক হইতে চেষ্টা করি। এখানে কঠোর ভাষা অবলম্বন করিবার 
প্রয়োজন নাই, সহজে মনের ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। 
ধন্ম শ্বাভাবিক না হুইলে রোগ । ধর্ম স্বাভাবিক হইলে মনুষ্যের 
কর্তব্য সহজ হইল । ঈশ্বরদর্শন শক্ত, আদেশ শ্রবণ শক্ত লোকে 
মনে করে, ফলে শক্ত নহে । দর্শন শ্রবণ স্বাভাবিক । কাণা ও 
বধির দেখিতে শুনিতে পায় না, কিন্তু তত্তিম্্ন কে দর্শন শ্রবণ করিতে 
চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে? শিশু, বুবা, বুদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সহজে 
দেখে সহজে শুনে । দেখা শুনা ভয়ানক ব্যাপার নহে । বল, কে 
মশা গুন। সহজে সম্পন্ন করিতে পারে না! ? শরীর এমনই গঠিত, 
মনুষ্য চক্ষু খোলে আর অমনই দেখিতে পায়। অন্ধ হইলে লোকে 
দারা করে, চক্ষু আছে বলিয়া কেহ প্রশংসা করে না। দর্শন জন্ত 


প্রহ্মদর্শন ও শ্রবণ স্বাভাবিক । ৩৩৭ 


গৌরব দেয় কে? চক্ষু চন্ত্র হুূরধ্য দেখে তাহাতে তাহার পুরস্কার 
কি, গৌরব কি? চক্ষুর যেমন সেখানে গৌরব নাই, তেমনই শব 
গুনিতেও কর্ণের গৌরব নাই। কর্ণের শব্দ শ্রবণ প্রশংসার বিষর 
নহে। যাহা শ্বাভাবিক সহজ, কে তাহাতে গৌরব দিতে চায় ? 
শরীর সম্বন্ধে দর্শন শ্রবণ যেরে্মন সহজ, আত্ম! সম্বন্ধে তদ্রপ হওয়া 
উচিত। শারীরিক চক্ষু বদি দেখিতে ন1 পায়, যাহাতে দেখিতে 
পাই তজ্জন্ত চিকিৎসকের শরণাগত হুই। চিকিৎস! প্রণালী আর 
কিছু নহে চক্ষুকে প্রকৃতিন্থ করা । অনেক ওষধ অনেক পরিশ্রম, 
শেষে এই ফল হুয় যে, রোগীকে শ্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন। বিকার 
ঘুচিয়৷ গেলে চক্ষু স্বাভাবিক অবস্থায় পুনরায় দেখিতে পাযর়। আত্ম! 
ব্রহ্মদর্শন করিবে তাহাতে কঠোর উপায় অবলম্বন, শাস্ত্র পাঠ প্রভৃতি 
কি প্রয়োজন? আর কিছুর প্রয়োজন নাই কেবল স্বাভাবিক অবস্থায় 
থাক! চাই। আত্মাকে শ্বাভাবিক পথে আন, দেখিবে সকলই সিদ্ধ 
হইবে । চেষ্টা কর, আয়োজন কর, অধ্যবপাক্স নিয়োগ কর, সাধন 
কর, কিন্ত এ সকল স্বাভাবিক প্রণালীতে নিধুক্ত কর । 

হে ব্রাহ্ম কল্পিত পথে যাইও না। স্বাভাবিক সহজ প্রণালী 
অবলহ্ছন কর, চক্ষু খুলিবে আর তৎক্ষণাৎ দেখিবে। নিমেষ মধ্যে 
্রক্মদর্শন না হইল ত হইল না। হৃদয় বিকারগ্রস্ত, যদি ব্রঙ্থের 
গম্ভীর বাক্য শ্রবণ করিতে ন! পাও, নুতনবিধ শাস্ত্র বুঝিতে না পার, 
সহস্র উপদেশ গুনিয়া! তোমার ক হইবে, তোমার শ্রবণশক্তি এখনও 
প্রকৃতিস্থ হয় নাই। তোমার কর্ণ প্রকৃতিস্থ হইলে কত উপদেশ 
শুনিতে পাইবে । ঈশ্বরের বাণী নিয়ত আসিতেছে, নিয়ত তিনি 
আদেশ করিতেছেন। প্রাতঃকাল, সায়ংকাল, গভীর নিশীথ, কোন্‌ 
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সময়ে তিনি কি বলিবেন কে জানে? যাহাতে পরব্রদ্দের আদেশ ও 
উপদেশ সহজে বুঝিতে পার তজ্জন্য প্রস্তত হও। ব্রাহ্গধর্দম স্বাভাবিক 
ধন্ম,। আমাদিগের ধর্ম অস্বাভাবিক হইতে পারে না। দ্বে পথ 
অস্বাভাবিক, ব্রাঙ্গ কখনও সে পথে ধান না। শরীর যদি শীতল 
বায়ু চায়, তাহা শ্বাভাবিক প্রণালীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রেমের 
শীতল বায়ু লাভ করাও আত্মার পক্ষে তেমনই স্বাভাবিক । সমুদয় 
অভাবগুলির পুরণ স্বাভাবিক প্রণালীতে হইবে, ইহাতে বাহক 
, আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। প্রকৃত ধর্ম আড়ম্বরশূন্ত । ইহার সাধন 
সহজ, যোগ বৈরাগ্য প্রভৃতি সকলই সহজ । বছ কষ্টে ধর্শ সঞ্চয় 
করিতে হয় না। 

আমাদিগের মধ্যে এখনও ধর্ ওঁধধ সেবনের ন্যায় আছে। 
ফলতঃ এখনও আমাদিগের মধ্যে ব্রাঙ্গসমাজ সংস্থাপিত হয় নাই। 
কঠিন উপধর্্ এখনও রহিয়া গিয়াছে, যে বস্ত আমরা চাই এখনও 
তাহ প্রাপ্ত হই নাই। যথার্থ বস্ত না হইলে ধর্মসাধন কঠিন 
থাকিবেই। নিরবলম্ব উপায়ে ধ্যান করিতে হইবে | এখনও ধ্যান 
অত্যন্ত কঠোর হইয়া আছে । এরূপে কখনও ধ্যান অভ্যাস হুইবে 
না, ধ্যান করিতে গিয়া সংসারের চিন্তা দূর করিতে পারিবে না। 
বথার্থ ধ্যান করিতে অনেক সময় লাগে, ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান বনু 
'আয়াসসাধ্য, সহজে ব্রহ্গানন্দ লাভ করা যায় না, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস 
অবরোধ করিয়া! যোগ করিতে হয়, বথার্থ ব্রহ্মযোগী এরূপ কখনও 
বলেন না। বথার্থ যোগী যখন যোগ সাধন করিতে থাকেন, তখন 
তিনি পৃথিবী হইতে দশ হাত উর্ধে উঠেন। মন্দিরে আমরা 
[প্রায--হইয়া “লত্যং জ্ঞানমনস্তং” বলি, কিন্তু এক "সত্যাং” উচ্চারণ 
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করিব: মাত্র তৎক্ষণাৎ যোগীর আত্মা এক শত ক্রোশ উপরে চলিয়! 
যায়। | ূ 
তুমি যদি বল বহু কষ্টে বহু চেষ্টায় সাধন করিতে হয়, তবে 
যোগে উর্ধে উঠিতে পারা যায়, এ কথা ঠিক নয়। এ কথা অন্তান্ত 
ধর্মে সাজে । বনু আড়ম্বর, বনু উপায়, বনু সাধন, বিবিধ প্রণালী 
অবলম্বন করিয়া! ফল কেবল কষ্ট। ব্রহ্ধকে এরূপে লাভ কর! যায় 
না, স্থতরাং এরূপ পথ অবলম্বন অসঙ্গত। জলে নামিলেই যেমন 
তাহাতে মগ্ন হওয়! যায়, পক্ষী যেমন অনায়াসে উপরে উঠে, আত্মার 
ব্রদ্ধে নিমগ্ন হওয়া, মানসপক্ষীর উর্ধে উঠ।! তেমনই সহজ । উড়িতে 
ডুবিতে কিছুমাত্র কষ্ট নাই। ন্বভাবের ধর্ম স্বীকার করিলে, অনায়াসে 
কার্ধ্য নিষ্পন্ন হয়, ইহাতে কিছু অন্বাভাবিক নাই। যোগ ব্রহ্মদর্শন 
সহজ, অন্তথা ছু বৎসর চিন্তা করিয়াও কেহ ব্রহ্গকে দর্শন করিতে 
পারে না। 
কঠোর চেষ্টাতে ম্বভাবকে ছাড়িয়া যাওয়া! হয়। কষ্টে সাধন, 
প্রকৃতির ফল নয়। সে ফল প্রকৃত ফল নয়, সে প্রণালী ব্রাঙ্গধর্দ্দের 
প্রণালী নয়। অন্ত ধর্মে এসকল অস্বাভাবিক প্রণালী অনুসরণ শোভা 
পার, কিন্ত এই মন্দিরে বাহারা উপাঁসক, তাহাদিগের নিকট দর্শন, বন্ধ 
স্পশ, প্রার্থনা এবং তাহার সছৃত্তর শবণ যদি সঙ্গে সঙ্গে না হয়, তবে 
ংশয় হয় এ সকল প্রক্কৃত নহে কল্পনা, কেবল টানিয়া মন হইতে 
বাহির করা। প্রৃতিস্থ থাকিলে তৎক্ষণাৎ ফল লাভ হয়। সর্ধদা 
সাবধান হও, অস্বাভাবিক বস্তর জন্ত কখনও প্রয়াস করিও না। 
শ্বভাবতঃ ব্রহ্মকে দর্শন, কর, সমুদয় রাহাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া 
সহজ পথে আসিতেছ কি না দেখ। শরীরকে প্রক্কতিস্থ কর মন, 
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পাপ, কুসংস্কার, মিথ্যা চিত্ত দ্বার মন চঞ্চল ন! হয় এজন্ত স্বতাব, 
দ্বারা পাপকে জয় কর, দেখিবে অতি সহজে যোগী হইবে। এক 
মিনিট বসিয়া দেখ দর্শন হয় কি না? এক মিনিটে দর্শন,হইল 
ত হইল, নতুব! ছুই পাঁচ বৎসর চেষ্টা করিয়াও বিকার না ঘুচিলে 
কিছু হইবে না। শ্বভাবতঃ অঙ্গ স্পর্শ করিয়াই বুঝিতে পারা যাক্গ 
অঙ্গ প্রকৃতিস্থকি না? হৃদয় প্রকৃতিস্থ কি না প্বভাবের নিকটে 
তাহার মীমাংস। ৷ 

অনেক চিন্তা অনেক ক্রন্দন ইহাতে কিছু হয়না । যদি অর্ধ 
ঘণ্টা! সরল প্রার্থন! হয়, চেষ্টা স্বভাবসিদ্ধ হইল, ফল তৎক্ষণাৎ হুইবে। 
ব্রহ্মদর্শন যখন হয়, তখন নিঃশ্বাস প্রশ্থাসের স্তায় সহজ হয়, অন্তথা 
অত্যন্ত কঠিন। ঈশ্বর আছেন, এই বক্ষে আছেন, প্রেরিত মহাজন- 
গণকে রুক্ের ভিতরে দেখিতেছি, এরূপ সহজাবস্কা ভিন্ন স্থথ হয় 
না। বনু আয়্াস চেষ্টাতে শান্তি হয় না । প্রকৃত ব্রাহ্ম আড়ম্বরশূন্ঠ। 
শ্বাতাবিক ভাবে ঈশ্বরকে ডাকিতে থাক, যাহা কঠোর তাহার 
অন্বেষণ করিও না! । পিতার প্রতি সন্তানের, সন্তানের প্রতি পিতার 
ভালবাস! সহজ, অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আর তাহা আয়ত্ত করিতে 
হয় না। কর্ণ পাতিয়া শুন ঈীশ্বর কি বপিতেছেন। এ কথায় যে 
ব্যক্তি সন্দেহ করিয়া অশ্বীকার করিল, তাহার কর্ণ আছে কে 
বলিতে পারে? বর্দি কর্ণ থাকে, যেমন শুনিবে অমনই নিশ্চ্ত 
বিশ্বাসের সহিত তাহা গ্রহণ করিবে । চক্ষুকে শ্বাভাবিক কর, 
দেখিবে কেমন তাহাকে বাহা বস্তর হায় দেখ যায় । 

'ব্রাঙ্গের চক্ষু আছে কর্ণ আছে, অথচ সে দেখিতে পায় না, 
শুনিতে পার না, তাহার সমুদস় বৃত্তি স্বাস্তাবিক আছে অথচ ধর্ম সঞ্চয় 


্রচ্মদর্শন ও শ্রবণ স্বাভাবিক । . ৩৪১. 


,ক্ষরিতে পারে না, ইহা হইতে পারে ন। তাহার সমুদয় বৃত্তি 
বিরত হইয়াছে, চিকিৎসার প্রয়়োজন। কিন্তু বিকৃত প্রণালীতে 
চিকিৎসা করিও না। প্রকৃতিস্থ করিতে গুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিয়! 
থাক। এমন দিন হইবে, যে দ্রিন জল পান করার স্তায়, ভাত 
খাওয়ার সায় ব্রহ্মজ্ঞান ব্রন্গধ্যান সহজ হইবে। কথনও সহজ ভাব 
ছাড়িব না। যদি সহজে শুনিতে না পাই, চিকিৎসার অধীন হইব, 
কিন্ত যোগ ধ্যান কঠিন বলিব না। ত্রিশ বৎসর কঠোর সাধন 
করিয়া ধ্যান করিবে ইহা কঠিন, ইহাকে বিফল যোগ বলি। প্রন্কত. 
ধ্যান তাহাকে বলি, যাই চক্ষু বন্ধ অমনই প্রাণ উর্ধে উড়িয়া গেল। 
ব্দি তোমাকে কতকক্ষণ চেষ্টা করিতে হয়, সংসারে চলিয়া যাও, 
তোমার ধ্যান হইল না। চেষ্টা কি জানি না। জলে নামিলাঁম' 
আর ডুবিলাম। চেষ্টা করিব, যোগ করিব, প্রেম সঞ্চয়, করিব, ইহা 
হয় না। চেষ্টা করা পাপ, কঠোর যোগ সাধন অপরাধ সেই 
ব্রাহ্ম মূর্খ যে চেষ্ট৷ করে, সেই ব্রাক্ম অপরাধী যে কঠোর সাধন 
করে। যদি চক্ষু মুদ্রিত কবিক্া' পাচ মিনিট চেষ্টা নী হ্য়,. 
তখন দ্বংশয় হইবে হৃদয় বিকৃত হুইয়াছে। 

ব্হ্মযোগী বিলম্ব করেন না, পরিশ্রম করেন না, যোগানন্ন সভোগ 
তাহার নিকটে জল পান করার স্তার সহজ ।' বেমন তিনি.বসিলেন, 
তৎক্ষণাৎ যোগ হইল, তাহাকে কষ্ট করিতে হইল না, চেষ্টা কল্পিতে 
হইল না। সম্ভরণ শিখিতে চাও, গ! ছাড়িয়া দাও, সহজ. অবস্থান 
সস্তরণ শিখিতে পারিবে । যদি সম্তরণে আয়াস প্রকাশ করিয়া জলে 
আঘাত কর, সম্তরণ কর্রিতে পারিবে লা, জলমগ্র হইয়া যাইবে ) 
যদি যোগী হইতে চাও। আপনাকে সহজাবস্থায় ছাড়িয়া দাঁও, টানাটানি: 


৩৪২ আচাষ্ের উপদেশ,। 


করিয়া! কিছু হইবে না?” সহজাবস্থার় আপনাকে ছায়া দিলো 
ফল জাভ "হইবে, ব্রক্ম তোমার বক্ষে সহজে তাহার পাদপদ্ম ধারণ ' 
করিবেন । হে বন্ধ, আধ্যাত্মক অবস্থা সহজ এবং শ্বাভাবিক | 
পরীরের নিঃশ্বাম প্রশ্বাসের স্তায় প্রকাণ্ড ফোগের ব্যাপারও সহজ 1. 
সহজ অবস্থার থাকিয়া সহ্গ পায় অবলম্বন কর, সমুদয় বিকৃত 
পরিশ্রম দূর করিয়ারাও | জলে নামিলে যেমন সহজে ডোবা বাক্ক 
তেমনই ব্রদ্ষেতে ডুবিতে পাঁধিবে, পক্ষীর স্ভার সহজে উত্ধে উড়িয়া 


স্বাইবে। সহজ পথে চল, শ্বতাবের উপর নি সা তোমাকে, 
“আশ্চধ্য সুধা পান-করাইবেন.। 


